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3Ï0.VSIEUR, 


Tous  les  hommes  qui  s'occupent  de  sciences  estiment  h  leur 
juste  valeur  vos  éminents  travaux.  3Iais  ceux-là  seuls  qui  ont  eu 
le  bonheur  de  vous  connaître  intimement,  peuvent  apprécier 
IVlévation  de  votre  caractèn*  et  votre  vie  si  di^ement  remplie. 
C'est  à  ce  dernier  titre,  monsieur  et  cher  maître,  que  je  vous 
prie  d'agréer  la  dédicace  de  ce  livre,  comme  un  témoignage 
«le  mon  profond  respect. 


VOILLEMIER. 


PREFACE 


(i; 


Muu  iiiteiitiuu,  en  écrivant  ce  liva»,  a  été  d'offrir  au  public 
un  traité  didactique.  Je  ne  pouvais  donc  nie  borner  ù  ex|)oser 
I  état  actuel  de  la  science  sur  les  maladies  des  voies  urinaires;  il 
lue  fallait  encore,  sans  entrer  dans  de  trop  longs  détails,  ivmonter 
H  lorigine  de  nos  connaissances  acquises  et  niontivr  quelle 
marche  elles  avaient  suivie  dans  leur  développement.  Cet  examen 
rétr«  »spectif,  outre  T intérêt  qu'il  présente  en  lui-même,  était 
«levenu  uécessaire  i>ar  suite  de  l'oubli  dans  lequel  la  plupart  des 
«tuteurs  modernes  ont  laissé  leui-s  devanciers.  11  était  temps  de 
a'flieltre  en  lumière  les  travaux  de  Bénévoli,  Terraneus, 
J.-L.  Petit,  Chopart,  et  de  Timmortel  Hunter;  d'établir  la  part 
légitime  qui  revient  à  ces  hommes  illustres  dans  l'étude  des 
maladies  de  l'appareil  uriuaire.  Cette  part,  je  Fai  faite  grande; 

1)  Je  remercie  MM.  Blasson  d*avoir  apporlé  dans  la  pubUcaUon  de  ce  UVre  d6s  FOfns 
et  «B  intérêt  tiuqiels  je  n'avait  d'autres  droits  qu'une  TiaîUe  amiUé. 
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si  elle  paraît  exagérée  au  premier  abord,  c'est  qu  a  force  de 
dépouiller  ces  premiprs  maîtres  eu  chirurgie,  ou  a  fiui  par  les 
croire  beaucoup  moius  riches  qu'ils  ne  le  sont  en  réalité.  Je  n'ai 
été  que  juste;  mais,  pour  éviter  tout  reproche  de  partialité,  je 
ne  leur  ai  rien  attribué  sans  justifier  aussitôt  mon  dire  soit  en 
notant  scrupuleusement  les  passages  k  consulter,  soit  en  citant 
des  textes. 

D'autre  part,  j'ai  voulu  consei^ver  à  ce  livre  un  caractère 
essentiellement  pratique.  Aussi  ne  doit-on  pas  s'attendre  à  y 
trouver,  môme  sous  la  forme  de  simples  indications,  tout  c^*  qui 
a  été  écrit  sur  la  matière.  Loin  de  là;  ces  cas  extraordinaires 
que  la  plupart  des  auteui's  se  sont  crus  obligés  de  reproduire  uni- 
quement à  cause  de  leur  rareté,  je  les  ai  omis  à  dessein,  parce 
qu'il  suffit  de  les  examiner  avec  quelque  soin  pour  s'assurer 
qu'ils  ont  été  mal  observés.  Ces  théories  bizarres  qui  ne  reposent 
ni  sur  des  faits,  ni  sur  le  raisonnement,  ni  môme  sur  l'induction, 
je  les  ai  également  écartées;  elles  n'avaient  d'autre  titre,  pour 
prendre  plac^  dans  la  science,  que  leur  étrangeté,  et  ce  titre  ne 
m'a  pas  paru  suffisant.  J'ai  cherché,  au  contraire,  à  démontrer 
que  les  maladies  urinaii*es  ne  présentent  rien  d'exceptionnel,  rien 
qui  échappe  aux  grandes  lois  dont  relève  la  pathologie  tout 
entière. 

Au  lieu  d'accumuler,  comme  dans  un  ouvrage  de  compilation,  • 
une  foule  de  procédés  opératoires,  j'ai  pensé  qu'il  serait  plus 
utile  de  mentionner  seulement  ceux  auxquels  je  reconnaissais  une 
véritable  valeur  ;  mais,  quant  à  ceux-ci,  je  les  ai  décrits  dans  leurs 
moindres  détails.  Au  lieu  d'entasser  des  faits  nécessairement 
écourtés  et  «ins  signification,  je  n'en  ai  choisi  (|u'un  nombre 
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assez  restreint,  mais  je  les  ai  donnés  complets  et  contenant  les 
Dieilleurs  enseignements. 

Je  n'ai  pas  décrit  une  seule  altération  pathologique  sans  avoir 
la  pièce  sous  les  yeux;  je  n'ai  pas  émis  une  seule  opinion  sans 
l'étayer  d'observations,  autant  que  possible  empruntées  à  d'autres, 
n'apportant  les  miennes  qu'en  seconde  ligne,  conmie  un  appoint 
désintéressé. 

Quant  au  droit  de  critique,  je  n'en  ai  usé  qu'avec  la  plus  grande 
modération.  Recherchant  ce  qui  était  bon,  je  n'ai  point  parlé,  le 
plus  souvent,  de  ce  que  j'ai  cru  ne  l'ôtre  pas.  Cependant  j'ai 
regardé  comme  un  devoir  de  mettre  le  lecteur  en  gai'de  contre 
certaines  opérations  que  leurs  inventeurs  appellent  progrès  et  qui 
ne  sont  à  mes  yeux  qu'une  chirurgie  d'aventures,  toute  pleine  de 
dangers  pour  les  malades  et  de  regrets  pour  le  praticien  bonnéle. 
—  Si  je  me  suis  trom|>é,  je  me  serai  trompé  de  bonne  foi. 

O?  droit  de  critique,  je  suis  le  premier  a  m'y  soumettre.  Toute- 
fois j'oserai  demander  au  lecteur  de  vouloir  bien  ne  porter  un 
jugement  définitif  sur  cet  ouvrage  qu*après  s'être  assuré,  au  lit  du 
malade,  si  ce  que  j'ai  dit  est  vrai. 
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CHAPITRE   PREMIER. 

D£  L'LRÊTHRITE. 

De  toutes  les  maladies  de  Turèthre,  la  plus  fréquente  est^  sans  con- 
tredit, son  inflammation.  Pendant  bien  longtemps,  elle  a  été  connue 
soQs  le  nom  de  gonorrhée  (y^vo?,  semence^  et  pc»,  je  coule).  Beaucoup  de 
chirurgiens  la  désignent  encore  par  cette  expression  impropre  qui  ne 
devrait  être  appliquée  qu'aux  pertes  séminales. 

Quoique  Galien  n'eût  que  des  connaissances  très-imparfaites  sur  l'ana- 
tomie  pathologique  de  l'urèthre^  il  avait  parfaitement  distingué  l'écou- 
lement fourni  par  une  maladie  de  la  vessie  ou  de  l'urèthre  et  l'écoule- 
ment spermatique  provenant  des  vésicules  séminales;  à  ce  dernier  seul 
il  donnait  le  nom  de  gonorrhée.  Après  lui,  on  confondit  sous  cette 
dénomination  tous  les  écoulements  uréthraux,  parce  qu'on  les  croyait 
de  nature  spermatique  (i). 

(1 1  L'afleetkm  du  pénis  se  reconnaît  à  ces  signes  ;  la  douleor  qui  s'y  manifeste  indique 
cUirement  l'ulcération,  outre  que  les  urines  entraînent  avec  elles  quelqu'une  des  matières 
inbéreoles  à  Tulcère.  Ces  matières  se  dislinguenl  de  celles  qui  Tiennent  de  la  Tessie  (larce 
qu'elles  aiiparaissent  au  premier  jet  de  l'urine,  tandis  que  celles  qui  arrivent  de  la  ressie 
!oot  mêlées  aux  urines.  De  plus,  pendant  qu'on  urine,  les  ulcères  de  la  verge  font  éprourer 
coostaunnrat  une  sensation  mordicante,  surtout  lorsqu'ils  sont  i  vif.  la  croûte  de  l'ulcère 
iz>iÀx{^)  ou  la  sanie  s'étant  détachée. 
La  gonorrhée  est  une  excrétion  involontaire  du  Fperme. 
Ainsi  la  gonorrhée  est  une  affection  des  organes  spermatiques,  non  du  pénis... 

(Galkh,  Det  lieux  affectés,  traduct.  de  Daremberg,  t.  H,  p.  698.) 
v^OLLcnn.  I  — i 
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Longtemps  encore  après  que  l'erreur  fut  reconnue,  on  conserva  cette 
expression  vicieuse  (l).Swediaur,  le  premier,  voulant  donner  à  Tinflam- 
mation  du  canal  un  nom  plus  en  harmonie  avec  les  idées  qui  avaient 
cours  dans  la  science,  et  distinguer  l'élat  aigu  ou  chroi jque  sous  lequel 
elle  se  présente^  proposa  de  remplacer  le  mot  de  gonorrhée  par  ceux 
de  blennorrhagie  (Oiwae,  mucus,  et  ^'ywfic,  je  chasse  avec  force)  et  de 
UetmorMée  (6).ryv<x,  mucus^  et  pcoi^  je  coule].  Cette  double  dénomina- 
tion a  été  généralement  acceptée.  Cependant  je  ne  puis  l'admettre^ 
parce  qu'elle  n'indique  qu'un  des  accidents  de  la  maladie  et  non  sa 
nature.  Swediaur  la  condamne  lui-môme  implicitement,  en  admettant 
une  blennorrhagie  sèche  dans  laquelle  V inflammation  est  si  forte  que  la 
surface  interne  de  Vurèthre  ne  retid  aucune  sécrétion.  (Traité des  mal.  vénér.y 
1. 1,  p.  12&.) 

L'expression  d'uréthrite,  indiquant  seulement  que  Turèthrc  est 
enflammé^  me  semble  préférable.  Que  la  maladie  soit  ou  non  accom- 
pagnée d'écoulement,  qu'elle  revête  une  forme  aigué  ou  chronique, 
qu'elle  dépende  d'une  cause  ou  d'une  autre,  qu'elle  soit  compliquée  de 
syphilis  ou  de  tout  autre  accident^  il  n'en  existe  pas  moins  une  inflam- 
mation plus  ou  moins  étendue,  plus  ou  moins  intense  de  la  muqueuse 
de  l'urèthre,  et  le  nom  d'uréthrite,  qui  constate  l'existence  de  cet 
élément  principal  et  constant  de  la  maladie,  convient  dans  tous  les  cas. 

Les  auteurs  ont  décrit  de  nombreuses  variétés  d'uréthrite.  Astruc  en 
admettait  quatre,  suivant  le  degré  d'inflammation  de  la  muqueuse  : 
1®  gonorrhée  phlegmoneuse  ;  2®  érysipélateuse  ;  3*  œdémateuse; 
ft"  squirrheuse. 

Cullen  adopte  le  même  nombre  et  les  classe  d'après  la  nature  de  l'é- 
coulement :  1"  gonorrhée  pure;  2"  impure;  3®  gonorrhée  par  relÂchc* 
ment,  suite  d'excès  vénériens;  &®  gonorrhée  survenant  pendant  le 
sommeil. 

(1)  L'expression  de  gonorrhée  était  encore  généralement  employée  qu&nd  Swediaur 
publia,  en  178A,  son  premier  ouvrage  sur  les  Maladies  vénériennes  invétérées  et  opiniâ- 
tres» Cependant,  plus  de  deux  cents  ans  auparavant,  A.  Paré  écrivait  :  «  La  gonorrhée  est  un 
flux  de  semence  involontaire. ...  Au  contraire,  la  cbaude-pisse  ou  ardeur  d*urine  est  une 
sanie  qui  sort  par  la  verge,  de  couleur  jaunaslre,  quelquefois  verdoyante,  austresfois  san- 
guinolente, approchant  de  Ja  qualité  du  pus  non  bien  cuit.  Le  flux  continue  quelques  fois 
deux  ou  trois  ans  et  plus,  qui  nous  fkit  croire  que  la  chaude-pisse  n'a  rien  de  commun 
avec  la  gonorrhée. . .  Avec  ce  qu'il  est  impossible  que  la  semence  peutt  sortir  hors  du 

corps  par  un  si  long  tems,  qu'elle  ne  fust  cause  que  le  corps  devint  languide a 

{De  ta  grosse  vérole,  chap.  xvi.) 

Morgagni  a  reproduit  cette  opinion  d'A.  Paré,  tout  en  disant  que  du  sperme  peut  se 
trouver  mêlé  au  pus  de  la  gonorrhée.  (Lettre  XLiV*,  f  16.) 
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Swediaur  compte  sept  blennoirhagies  :i*  syphilitique;  2*  herpétique, 
lépreuse,  etc.;  3*  goutteuse;  6*  rhumatique;  5*  blennoirhagie  causée 
par  un  irritant  intérieur;  6*  par  cause  mécanique;  7"  blennorrhagie  hé- 
morrboîdale. 

Hecker  en  décrit  quinze  espèces. 

On  a  encore  admis  d'autres  variétés  sous  les  noms  de  gonorrhée  sim- 
ple, yirulente,  sèche,  bémorrfaagique^  cordée,  etc.,  etc.  —  Toutes  ces 
divisions,  qui  reposent  sur  les  causes  de  la  maladie^  sa  marche  plus  ou 
moins  régulière,  ses  symptômes  ordinaires  ou  insolites,  ou  sur  ses  com- 
plications, sont  tout  à  lait  arbitraires. 

Je  décrirai  seulement  deux  formes  d'uréthrite  :  1*  Tune  aigué; 
T  l'autre  chronique. 

Siège  et  ahatomie  pathologique. — Lorsqu'il  fut  démontré  que  la  ma- 
tière de  récoulement  ne  pouvait  être  du  sperme,  les  médecins  en  pla- 
cèrent la  source  dans  la  prostate,  dont  ils  firent  le  siège  de  la  gonorrhée. 
Cette  opinion,  professée  par  Guillaume  Rondelet,  Jean  Paulmier,  Fores- 
tus  et  beaucoup  d  autres,  fut  admise  pendant  tout  le  xvi*  siècle  et  le 
commencement  du  xYii*.  A.  Paré  raconte  qu'il  fit  l'ouverture  d'un 
homme,  sur  lequel  il  trouva  les  prostates  grosses,  enflées,  ulcérées,  et 
toutes  pleines  de  pus  tembiable  à  celui  qu'il  jetait  pendant  sa  maladie. 
—  Thomas  Bartholin  assure  que  sur  tous  les  sujets  affectés  de  gonor- 
rhée qu'il  a  disséqués,  il  a  trouvé  des  ulcères  des  prostates  ou  des  callo- 
sités provenant  d'ulcères  anciens  (1). 

En  f  711,  Littre  présenta  à  TAcadémie  royale  des  sciences  un  travail  (2) 
dans  lequel  il  reconnaît  deux  espèces  de  gonorrhée ,  l'une  simple,  sans 
virus  ou  malignité,  constituée  par  un  écoulement  involontaire  de  se- 
mence, Tautre  virulente.  Celle-ci,  dit-il,  peut  alTecter  les  glandes  de 
Cowper,  les  vésicules  séminaires  ou  les  prostates.  Tantôt  elle  n'occupe 
que  les  glandes  de  Cowper,  tantôt  les  glandes,  les  vésicules  séminaires 
et  les  glandes  de  Cowper,  tantôt,  enfin,  les  prostates,  les  vésicules  sémi- 
naires et  les  glandes  de  Co\%'per.  Ces  variétés  dépendraient  de  ce  que  la 
matière  virulente,  quand  elle  vient  des  parties  les  plus  reculées,  comme 
les  prostates,  enflamme  nécessairement  les  vésicules  séminaires  et  les 

(f  )  Certe  in  onnibits  goiMrrbœi  bboranlilms  in  nosodocbia  dissecUs  ulcéra  reperimos 
lea  caltani  nleeris  pnelerili  signum.  (1654,  cent.  U,  bistor.  xxxti.) 

(2)  liUre  tirait  dit  qu'il  publierait  un  autre  mémoire  »ur  les  altérations  qu'il  avait  trou- 
vées ëaas  les  proatales  et  les  vésicules  séminaires.  Ce  mémoire  n'a  jamais  paru. 
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glandes  de  Gowper,  sur  lesquelles  elle  est  forcée  de  passer.  A  ces  vues 
toutes  théoriques,  il  joint  les  résultats  d'une  autopsie,  dans  laquelle  il 
trouva  les  parois  del'urèthre  dures  et  épaisses  jusqu'à  l'entrée  des  con- 
duits des  glandes  de  Cowper. —  Les  enribouchures  de  ces  conduits  étaient 
rouges;  celle  de  gauche  était  ulcérée.  — Les  conduits  étaient  pleins  de 
la  même  matière  purulente,  verdàtre,  qui  tapissait  le  reste  de  l'urèthre. 
—  La  glande  gauche  était  tuméfiée,  rouge  et  très-dure. 

Ainsi,  malgré  les  progrès  de  Tanatomie  pathologique  auxquels  il  avait 
lui-même  coopéré,  Littre  partage  les  erreurs  de  son  époque  sur  la  go- 
norrhée.  Il  la  confond  avec  les  pertes  séminales  et  avec  la  syphilis. 
Obéissant  à  des  idées  préconçues,  il  lui  trace  une  marche  contraire  aux 
faits  et  tout  arbitraire. 

Beaucoup  mieux  que  Littre  et  que  tous  les  auteurs  de  son  temps, 
Laurent  ïerraneus  indique  le  siège  de  la  maladie  et  en  explique  la  marche. 
D'après  lui,  la  gonorrhée  occupe  certainement  les  glandes  qu'il  a  dé- 
couvertes dans  toute  la  longueur  delà  portion  libre  de  la  verge,  et  il  en 
donne  les  raisons  suivantes  :  1°  Le  virus  les  atteint  plus  facilement  que 
les  prostates,  qui  sont  éloignées.  2°  Le  liquide  que  ces  glandes  sécrètent 
est  assez  considérable  pour  expliquer  l'abondance  de  l'écoulement. 
3**  Les  douleurs  éprouvées  par  le  malade  n'existent  pas  seulement  près  des 
prostates,  mais  encore  sur  tout  le  trajet  du  canal.  4**  Ces  douleurs  se 
montrent  surtout  là  où  les  glandes  sont  agglomérées  en  plus  grand 
nombre,  c'est-à-dire  dans  la  fosse  naviculaire.  5°  Sur  quelques  cada- 
vres d'individus  affectés  de  gonorrhée,  il  n'a  trouvé  aucune  altération 
des  prostates.  Mais  Turèthre  était  enflammé;  les  glandes,  disséminées, 
étaient  gonflées  et  laissaient  suinter  une  liqueur  virulente.  Le  même  fait, 
dit-il,  est  confirmé  par  Blancardus,  qui  n'a  pas  toujours  rencontré  les 
prostates  altérées^  mais  de  petites  vésicules  enflammées  dans  l'urèthre 
et  fournissant  une  matière  purulente  (1). 

Cependant  Terraneus  ne  dit  pas  que  les  glandes  sont  le  siège  exclu- 

(1)  (I .  . . .  1^  Quod  facilius  sit  venerea  miasmata  viciniorem  paiteni,  ut  pote  sunl  hœ 
glandulœ,  ingredi,  quam,  utproslalœ  sunt,  remotiorem.  2*'  Quod  salis  liqueatab  hisce  glaii- 
dulis  provenire  liquorem  puriformem  posse.  3^  Dolor  ille,  qui  per  totam  urethrœ  longitu- 
dinem  persentilur,  non  solum  ejusdem  fundum  pcr  prostalas,  sed  lolumnirethraB  tractum 
per  glandulas  suas  afTecliim  esse  mnrtifesto  commonstral.  4°  Ex  eo  quod  dolor  urgeat  ubi 
conferliores  snnt  glauduloe,  nimirum  ad  urethrso  fossulam.  ô^  Quod  in  aliquibus  gonor- 
rlioicis  cadaveribus  nullum  in  prostalis  vitium  compererim,  sed  uretiiram  dumtaxat  phlogosi 
affectam,  disgregalas  turgidas  et  viroso  liquore  scolentes.  6°  Nostram  conflrmarc  senlen* 
liam  videtur  gonorriiasa  laboranlium  duorum  cadaverum  dissectio  habita  a  Blancardo  qua 
prostatas  non  eemper  in  vitio  esse  deprehendit  sed  vesiculas  parvas  in  inlerna  pénis  parte 
excitatas,  purulentam  que  maleriam  fundentes.»  (De  glanduUs^  etc.,  1720,  p.  100.) 
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%if  de  la  goDorriiée.  H  admet  que  la  maladie  peut  s'étendre  au  périnée, 
pgner  les  prostates,  les  vésicules  séminales,  les  canaux  déférents  et  les 
te!4irales. 

Morgagni  pense  que  les  grands  sinus  qu'il  a  découverts  sont  le  pre* 
mier  <iége  de  la  gonorrhée.  11  ajoute  que  Gockbum,  Boerhaave  et  Haller 
partagent  son  opinion.  Il  cite  encore  Vésale  qui  a  écrit  que  la  fossette 
de  l'intérieur  du  gland  est  remplie  de  beaucoup  d'ulcères,  et  Astruc 
pour  qui  il  est  évident  que,  dans  la  gonorrhée,  des  ulcérations  graves 
yjQt  cachées,  la  plupart  du  temps,  dans  cette  fossette.  — Pour  lui,  il  n'a 
pa<  rencontré  ces  ulcérations,  ce  qu'il  attribue  uniquement  à  ce  qu'il  a 
(ait  des  autopsies  à  une  époque  trop  éloignée  du  début  de  la  maladie.  Mais 
il  a  constaté,  sur  plusieurs  sujets,  que  presque  tous  lesforamina  avaient 
disparu,  et  il  en  conclut  que  leurs  parois  fines  et  membraneuses  étaient 
devenues  adhérentes  par  suite  d'inflammation  et  û'ulrérations,  —  Il 
idmet  aussi  que  la  maladie  peut  gagner  les  glandes  de  Cowper,  les 
Té^icules  séminales  et  la  prostate.  Il  n*v  a  pas  rencontré  d'altérations 
récentes  qui  le  prouvent.  Mais,  sur  un  jeune  homme  âgé  de  vingt-cinq 
ans  qui  avait  eu  deux  gonorrbées ,  dont  la  dernière  datait  de  six 
mois  :  f*  il  ne  restait  qu'un  seul  de  ses  sinus  qui,  encore,  était 
étroit  et  court  ;  2*  il  y  avait  à  peine  quelque  indice  des  glandes  de 
ro«~per;  3*  l'orifice  d'un  des  conduits  spermatiques  était  détruit 
"Il  du  moins  bouché,  et  l'antre  si  étroit  qu'à  peine  on  le  voyait; 
%*  les  vésicules  séminales  étaient  tellement  amaigries  qu'en  les  pres- 
sant on  n'en  faisait  rien  sortir.  — 11  a  \ii  dans  la  partie  de  l'urèthre 
entourée  par  la  glande  de  Littre,  des  1  ignés  saillantes  qu'il  regarde  comme 
des  cicatrices  d^uieères:  et  son  opinion  lui  semble  d'autant  plus  vraie, 
que  Terraneus  a  trouvé  dans  ce  point  des  ulcères  après  une  gonorrhée 
de  longue  diu^.  —  Acceptant  les  observations  de  ^M]a^ton,  Bartholin, 
Séverin,  Wirsung,  il  ne  met  pas  en  doute  qu'il  ne  puisse  exister  sur  la 
prostate  des  ulcérations  qui  lui  ej^pliquent  du  reste  les  altérations  an- 
ciennes qu'il  a  vues,  (ft  V  lettre.) 

Hunter  prétend  que  la  maladie  s'étend  rarement  à  plus  d'un  ou  deux 
pouces  du  méat  urinaire.  C'est  ce  qu'il  appelle  le  siège  spécifique  de  la 
^CAorrhée  :  mais  il  convient  qu'elle  peut  quelquefois  envahir  toute  la 
ffirCace  du  canal.  {Œuvres  €ompiêtes,\o\.  H,  p.  216  et  217.) 

Swediaur  a  dit  que  la  blennorrhagie  siège  le  plus  souvent  dans  la 
fosfçe  naviculaire  et  les  conduits  excréteurs  d'une  ou  de  deux  des 
glandes  muqueuses  de  Morgagui.  Il  ajoute  que  si  elle  s'avance  dans 
l'urèthre  et  vient  occuper  la  courbure  de  la  verge,  le  veru  monitH 
nnm.  le  col  de  la  vessie  ou  la  vessie  elle-même,  elle  est  due  à  im 
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maafais  traitement,  à  quelque  cause  qui  a  supprimé  Técoulement 
primitif,  OQ  enfin,  soit  à  une  cause  interne,  soit  à  une  matière  acre  dé- 
posée dans  la  masse  du  sang  {Traité  des  maladies  vénériennes^  1817,  t.I, 
p.  128).  Cette  manière  de  voir  est  d'autant  plus  étrange,  qu'il  rapporte 
lui-même  une  observation  qui  lui  est  entièrement  contraire. 

U  s'injecta  dans  Turèthre  un  mélange  d'eau  et  d'ammoniaque  par 
parties  égales,  en  ayant  soin  de  comprimer  le  canal  au-dessous  du  frein 
pour  empêcher  le  liquide  d'aller  au  delà  de  la  fosse  naviculairc.  Le  len- 
demain, il  eut  un  écoulement  assez  considérable  de  matière  puriforme, 
de  la  même  couleur  jaune  verdàtre  que  celle  des  chaudepisses  viru- 
lentes. Au  bout  de  cinq  jours,  il  éprouva  de  nouvelles  douleurs  plus 
profondes  et  une  recrudescence  de  l'écoulement,  qui  l'avertirent  mani- 
festement que  rinflammation  s'était  étendue  dans  la  partie  profonde  de 
Turèthre.  Six  jours  après,  les  accidents  étaient'  extrêmement  adoucis, 
lorsqu'il  fut  sérieusement  alarmé  en  constatant  de  nouveaux  symptômes 
qui  lui  montrèrent  que  Tinflammation  avait  gagné  le  col  de  la  vessie. 
Il  ne  fut  guéri  qu'après  six  semaines  (  Traité  des  maladies  vénériennes, 
1. 1,  p.  f  &9).  —  Évidemment  la  maladie  était  ici  de  nature  inflamma- 
toire. Swediaur  n^avait  pas  supprimé  l'écoulement  développé  primiti- 
vement dans  la  fosse  naviculaire  ;  il  n'y  avait  pas  de  cause  interne,  de 
matière  acre  déposée  dans  le  sang,  et  pourtant  la  maladie  s'est  étendue 
jusqu'au  col  de  la  ve^i^ie  ! 

La  divergence  d*opinion  des  chirurgiens  sur  le  siège  et  les  altérations 
anatomiques  de  Turéthrite  tient  à  plusieurs  causes.  Au  xvi*  siècle,  on 
ne  connaissait  qu'impariaitement  la  structure  de  la  muqueuse  de  l'urè- 
tbre  et,  surtout,  on  ne  se  rendait  pas  bien  compte  de  la  quantité  de 
liquide  que  pouvait  fournir  cette  membrane  enflammée.  Quand  il  fut 
démontré  que  l'écoulement  gonorrhéique  ne  provenait  pas  des  vésicules 
séminales,  il  fallut  bien  lui  trouver  une  autre  origine,  et,  tout  naturel- 
lement, on  pensa  à  la  prostate,  le  seul  organe  de  sécrétion  que  l'on 
connût  à  cette  époque.  Il  en  a  été  de  même  pour  les  glandes  de  Cowper  : 
elles  étaient  à  peine  découvertes  depuis  quelques  années  qu'on  en  fit 
également  une  des  sources  de  l'écoulement  uréthral.  Les  lésions  fré- 
quentes qu'on  rencontrait  dans  ces  organes,  telles  que  les  ulcérations 
profondes,  les  abcès,  etc.,  confirmèrent  encore  cette  opinion.  Il  ne 
venait  pas  à  Tidée  que  ces  désordres  pussent  être  le  résultat  d'une 
autre  maladie,  d'une  altération  profonde  de  l'appareil  urinaire,  et  l'on 
confondait  ces  lésions  consécutives  et  éloignées  avec  les  caractères  ana- 
tomiques propres  à  la  gonorrhée. 

Morgagni  et  Terraneus  se  rapprochèrent  beaucoup  plus  de  la  vérité 
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en  faisant  provenir  réconlement  des  sinus  qu'ils  avaient  découverts.  Ce 
dernier  surtout  s'était  parfaitement  rendu  compte  du  siège  de  l*uré- 
thrite  en  se  guidant,  pour  en  suivre  les  progrès,  sur  la  marche  même 
des  douleurs  éprouvées  par  les  malades. 

Cependant  on  avait  quelque  peine  à  renoncer  aux  anciennes  idées.  Boer- 
haave,  Astruc,  Cowper,  Littreet  Terraneus  avaient  rencontré  des  ulcères 
dansTurèthre.  Morgagni  lui-même  qui  n'en  avait  point  vu^  les  admettait, 
il  ne  pouvait  s'expliquer  autrement  les  cicatrices  qu'il  avait  plus  d'une 
observées.  Aussi  la  plupart  des  chirurgiens,  tout  en  reconnaissant 
^le  les  éléments  glanduleux  du  canal  fournissaient  la  plus  grande  partir 
4e  l'écoulement,  admettaient  encore  la  présence  d'ulcères  dans  l'urè- 
thre.  Lorsqu'on  eut  mieux  connu  jusqu'où  pouvait  aller  la  puissance  de 
sécrétion  des  medibranes  enflammées^  on  contesta,  on  nia  même  l'exis- 
tence des  ulcérations  dans  le  canal,  et,  en  cela,  on  commettait  une 
MNivelIe  erreur.  Cependant  il  est  nécessaire  de  préciser  les  faits.  Si  l'on 
ne  donne  le  nom  d'ulcération  qu'à  une  plaie  plus  ou  moins  excavée, 
intéressant  profondément  les  parois  du  canal,  je  conviens  que  je  n'ai 
jamais  rencontré  cette  altération  dans  l'uréthrite  simple  sans  compli- 
cation de  syphilis.  Mais  si  l'on  comprend  aussi  sous  cette  dénomination, 
comme  cela  doit  être,  les  plaies  superficielles  semblables  à  celles  qu'on 
Irouve  sur  le  prépuce  ou  le  gland  dans  la  balanite,  il  faut  bien  dire  que 
les  ulcérations  sont  beaucoup  moins  rares  qu'on  ne  l'a  prétendu. 

Pendant  treize  ans,  je  n'ai  eu  que  neuf  fois  l'occasion  d'examiner  le 
canal  d'individus  ayant  succombé  dans  le  cours  d'une  uréthrite  aiguë, 
et  voici  le  résumé  de  mes  observations  : 

Sur  quatre  sujets  qui  avaient  eu  plusieurs  uréthrites,  les  traces  de  la 
maladie  étaient  peu  appréciables.  La  muqueuse  était  légèrement  rouge 
an  niveau  du  gland,  et  encore  cette  rougeur  pouvait  dépendre,  en  partie, 
de  la  position  déclive  de  la  verge  après  la  mort.  Dans  le  reste  du  canal 
elle  était  plutôt  pile  et  d'un  blanc  sale.  Il  y  avait  un  peu  de  muco-pus 
dans  la  fosse  naviculaire.  Mais  presque  tous  les  foramina  avaient  dis- 
paru. La  valvule  de  M.  Guérin  elle-même  était  oblitérée  dans  sa  plus 
grande  étendue,  et  sur  un  des  sujets  on  n'en  trouvait  d'autre  vestige 
qu'un  pertuis  qui  pouvait  à  peine  loger  l'extrémité  d'un  stylet. 

Cinquième  cas.  —  Jeune  homme  âgé  de  vingt-quatre  ans,  mort  à  la  suite 
d'un  écrasement  des  deux  cuisses  par  un  wagon.  Il  avait  une  uréthrite  pour 
la  première  fois^  et  la  maladie  datait  de  douze  jours.  Dans  toute  la  lon- 
gueur du  canal,  il  y  a  un  pus  verdàtre,  épais,  peu  adhérent.  L'urèthre 
semble  généralement  revenu  sur  lui-même  :  dans  ses  points  les  plus 
larges  il  n'a  que  1  centimètre  et  demi,  qu'on  peut  porter  à  2  centime- 
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ires  en  le  tiraillant  en  travers.  La  muqueuse  est  rouge  jusqu'à  7  centi- 
mètres à  partir  du  méat.  Les  foramina  de  Morgagni  sont  très-apparents 
jusqu'à  8  centimètres.  Ils  sont  très-nombreux,  et  le  canal  est  comme 
criblé  de  petites  ouvertures.  Dans  la  partie  antérieure  de  l'urèthre,  ils 
forment  trois  lignes  régulières,  une  dorsale  et  deux  latérales.  Beaucoup 
de  foramina  sont  disséminés.  A  4  centimètres  du  méat  et  sur  la  ligne 
médiane,  un  de  ces  foramina  est  fortement  déprimé;  son  oriûce  singu- 
lièrement agrandi  et  sa  cavité  sont  dépourvus  d'épithélium,  et  Ton  con- 
state une  ulcération  superficielle  irrégulière/ ayant  3  millimètres  dans 
un  sens  et  2  dans  Tautre.  En  pressant  les  parois  du  canal^  on  fait  sortir 
de  ce  foramina  du  pus  verdâtre.  Dans  la  région  membraneuse,  Turè* 
thre  est  fortement  revenu  sur  lui-môme,  et  .présente  un  aspect  stiûé 
remarquable. 

Sixième  cas.  —  Jeune  hommcâgé  de  vingt  ans,  mort  d'une  pneumonie. 
11  avait  pour  la  première  fois  une  uréthrite  qui  datait  de  quinze  à  dix-«ept 
jours.  Le  canal  est  sensiblement  revenu  sur  lui-même  dans  l'espace  de 
6  centimètres,  en  arrière  de  la  fosse  naviculaire.  11  contient  très-peu  de 
muco-pus.  La  muqueuse  est  dépolie.  Les  foramina  sont  très-nombreux, 
irrégulièrement  disséminés.  Leurs  orifices  sont  très-petits.  L'examen 
avec  la  loupe  permet  de  constater  que  deux  de  ces  orifices  sont  dé- 
pouillés d'épithélium  à  leur  pourtour.  Vers  le  milieu  de  la  partie  libre 
de  la  verge  et  dans  l'étendue  de  3  centimètres,  il  y  a  des  plaques  d'un 
rouge  jaune,  irrégulières,  formées  par  du  sang  infiltré  dans  le  tissu  cel- 
lulaire sous-muqueux  et  dans  l'épaisseur  même  de  la  muqueuse. 

Septième  cas,  — Homme  âgé  de  cinquante-quatre  ans,  mort  d'une  né- 
phrite calculeuse.  Il  a  eu  quatre  à  cinq  uréthrites.  La  dernière  date  d'un 
mois  environ  ;  elle  était  très-aiguô.  En  arrière  de  la  fosse  naviculaire,  on 
trouve  les  orifices  très-étroits  de  deux  foramina.  Dans  toute  la  longueur 
du  canal,  la  muqueuse  est  dépolie  au  point  de  paraître  pointillée  ;  elle 
est  parsemée  de  plaques  rouges  provenant  d'un  épanchement  de  sang 
dans  le  tissu  cellulaire  sous-jacent.  Plusieurs  coupes  transversales  per- 
mettent de  voir,  dans  deux  points  du  tissu  spongieux,  de  petits  noyaux 
de  lymphe  plastique  ayant  de  1  à  2  millimètres  de  diamètre.  Ils  sont 
d'un  blanc  sale  qui  tranche  sur  la  couleur  brune  des  tissus  voisins.  Les 
orifices  des  conduits  des  glandes  de  Cowper  présentent  une  ouverture 
légèrement  ovalaire  d'avant  en  arrière,  ayant  près  de  3  millimètres  de 
diamètre.  On  ne  trouve  sur  leurs  bords  aucune  trace  d'ulcération.  Ces 
conduits  ne  contiennent  qu'un  peu  de  muco-pus.  Cette  dernière  altéra- 
tion semble  ancienne.  Il  existe  dans  la  prostate  un  abcès  qu'on  ouvre 
en  fendant  le  canal. 
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Bmtiième  cm.  —  Homme  de  irente-buil  ans,  ayant  eu  plusieurs  uré* 
Uuites.  La  dernière  datait  de  dix  jours  ;  elle  était  cordée,  très- doulou- 
reuse, et  la  verge  se  courbait  en  bas.  I^  malade  se  brisa  la  corde.  11  y 
eut  écoulement  de  sang  considérable  pendant  Tingt-quatre  heures. 
Mort  dans  mon  service  d'infection  purulente.  —  A  6  centimètres  et 
demi  du  méat  on  constate  une  rupture  complète  du  canal  ;  les  corps 
eavemeux  sont  presque  complètement  détruits  par  la  suppuration. 
La  moqueuse  est  blanchâtre  et  ne  présente  point  d'orifices  de  foramina. 
Le  tisso  spongieux  de  Turèthre  est  infiltré  de  pus  au  niveau  de  la 
déchirure. 

SemdèmeeQi. — Homme  de  quarante-six  ans,  mort  trente-quatre  heures 
après  son  entrée  à  rhôpital.  Il  avait  pour  la  première  fois  une  urétbrite 
datant  de  treize  jours.  11  s'était  fait  plusieurs  injections  avec  un  liquide 
dont  il  a  été  impossible  de  savoir  la  composition.  —  Inflammation  vio- 
lente de  tout  l'appareil  lirinaire;  petits  abcès  phlegmoneux  dans  la 
prostate.  La  muqueuse  de  Turèthre  et  le  tissu  cellulaire  sous-jacent 
»ont  désorganisés  par  le  sang  infiltré  dans  leur  épaisseur  et  déchi- 
quetés par  places. 

Il  serait  impossible  de  donner  une  description  générale  de  l'ana- 
lomie  pathologique  de  l'uréthrite  d'après  un  si  petit  nombre  de  cas. 
Cependant  il  est  quelques  points  sur  lesquels  il  est  nécessaire  d'insister. 
Chez  les  sujets  qui  ont  eu  plusieurs  uréthrites,  les  traces  de  l'inflamma- 
tion de  la  muqueuse  ne  sont  pas  très-apparentes.  Il  y  a  peu  de  rougeur; 
on  ne  voit  pas  les  orifices  des  foramina  ;  c'est  à  peine  si  l'on  trouve  quel- 
ques  restes  des  grands  sinus.  Au  contraire^  chez  les  sujets  affectés  pour 
la  première  fois,  les  traces  de  l'inflammation  sont  manifestes  ;  les  fora- 
mina sont  très-apparents  et  très-nombreux.  Ces  faits  viendraient  à 
l'appui  de  l'opinion  de  Morgagni^  qui  attribuait  leur  oblitération  à  une 
phlegmasie  ancienne.  Ils  expliqueraient  encore  pourquoi  la  première 
aréthrite  est  en  général  plus  aiguë  que  les  autres  parce  que  l'élément 
glanduleux  n'étant  pas  atrophié  par  un  travail  phlegmasique  antérieur, 
prend  une  plus  grande  part  à  la  maladie.  Un  autre  fait  non  moins  im- 
pr*rtant  est  le  resserrement  manifeste  du  canal.  Ses  parois  tuméfiées 
ont  perdu,  en  grande  partie,  leur  souplesse  et  leur  extensibilité.  Elles 
-ont  infiltrées  d'un  liquide  louche  et  par  places  par  du  sang  épanché 
en  plaques  irrégulières.  Les  cloisons  celluleuses  ou  fibreuses,  exa- 
minées à  la  loupe,  semblent  hypertrophiées.  11  y  a  là  évidemment 
toutes  les  altérations  propres  à  une  inflammation  qui  n'est  pas  bornée 
à  la  surface  de  la  muqueuse.  Cette  inflammation  peut  même  dépasser 
le  tissu  cellulaire  sous-muqueux,  et.   dans  la  septième  observation 
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on  constate  des  épanchements  plastiques  jusque  dans  le  tissu  spongieux. 
Quant  aux  ulcérations  ou  érosions  notées  dans  la  sixième  observation, 
bien  qu'elles  soient  évidentes^  elles  sont  si  superficielles  qu'il  est  permis 
de  croire,  qu'à  l'exemple  des  érosions  du  gland  et  des  aphthes,  elles 
pourront  guérir  sans  laisser  de  cicatrice.  Mais  celle  que  j'ai  décrite 
dans  la  cinquième  observation  était  plus  profonde^  plus  enfoncée,  et,  h 
en  juger  par  ce  qui  ze  passe  dans  d'autres  parties  du  corps  faciles  à 
étudier,  il  est  très-probable  que  la  guérison  ne  peut  avoir  lieu  sans 
laisser  après  elle  une  véritable  cicatrice. 

Causes.  — Les  causes  de  l'urétbrite  sont  celles  des  phlegmasies  en  gé- 
néral. Tantôt  elles  échappent  complètement  à  l'observation^  comme  dans 
les  épidémies  de  gonorrhées  étudiées  à  Magdebourg,  en  1 730,  par  Heinricli 
Blassius  {Obs.  chir,  méd.y  Magdeburg,  1751),  et  par  Noël  en  1769  (Hist. 
méd,  des  mal.  épid.,  t.  IV,  p.  129,  Ozanam).  Tantôt  on  parvient  à  établir 
un  rapport  entre  l'existence  assez  fréquente  de  certains  faits  et  l'appa- 
rition de  la  maladie,  sans  pouvoir  saisir  le  mécanisme  de  la  cause, 
comme  dans  les  uréthrites  observées  soit  chez  des  personnes  ayant  la 
goutte,  des  affections  cutanées,  des  catarrhes  chroniques,  soit  chez  des 
enfants  pendant  le  travail  de  la  dentition  (Hunter,  Traité  des  dents, 
t.  li,  p.  U3),  soit  enfin  chez  quelques  individus  après  l'ingestion  dans 
l'estomac  de  substances  balsamiques,  d'essences,  de  vin  doux,  de 
bière  ou  de  cidre  en  assez  grande  quantité.  Toutes  ces  causes,  dont  il 
serait  facile  d'augmenter  la  nomenclature,  peuvent,  à  la  rigueur,  déter- 
miner un  écoulement  aigu,  mais  ordinairement  il  n'est  pas  accom- 
pagné de  douleur,  et  plutôt  muqucux  que  purulent.  Tel  qu'il  est, 
cependant,  cet  écoulement  suffit  pour  permettre  d'affirmer  que  l'urèthre 
est  enflammé  à  un  certain  degré.  C'est  à  cette  espèce  d'uréthrite  que 
Swediaur  et  presque  tous  les  médecins,  depuis  lui,  ont  donné  le  nom 
de  blennorrhée. 

Il  y  a  d'autres  causes  plus  fréquentes  et  moins  contestées  dont  l'action 
s'exerce  directement  sur  la  muqueuse  de  l'urèthre.  Ce  sont  les  ruptures 
du  canal  par  un  coup  ou  une  chute,  la  déchirure  de  ses  parois  à  la  suite 
du  cathétérisme  ou  de  l'opération  de  la  lithotritie,  le  séjour  prolongé 
de  sondes  placées  à  demeure  dans  la  vessie. 

Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que,  dans  ces  cas,  l'inflammation  qui  se 
développe  et  la  suppuration  qui  lui  succède  ont  pour  objet  la  cicatrisa- 
tion de  la  plaie  ou  l'élimination  d'un  corps  étranger.  Aussi  l'uréthritc 
n'est-elle  pas  très-intense,  et  l'écoulement,  pour  être  abondant,  est 
rarement  accompagné  de  douleurs.  Dès  que  la  plaie  est  cicatrisée  ou 
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le  corps  étranger  enlevé,  rinflammation  s'apaise  rapidement  et  la  sup- 
puration se  tarit  d'elle-même,  parce  que  ces  phénomènes  ne  consti* 
tuaient  pas  à  proprement  parler  une  maladie  et  n'avaient  à  remplir 
qu'un  rôle  réparateur. 

En  dehors  des  causes  dont  je  viens  de  parier,  il  est  nécessaire  de 
faire  une  place  à  part  au  liquide  sécrété  par  la  muqueuse  de  Furéthre 
ou  du  vagin  lorsque  ces  organes  sont  le  siège  d'une  inflammation  aigu£. 
11  présente,  dans  son  mode  d'action,  des  particularités  si  tranchées 
qu'on  s'explique  aisément  pourquoi  la  plupart  des  médecins,  au  lieu  de 
le  considérer  comme  un  simple  agent  irritant,  l'ont  confondu  avec  le 
virus  syphilitique. 

De  tous  ceux  qui  ont  soutenu  cette  opinion,  nul  ne  l'a  fait  avec  plus 
de  talent  que  Hunter.  Pour  lui,  la  gonorrhée  et  le  chancre  ont  pour 
origine  un  seul  et  même  virus  :  c'est  le  virus  syphilitique.  —  Si  celui-ci 
produit  tantôt  une  gonorrhée  et  tantôt  un  chancre,  cela  dépend  uni- 
quement de  la  structure  des  parties.  Appliqué  sur  une  surface  sécré- 
tante, il  déterminera  un  écoulement,  tandis  que  déposé  sur  une  surface 
non  sécrétante,  il  donnera  naissance  à  une  ulcération. 

En  pariant  ainsi^  Hunter  s'appuyait  sur  des  faits  mal  observés.  Car  il 
devait  avoir  trouvé  plus  d'une  fois  des  chancres  à  la  base  du  gland.  Or, 
sans  assimiler  complètement  la  muqueuse  qui  recouvre  cet  organe  à 
celle  de  l'urèthre,  on  ne  peut  nier  qu'elle  ne  soit  une  surface  sécré* 
tante,  surtout  à  l'endroit  où  elle  se  réfléchit  sur  le  prépuce.  Des  obser- 
rations  nombreuses  sont  encore  venues  infirmer  sa  théorie.  On  verra 
plus  loin  des  cas  cités  par  Bell  où  du  pus  syphilitique  introduit  dans 
Furèthre  a  déterminé  de  véritables  chancres  suivis  d'une  infection  con- 
stitutionnelle. Enfin,  depuis  qu'on  examine  avec  le  spéculum  les  organes 
leénitaux  de  la  femme,  on  ne  compte  plus  les  cas  où  l'on  a  rencontré 
des  chancres  sur  la  muqueuse  qui  les  tapisse;  or  cette  membrane, 
n'est-elle  pas  essentiellement  une  surface  de  sécrétion? 

Hunter  ajoute  encore  :  «  J'ai  vu  des  cas  où  une  gonorrhée  s'était 
montrée  primitivement  et  où  des  chancres  se  sont  ensuite  formés, 
tantôt  au  bout  de  quelques  jours  cl  tantôt  au  bout  de  quelques  semaines. 
J'ai  vu  de  même  des  cas  où  des  chancres  s'étaient  manifestés  d'abord, 
et  où,  dans  le  cours  du  traitement,  il  est  survenu  un  écoulement  accom- 
pagné de  douleurs  en  urinant.  On  peut  admettre  que  les  deux  maladies 
avaient  leur  origine  dans  l'affection  primitive  et  que  seulement  elles 
«^'étaient  manifestées  à  des  époques  différentes.  Et  l'on  est  presque  for- 
cément amené  à  expliquer  ainsi  pourquoi  elles  ne  se  présentent  pas 
plus  souvent  ensemble,  puisque  la  matière  morbide  est  la  même  dans  les 
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deux  et  peut  produire  indifféremment  l'une  ou  Tautre.  Je  soupçonne 
que  Texistence  de  Tune  de  ces  deux  irritations  a  pour  effet  général  de 
prévenir  le  développement  de  Tautre.  »  [Œuvres  complètes,  1839,  t.  11, 
p.  172.) 

Cette  dernière  considération  n'est  qu'une  manière  ingénieuse  d'ex- 
pliquer le  fait  assez  étrange  de  ces  deux  manifestations  d'une  même 
maladie  survenant  à  une  époque  différente  et  dans  un  ordre  irrégulier. 
Si  la  gonorrhée  et  le  chancre  se  présentaient  fréquemment  ensemble  et 
dans  un  ordre  de  succession  toujours  le  même,  je  comprendrais  encore 
qu'on  voulût  les  rattacher  à  une  même  cause.  Mais  souvent  ces  accidents 
existent  isolément,  et^  quand  ils  se  montrent  ensemble,  tantôt  c'est  la 
gonorrhée  qui  précède  le  chancre,  tantôt  c'est  le  chancre  qui  précède 
la  gonorrhée.  Si  l'on  s'en  tient  à  des  présomptions,  n'est-il  pas  plus 
naturel  d'admettre  que  ces  deux  accidents,  dont  l'existence  est  si  sou- 
vent indépendante,  dont  la  forme,  la  marche  et  les  suites  sont  si  diffé- 
rentes, dépendent  de  deux  causes  distinctes?  Et  alors,  si  les  deux  causes 
ont  agi  simultanément,  on  s'explique  très-bien  comment  elles  se  mani- 
festent au  dehors  à  des  époques  variables,  puisque  l'apparition  des  acci- 
dents qu'elles  déterminent  est  également  variable  quand  elles  ont  agi 
seules,  indépendamment  l'une  de  l'autre.  Et  dans  les  cas  rapportés  par 
Hunter,  est-on  bien  certain  que  les  individus  affectés  d'une  première 
maladie  ne  se  sont  pas  exposés  à  en  contracter  une  seconde  (1)  ?  Lui-môme 
rapporte  qu'il  a  vu  survenir  une  gonorrhée  au  milieu  d'un  traitement 
mercuriel  suffisant  pour  guérir  un  chancre;  qu'il  ne  saurait  dire  si  la 
gonorrhée  provenait  de  l'infection  qui  avait  produit  le  chancre;  ce  r/ni 
est  très-difficile  à  déterminer  dans  de  tels  cas  (t.  U,  p.  2û5). 

Enfin  Hunter  cite  avec  détails  un  cas  où,  après  avoir  inoculé  du  pus 
provenant  d'une  gonorrhée  sur  le  gland  et  sur  le  prépuce,  il  vit  se  dé- 
velopper deux  chancres,  suivis  plus  tard  de  bubons,  d'ulcères  des  amyg- 
dales et  de  syphilides  (t.  II,  p.  560)  (2). 

(1)  M.  Bassereau,  dans  son  excellent  Traité  des  maladies  syphilitiques  de  la  peau,  a 
noté  que,  toutes  les  fois  qu'il  a  pu  avoir  des  renseignements  exacts  sur  les  individus 
affectés  d'un  chancre  et  d'une  blennorrhagie,  il  8*^it  assuré  que  les  malades  avaient  con- 
tracté cette  double  affîeclion  avec  des  femmes  ayant  également  un  chancre  et  une  blen- 
norrhagie, ou,  tout  au  moins,  qu'ils  avaient  eu  commerce  avec  plusieurs  femmes.  11  a 
encore  remarqué  que  la  blennorrhagie  paraissait  en  général  la  première^  tandis  que  le 
chancre  ne  se  montrait  que  huit,  quinze  et  même  trente  jours  plus  tard,  ce  qu'il  attribue 
à  ce  que  Tincubation  du  chancre  exige  un  certain  temps,  et  à  ce  que  sa  manifestation  peut 
être  relardée  par  l'acuité  même  de  la  blennorrhagie. 

(2)  Celte  observation  est  d'autant  plus  intéressante  que  Babington  nous  apprend  que  le 
sujet  sur  lequel  l'expérience  avait  été  faite  est  Hunter  lui-même. 
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>i  cette  expérience  avait  été  plusieurs  fois  répétée  avec  du  pus 
de  gonorrfaée  pris  d'une  femme^  après  qu'on  se  serait  assuré  avec  soin 
qu'elle  n'avait  point  de  chancre,  elle  serait  une  trés-forte  preuve. 
Mais  Himter  ne  dit  pas  s'il  avait  pris  ce  pus  sur  un  homme  ou  sur  une 
femme,  ni  s'il  s'était  assuré  que  le  malade  n'était  pas  lui-même  affecté 
<k*  syphilis.  Or,  on  sait  aujourd'hui  qu'un  chancre  peut  passer  inaperçu 
>'il  existe  dans  le  fond  du  vagin  ou  sur  le  col  de  l'utérus.  On  n'ignoiT 
pas  aussi  qu'il  peut  exister  des  chancres  chez  l'homme  au  delà  du  méat 
orinaire,  et  qu'alors  il  est  diflicile,  sinon  impossible  de  les  recortnaltre. 
Ces  cas  sont  rares,  il  est  vrai,  mais  ils  sont  incontestables,  et  j'ai  dans 
ma  collection  d*anatomie  pathologique,  deux  pièces  qui  ne  me  laissent 
aucun  doute  à  cet  égard. 

Swedianr  assure  qu'il  a  vu  plus  d'une  fois  la  blennorrhagie  produire 
ia  vérole,  surtout  quand  elle  affecte  une  grande  étendue  de  l'urèthre.  8i 
cela  n'arrive  pas  plus  fréquemment,  c'est,  dit-il,  que  le  virus  ne 
produit  qu'une  inflammation  superficielle,  et  qu'étant  délayé  par  la 
^nde  quantité  de  muci^s  qui  s'échappe  du  canal,  il  ne  peut  y  produire 
d'ulcère.  Dans  toutes  les  blennorrhagies  accompagnées  d'ulcère  de  l'u- 
rèthre, il  a  vu  la  vérole  se  manifester  à  la  gorge  et  même  dans  les  os. 
^Traité  des  moL  vénêr.^  1. 1*',  p.  136.) 

Mais  si  la  blennorrhagie  est  syphilitique,  qu'importe  qu'elle  soit 
plus  ou  moins  étendue  pour  produire  des  accidents  généraux?  L'in- 
fection existe  ou  n'existe  point,  indépendamment  de  l'étendue  de 
!a  manifestation  locale.  Que  dire  encore  de  cette  sorte  de  lavage  opéré 
parle  mucus?  Swediaur  semble  oublier  qu'une  sécrétion  de  quelque 
abondance  ne  s'établit  qu'assez  longtemps  après  l'inoculation  du  Wnis. 
Ht  quand  il  ajoute  que,  si  la  sécrétion  \ient  à  être  diminuée  parla  vio- 
lence de  l'inflammation  ou  par  des  injections,  neuf  fois  sur  dix  l'urèthre 
«•'ulcérera,  et  que  des  accidents  généraux  de  syphilis  se  manifesteront, 
est-i!  possible  d'ajouter  quelque  foi  à  de  pareilles  assertions?  Mais  il  est 
dans  le  vrai  quand  il  convient  que  la  blennorrhagie  avec  ulcères  de 
Inrèthre  produit  la  vérole.  C'est  qu'alors  ces  ulcères  sont  des  chan- 
cres et  la  syphilis  existe  déjà  en  même  temps  que  la  blennorrhagie. 

La  plupart  des  autears  n'ont  fait  que  reproduire  les  raisons  données 
par  Hunter  et  Swediaur.  ils  affirment  avoir  observé  des  blennorrhagies 
«impies  qui  avaient  donné  lieu  à  des  accidents  constitutionnels  et  dont 
^a  goérison,  à  l'aide  des  mercuriaux,  doit  ne  laisser  aucun  doute 
sor  l'identité  de  l'écoulement  uréthral  et  du  virus  syphilitique.  M.  Bar* 
tholi  prétend  même  avoir  produit  des  chancres  en  inoculant  le  pus 
d  une  balanite  (Thhn  de  Pariij  i%h5);  mais  il  sufiît  de  lire  les  observa* 
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lions  qu'il  a  rapportées,  pour  douter  de  leur  valeur.  Vidal  (de  Cassis)  ne 
se  donne  pas  môme  la  çeine  de  répéter  ces  expériences^  parce  que,  dit- 
il,  la  nature  syphilitique  de  la  balanite  n'a  jamais  été  douteuse  pour  lui 
[Traité  des  mal,  vénér.y  1855^  p.  166).  Quant  à  moi^  je  dois  dire  que  j'ai 
plusieurs  fois  inoculé  le  pus  de  balanite,  après  m'étre  assuré  qu'il 
n'existait  pas  de  chancre,  et  ce  fut  toujours  sans  résultat. 

Les  chirurgiens  qui  prétendent  que  le  pus  de  la  gonorrhée  est  un 
simple  agent  d'irritation  bien  différent  du  virus  syphilitique^  ont  pro- 
cédé avec  plus  de  rigueur  que  les  partisans  de  Topinion  contraire.  Ils 
ont  demandé  d'abord  pourquoi  le  pus  qui  s'échappait  du  canal  ne  pro- 
duisait pas  de  chancre  sur  le  gland  et  le  prépuce,  quand  ces  parties 
étaient  excoriées  ;  pourquoi  ce  pus  pouvait  couler  impunément  sur  le 
scrotum ,  sans  déterminer  autre  chose  qu'une  inflammation  plus  ou 
moins  vive  de  la  peau.  Et^  à  ces  demandes^  il  n'avait  pas  été  fait  de  ré- 
ponse. Ensuite,  au  lieu  de  se  borner  à  examiner  des  malades^  dont  l'ob- 
servation est  si  difficile  et  souvent  contestable,  ils  ont  eu  recours  à 
Texpérimentation. 

Voici  quelques-uns  des  faits  les  plus  intéressants  rapportés  par 
Bell  :  Un  jeune  homme  se  mit  du  pus  gonorrhéique  entre  le  prépuce 
et  le  gland,  et  le  laissa  en  place  sans  le  troubler  dans  son  action. 
Le  deuxième  jour,  il  y  eut  une  légère  inflammation  avec  écoule- 
ment purulent.  Mais  ces  accidents  légers  disparurent  au  bout  de  deux 
ou  trois  jours.  —  La  même  personne  répéta  cette  expérience,  après 
avoir  préalablement  irrité  les  parties  sur  lesquelles  il  appliqua  le  pus, 
et  dans  aucun  cas  ,il  ne  se  développa  de  chancre.  —  Deux  jeunes  élèves 
en  médecine,  qui  n'avaient  jamais  eu  de  maladies  des  voies  urinaires, 
firent  des  expériences  semblables  :  ils  placèrent,  pendant  vingt-quatre 
heures,  entre  le  prépuce  et  le  gland,  de  la  charpie  imbibée  de  pus  go- 
norrhéique. Chez  l'un,  il  se  manifesta  une  inflammation  très-vive  suivie 
d'un  écoulement  abondant  de  pus  fétide,  mais  sans  production  de 
chancre.  Chez  l'autre,  l'inflammation  fut  moins  vive,  mais  du  pus  s'étant 
introduit  dans  le  canal,  il  y  eut  une  uréthrite  qui  dura  plus  d'un  an, 
sans  complication  d'ulcération  syphilitique. 

Hernandez  inocula  trois  forçats,  en  faisant,  sur  la  verge,  une  incision 
dans  laquelle  il  plaça  des  fils  imbibés  de  pus  gonorrhéique,  et  les  plaies 
guérirent  très-facilement.  Ces  inoculations  ont  été  répétées  souvent  par 
M.  Ricord  et  par  beaucoup  d'autres  chirurgiens  avec  les  mêmes  résul- 
tats. J'ai  pu  moi-même  m'assurer  plus  d'une  fois  de  la  vérité  de  ces 
faits. 

Des  expériences,  pratiquées  dans  un  autre  ordre  d'idées,  sont  venues 


DE  L'tRÂTHlUTE.  ift 

donner  encore  une  nouvelle  valeur  à  celles  que  j'ai  citées.  L'une  des 
plus  remarquables  est  rapportée  par  Bell.  Un  jeune  homme  s'intro- 
duisit à  l'entrée  de  l'urëthre  une  sonde  dont  l'extrémité  avait  été  trem- 
pée dans  du  pus  fourni  par  un  chancre.  11  ne  survint  point  de  gonor- 
rfaée  ;  mais,  au  bout  de  cinq  à  six  jours^  il  se  développa^  à  l'entrée  du 
canal^  un  chancre  enflammé  et  douloureux.  Il  se  forma  ensuite  un  bu- 
bon, cfui  suppura  malgré  l'emploi  du  mercure;  enfin  des  ulcères  se  mon- 
trèrent dans  la  gorge,  et  le  malade  ne  fut  guéri  qu'après  trois  mois 
d'un  traitement  mercuriel. 

Tous  ces  faits,  auxquels  il  me  serait  facile  d'en  ajouter  beaucoup 
d'autres,  ne  suffisent-ils  pas  pour  montrer  qu'il  n'y  a  aucune  identité 
entre  l'écoulement  gonorrhéique  et  le  virus  syphilitique? 

Mais  j'apporterai  encore  à  l'appui  de  cette  opinion  une  autre  raison. 
Quelques  virus  sont  absorbés  à  la  I0anière  des  poisons,  sans  se  manifester 
par  aucun  accident  dans  le  point  par  où  ils  ont  pénétré  dans  l'économie. 
Tel  est  le  virus  rabique.  D'autres,  au  contraire,  se  traduisent,  sur  le  point 
même  où  ils  ont  été  inoculés,  par  des  accidents  qui  précèdent  ou  accompa- 
gnent l'infection  générale.  Ce  sont  les  virus  vaccinal  et  variolique.  Leurs 
manifestations  locales  et  générales  peuvent  varier  dans  l'époque  de  leur 
apparition,  la  rapidité  de  leur  développement  et  leur  intensité;  ces  dif- 
férences résultent  de  la  structure  des  tissus  sur  lesquels  on  a  pratiqué 
l'inoculation,  et  de  la  constitution  particulière  des  sujets,  il  n'est  pas 
moins  ^Tai  que  tout  vinis  a  un  mode  unique  de  manifestation,  et  que 
ce  nnode  est  constamment  le  même.  Toujours  aussi  son  évolution  a  pour 
résultat  la  sécrétion  d'un  liquide  semblable  au  virus  inoculé,  et  propre 
à  être  inoculé  lui-même.  Il  en  est  de  même  pour  le  virus  syphilitique. 
Sa  manifestation  locale,  c'est  le  chancre,  et  il  ne  saurait  en  avoir 
d'autre.  Admettre  qu'il  peut  se  traduire  tantôt  par  une  ulcération, 
tantôt  par  une  gonorrhée,  c'est-à-dire  qu'il  a  deux  modes  de  manifes- 
tation locale,  c'est  émettre  une  opinion  contraire  aux  faits,  et  c'est 
oier  la  grande  loi  qui  r^it  la  reproduction  des  virus. 

Cependant,  de  ce  que  le  liquide  produit  par  la  gonorrhée  n'est  point 
le  virus  syphilitique,  il  ne  faut  pas  non  plus  l'assimiler  complètement  au 
pus  ordinaire,  bien  que  la  chimie  et  le  microscope  ne  puissent  établir 
entre  eux  aucune  différence.  Il  n'est  pas  rare  de  voir  du  pus  venant  d'un 
abcès  des  reins,  de  la  vessie  ou  de  la  prostate,  s'échapper  en  quantité 
notable  par  l'urèthre  sans  l'enflammer.  Sur  deux  malades  qui  avaient 
consenti  à.  permettre  l'expérience,  j'introduisis  dans  l'urèthre  une  bougie 
trempée  dans  le  pus  d'un  abcès  chaud  de  la  cuisse  et  dans  celui  d'un 
abcès  ganglionnaire  du  cou;  la  bougie  resta  en  place,  sur  chacun  des 
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kdrom&s;  mais  chez  quelques  sujets,  suiLout  quyjid  ils  sont  jeunes  et 

klAécl^s  d'urétlirite  pour  la  premiiire  fois,  on  observe  un  malaise  (général 

|l  tUHi  sorte  de  courbature  accompagnée  <le  lièvre.  Ces  accidenta  iégci's 

I  eessenl  as^ez  promptenicut  ;  il  faut  pourtiint  en  tenir  comple,  car  ils 

wnl  souvent  le  prélude  d'une  inflammation  assez  ïive. 

Douicttrs.  —  Dans  l'uréthrile  aigud  la  douleur  est  un  symptôme  con- 
Manl.  Ce  sont  d'abord  des  titillations  et  une  sorte  de  prurit  au  I>out  de 
la  verge.  On  a  dit  que  les  malades  ne  les  Éprouvaient  pas  sans  quelque 
[ilaisir,  mais  la  plupart  de  ceux  que  j'ai  obsenés  accusaient  plut6l  une 
«nsalion  désagi'êable.  Ces  premiers  chatouillements  se  transforment 
rapidement  en  do  véritables  douleurs  qui,  en  général,  sont  en  rapport 
avec  Iv  degré  d'inHammalion.  Lorsque  celle-ci  ei^t  trés-vivc,  les  souf- 
fraaces,  pendant  la  miction,  peuvent  devenir  si  atroces,  qu'il  semble 
aux  malades  qu'on  leur  passe  un  fer  brftlant  dans  l'urèUire.  Ordinaire- 
ment elles  commencent  à  diminuer  vers  le  huitième  jour  et  mâme 
ptutdi  quand  la  maladie  est  traitée  convenablement  ;  elles  cessent  com- 
plètement vers  le  quinzième  jour. 

Un  des  points  les  plus  importants  dans  l'étude  des  douleurs,  est  la 
marche  qu'elles  suivent.  Si,  dès  les  premiers  joui's,  elles  se  font  sentir 
dans  toute  la  verge,  s'irradient  dans  les  aines,  au-dessus  des  pubis,  vers 
l'anus,  du  cûté  des  testicules  et  jusque  vers  les  lombes,  on  doit  les  re- 
^rdercomme  sympathiques,  et  ne  pas  en  tirer  un  pronostic  trop  fâcheux. 
Hais,  quand  après  avoir  occupé  la  fosse  naviculaire  pendant  plusieurs 
jours,  elles  se  font  sentir  dans  toute  la  longueur  de  la  pojlion  libre  de 
la  rergc  et  jusqu'au  périnée;  quand  on  sent  en  même  temps,  en  arriére 
des  bourses,  une  ou  deux  pclilcs  tumeurs  dures  et  douloureuses,  on  est 
presque  certain  que  l'inllammation  s'est  prolongée  jusqu'aux  glandes 
<lc  Cowpcr.  Si  elles  s'irradient  du  cûlé  des  aines,  on  doit  craindre 
ijue  rinQammalion,  parvenue  h  la  caroncule  séminale,  ne  pénètre 
ilan&  les  cordons,  et  que  la  chaudepisse,  ainsi  qu'on  le  dit  vulgaire- 
ment, ne  tombe  dans  les  bourses.  Des  douleurs  sourdes  et  profondes 
au  périnée,  accompagnées  d'envies  fréquentes  d'uriner,  annonceront 
que  la  maladie  a  franchi  les  limites  de  l'urètbre  et  qu'elle  envahit  la 
prostate  et  le  col  de  la  vessie. 

Ainsi,  les  douleurs  ne  montrent  pts  seulement  l'intensité  de  l'inflam- 
malion  ;  elles  indiquent  ses  progrès  vers  les  parties  profondes  du  canal. 
Elles  ïonl  donc  un  symptûme  très-important,  non-seulement  au  point 
dr  vue  du  diagnostic  de  la  maladie,  mais  encore  pour  son  lr.iitemcnt, 
comme  on  le  verra  plus  tard. 
Ècouitnioa.  —  Pour  les  chirurgiens  qui  adineltaient  deux  sortes  de 
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sujets,  pendant  plus  de  deux  heures,  sans  déterminer  ni  douleur  ni 
écoulement.  Évidemment  le  pus,  sécrété  par  la  muqueuse  de  Turéthre 
enflammé,  possède  des  propriétés  irritantes  toutes  particulières  qui  le 
distinguent  du  pus  des  abcès.  C'est  ce  qui  avait  fait  admettre,  par  quel- 
ques médecins,  mais  sans  preuves  sufisantes,  un  virus  blennorrhagique. 
— Aux  propriétés  de  ce  liquide,  il  faut  encore  ajouter  le  mode  de  sensibi- 
lité propre  à  la  muqueuse  de  Turèthre  et  variable  suivant  les  individus. 

Symitômes  et  marche.  —  Les  premiers  symptômes  de  l'uréthrîte  con- 
tractée dans  le  coït  apparaissent  du  deuxième  au  septième  jour,  quelque- 
fois le  huitième  ou  le  neuvième,  rarement  plus  lard.  Le  malade  éprouve 
à  l'extrémilc  de  la  verge,  au-dessous  du  frein,  une  légère  titillation  ou 
de  petits  élancements.  Bientôt  cette  sensation  désagréable  se  transforme 
en  une  véritable  douleur.  Celle-ci  n'est  pas  continue;  elle  est  seulement 
provoquée,  au  début  de  la  miction,  par  le  passage  des  premières  gouttes 
d'urine.  Dans  les  vingt-quatre  heures  qui  suivent  l'apparition  de  ce 
premier  symptôme,  il  sort  par  l'urèthre  un  peu  de  liquide  séreux  qui, 
en  se  desséchant,  colle  les  deux  lèvTCs  du  méat.  Cet  écoulement  devient 
successivement  louche,  d'un  blanc  sale,  jaune  et  verdâtre,  alors  il 
est  puriforme  et  très-abondant. 

En  même  temps,  les  douleurs  provoquées  par  la  miction  sont  plus 
vives;  le  jet  de  l'urine  est  petit  et  aplati;  le  sommeil  est  troublé  par 
des  érections  fréquentes  et  douloureuses.  Tous  ces  symptômes  vont  en 
augmentant  jusque  vers  le  quinzième  jour.  Alors  les  douleurs  s'affai- 
blissent; l'écoulement  diminue  de  quantité  ;  il  perd  peu  à  peu  sa  colo- 
ration verdâtre,  devient  moins  épais,  moins  purulent,  et  enfin  entière- 
ment muqueux  vers  le  trentième  jour,  et  cesse  complètement  vers  le 
quarantième.  Telle  est  la  marche  ordinaire  de  l'uréthrite  la  plus  com- 
mune, lorsqu'elle  est  abandonnée  à  elle-même.  Si  la  maladie  est  conve- 
nablement traitée,  sa  durée  est  beaucoup  plus  courte.  Elle  est  ordinai- 
rement de  vingt  à  vingt-cinq  jours. 

D'un  autre  côté,  l'uréthrite  ne  suit  pas  toujours  la  marche  simple  et 
régulière  cpie  je  viens  de  décrire;  elle  se  présente  sous  des  formes  qui 
varient  avec  la  constitution  des  individus,  la  nature  de  la  cause  qui  Ta 
déterminée,  la  violence  de  l'inflammation  et  les  accidents  qui  la  com- 
pliquent. Aussi  est-il  nécessaire  de  revenir  sur  chacun  des  symptômes, 
d'en  noter  les  caractères  assez  variables,  et  de  chercher  dans  leurs  mo- 
difications les  moyens  de  reconnaître  le  siège  de  la  maladie,  son  inten- 
sité, son  étendue,  et  le  traitement  qu'elle  réclame. 

Prodromes.  —  Dans  la  grande  majorité  des  cas,  il  n'y  a  pas  de  pro- 
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dromes  ;  mais  chez  quelques  sujets^  surtout  quand  ils  sont  jeunes  et 
affectés  d'uréthrite  pour  la  première  fois,  on  observe  un  malaise  général 
et  une  sorte  dé  courbature  accompagnée  de  ûèvre.  Ces  accidents  légers 
cessent  assez  promptement  ;  il  faut  pourtant  en  tenir  compte,  car  ils 
Hmi  souvent  le  prélude  d'une  inflammation  assez  vive. 

[kndeurt.  —  Dans  Furélbrite  aiguë  la  douleur  est  un  symptôme  con- 
stant. Ce  sont  d'abord  des  titillations  et  une  sorte  de  prurit  au  bout  de 
la  verge.  On  a  dit  que  les  malades  ne  les  éprouvaient  pas  sans  quelque 
plaisir,  mais  la  plupart  de  ceux  que  j'ai  observés  accusaient  plutôt  une 
i^nsatioo  désagréable.  Ces  premiers  chatouillements  se  transforment 
rapidement  en  de  véritables  douleurs  qui^  en  général,  sont  en  rapport 
avec  le  degré  d'inflammation.  Lorsque  celleH^i  est  très-vive,  les  souf- 
frances, pendant  la  miction,  peuvent  devenir  si  atroces,  qu'il  semble 
aux  malades  qu'on  leur  passe  un  fer  brûlant  dans  Turèthre.  Ordinaire- 
ment elles  commencent  à  diminuer  vers  le  huitième  jour  et  même 
plutôt  quand  la  maladie  est  traitée  convenablement  ;  elles  cessent  com- 
plètement vers  le  quinzième  jour. 

Un  des  points  les  plus  importants  dans  l'étude  des  douleurs,  est  la 
marche  qu'elles  suivent.  Si,  dès  les  premiers  jours^  elles  se  font  sentir 
dans  toute  la  vei^e^  s'irradient  dans  les  aines,  au-dessus  des  pubis,  vers 
TannSf  du  côté  des  testicules  et  jusque  vers  les  lombes,  on  doit  les  re- 
garder comme  sympathiques,  et  ne  pas  en  tirer  un  pronostic  trop  fAcheux. 
Mais,  quand  après  avoir  occupé  la  fosse  naviculaire  pendant  plusieurs 
jours,  elles  se  font  sentir  dans  toute  la  longueur  de  la  portion  libre  de 
la  vei^e  et  jusqu'au  périnée;  quand  on  sent  en  même  temps^  en  arrière 
des  bourses^  une  ou  deux  petites  tumeurs  dures  et  douloureuses,  on  est 
presque  certain  que  l'inflammation  s'est  prolongée  jusqu'aux  glandes 
de  Cowper.  Si  elles  s'irradient  du  côté  des  aines^  on  doit  craindre 
que  rinflammation,  parvenue  à  la  caroncule  séminale,  ne  pénètre 
dans  les  cordons,  et  que  la  chaudepisse,  ainsi  qu'on  le  dit  vulgaire- 
ment, ne  tombe  dans  les  bourses.  Des  douleurs  sourdes  et  profondes 
au  périnée,  accompagnées  d'envies  fréquentes  d'uriner,  annonceront 
que  la  maladie  a  franchi  les  limites  de  l'urèthre  et  qu'elle  envahit  la 
prostate  et  le  col  de  la  vessie. 

Ainsi,  les  douleurs  ne  montrent  pas  seulement  l'intensité  de  l'inflam- 
mation ;  elles  indiquent  ses  progrès  vers  les  parties  profondes  du  canal. 
Elles  sont  donc  un  symptôme  très-important,  non-seulement  au  point 
de  vue  du  diagnostic  de  la  maladie,  mais  encore  pour  son  traitement, 
comme  on  le  verra  plus  tard. 

EcmdtmeM.  —  Pour  les  chirurgiens  qui  admettaient  deux  sortes  de 
▼ofucun.  I  —  2 
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gonorrhées.  Tune  simple  et  Tautre  virulente,  la  composition  de  la  ma- 
tière sécrétée  par  Turèthre  devait  naturellement  être  d'une  grande  im- 
portance.  Ils  espéraient  trouver,  dans  les  caractères  de  Técoulement,  le 
moyen  de  distinguer  les  deux  formes  de  la  maladie.  Sénac  dit  avoir 
trouvé  les  globules  du  pus  gonorrhéique  plus  volumineux  et  d'un  vo- 
lume plus  uniforme  que  ceux  du  pus  ordinaire  {Traité  des  maladies  du 
cœuTj  suppl.,  chap.  viii).  D'après  Hunter,  le  pus  de  la  ^onorrhée,  étant 
le  produit  d'une  inflammation  spécifique,  a  plus  de  tendance  à  se 
putréfier  que  celui  qui  se  forme  à  la  surface  d'une  plaie  saine,  et  il  exhale 
souvent  une  odeur  qui  parait  lui  être  propre  {Œuvr,  compl.y  vol.  II, 
p.  212).  M.  Ricord  a  conservé  pendant  longtemps  du  pus  fourni  par  des 
chancres,  des  blennorrhagies  et  des  plaies  non  vénériennes,  et  il  dit 
n'avoir  observé  aucune  différence  notable  entre  eux.  Le  pus  des  chan- 
cres est  seulement  resté  plus  longtemps  liquide.  Quant  à  la  différence 
d'odeur,  elle  lui  semble  dépendre  du  siège  de  la  sécrétion.  De  mon  côté 
j'ai  plus  d'une  fois  placé  dans  des  conditions  semblables  du  pus  de  bien- 
norrhagie  et  du  pus  provenani  d'un  abcès,  et  ils  se  sont  comportés  de 
la  même  manière.  Examinés  au  microscope,  ils  ne  présentaient  aucune 
différence. 

La  matière  qui  s'écoule  de  l'urèthre  n'est  qu'un  mélange  de  pus 
et  de  mucus  en  proportions  variables.  Si  elle  diffère  en  quelque  chose 
de  celles  que  sécrètent  les  autres  muqueuses  enflammées,  cela  tient  uni- 
quement à  la  structure  de  la  muqueuse  de  l'urèthre  qui  n'est  pas  sem- 
blable à  celle  de  l'intestin  ou  des  fosses  nasales,  et  non  à  la  présence  d'un 
virus  que  rien  n'a  démontré.  Je  ne  dois  donc  l'étudier  ici  qu'au  point  de 
vue  symptomatologique,  parce  qu'il  peut,  comme  la  douleur,  fournir 
des  renseignements  utiles  sur  l'intensité  et  la  marche  de  l'inflammation. 

L^apparition  de  l'écoulement  peut  varier  de  quelques  heures  à  un 
jour  ou  deux  après  le  début  des  douleurs,  mais  il  est  un  symptôme 
constant  de  Turéthrite.  Il  semble  d'abord  composé  de  mucus,  quoiqu'il 
soit  plus  liquide  et  moins  gluant.  Il  devient  graduellement  blanc,  jaune 
et  verdâtre.  Quoique  cette  coloration  suive  d'ordinaire  le  développe- 
ment de  la  maladie,  on  ne  doit  pas  lui  donner  une  trop  grande  impor- 
tance. Quelquefois  il  est  blanc  dès  les  premières  heures,  quoique  l'uré- 
thrite  soit  peu  violente.  Assez  fréquemment  je  l'ai  vu  rester  verdâtre, 
alors  même  qu'il  n'y  avait  plus  de  douleurs  depuis  longtemps,  et  con- 
server cette  coloration  jusqu'à  la  fin  de  la  maladie. 

Sa  consistance  n'a  rien  de  constatât.  Séreux  au  commencement  de 
l'uréthrite,  il  est  plus  épais  à  mesure  qu'il  prend  les  caractères  du  pus 
et  devient  à  la  fin  d'apparence  muqueuse.  Mais  on  peut  dire,  d'une 
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auiiière  générale,  qu'il  arrive,  vers  le  milieu  de  la  maladie,  un  moment 
fà^  sans  cesser  d*étre  abondant,  il  est  beaucoup  plus  liquide  et  ce 
changement  annonce  un  amendement  presque  certain. 

L'abondance  de  Técoulement  indique  moins  le  degré  d'inflammation 
que  rétendue  des  surfaces  enflammées.  Ce  n'était  pas  l'opinion  de 
Hanter.  Grovanl  que  dans  la  grande  majorité  des  cas  l'uréthrite  était 
bornée  à  la  fosse  nariculaire,  il  ne  pouvait  admettre  que  la  matière 
yicréîée  provint  des  autres  parties  qui  entrent  dans  la  composition  de 
ruréthrc,  telles  que  les  glandes  de  Cowper,  la  prostate,  etc.,  etc.  La 
raison  qu'il  donne  de  cette  manière  de  voir  est  assez  singulière,  a  Si, 
dit-il,  le  pus  provenait  de  toute  la  surface  de  l'urèthre  et  des  glandes 
qui  sont  dans  le  voisinage  de  la  vessie,  il  serait  chassé  par  jet  de  la 
cavité  de  l'urèthre  ;  car  on  sait  qu'aucune  substance  ne  peut  être  intro- 
duite dans  la  partie  bulbeuse  du  canaf  sans  la  stimuler  à  agir,  c'est-à- 
dire  à  se  contracter,  surtout  quand  elle  est  dans  un  état  d'irritation  et 
d'inflammation.  Dans  un  tel  état,  en  eOet,  nous  voyons  qu'il  ne  peut 
pas  même  y  rester  une  goutte  d'urine;  si  l'on  injecte  seulement  de  l'eau 
chaude  dans  l'urèthre  jusqu'au  bulbe,  les  muscles  accélérateurs  sont 
dans  un  état  de  malaise  jusqu'à  ce  qu'ils  puissent  agir  et  la  rejeter,  i» — 
Cette  observation  physiologique  serait  juste  si,  comme  le  dit  Hunter,  le 
liquide  se  rassemblait  dans  la  partie  profonde  du  canal  ;  mais  il  n'en 
est  pas  ainsi.  La  matière  de  l'écoulement  ne  s'accumule  pas  dans  Vnvb* 
thre.  Elle  suinte  lentement,  se  trouve  expulsée  par  les  contractions  in« 
«ensibles  du  canal,  à  mesure  qu'elle  est  sécrétée,  et  cette  expulsion  est 
encore  favorisée  par  la  position  déclive  de  la  verge. 

Déjà  les  recherches  d'anatomie  pathologique  que  j'ai  rapportées 
plus  haut,  prouvent  sufl^mment  que  le  pus  peut  provenir  des  par-> 
lies  reculées  de  l'urèthre.  Mais  l'examen  des  malades  ne  laisse  aucun 
doute  sur  ce  fait.  Souvent  après  avoir  pressé  inutilement  l'extrémité  de 
la  verge  pour  constater  la  présence  d'un  écoulement,  il  sufiit  de  pro- 
mener les  doigts  sur  toute  la  longueur  du  canal  pour  faire  sortir  plu- 
sieurs gouttes  de  liquide. 

Généralement  la  matière  de  Técoulement  est  sans  action  marquée  sur 
les  parties  qu'elle  touche.  Cependant  il  est  des  cas  où  elle  détermine 
des  excoriations  sur  les  lèvres  du  méat,  le  gland,  le  prépuce  et  même 
<ur  le  scrotum.  Cette  âcreté,  dont  il  n'est  pas  facile  de  constater  la 
cause,  peut  dépendre  de  la  nature  du  pus  qui  a  déterminé  l'uréthrite. 
de  la  constitution  particulière  du  malade;  mais  elle  indique  toujours 
une  inflammation  très-vive.  On  doit  craindre  aussi  que  le  pus,  exerçant 
cdtérienrement  sur  la  muqueuse  de  l'urèthre  la  même  action  que  sur  le 


20  MALADIES  DE  L'URËTHKë. 

gland,  ne  produise  des  érosions  qui  peuvent  avoir  les  conséquences  les 
plus  sérieuses  au  point  de  vue  du  calibre  du  canal. 

Chez  quelques  malades  le  pus  est  mélangé  d'une  petite  quantité  de 
sang  qu'il  est  facile  de  reconnaître  en  examinant  les  taches  qui  souillent 
leur  linge.  J'en  ai  vu  plusieurs  fois  qui,  à  la  fin  de  la  miction,  rendaient 
quelques  gouttes  de  sang  avec  grande  douleur^  et  ce  fut  généralement 
quand  Turéthrite  très-aiguC  s'était  étendue  aux  parties  profondes  du 
canal.  Dans  ces  cas,  on  ne  saurait  dire  si  le  sang  provient  d'une 
simple  exsudation,  ou  s'il  existe  des  ulcérations  superficielles  du  canal; 
mais  cette  dernière  supposition  me  semble  très-probable. 

La  douleur  et  l'écoulement  qui  sont  les  principaux  symptômes  de 
Turéthrite,  doivent  donc  être  étudiés  avec  soin,  car  leurs  modifications 
serviront  singulièrement  à  éclairer  le  chirurgien  sur  la  marche  de  la 
maladie.  Je  dois  noter  ici  une  particularité  que  j'ai  observée  assez  sou- 
vent, c'est  que  l'inflammation,  au  lieu  de  s'étendre  d'une  manière  con- 
tinue, s'avance  quelquefois  par  sacca^Ie  et  s'y  prend  à  plusieurs  fois 
pour  gagner  tout  l'urèthre.  En  la  voyant  d'abord  limitéeà  la  fosse  navicu- 
laire  pendant  cinq  à  six  jours,  en  môme  temps  que  la  douleur  et  l'écou- 
lement diminuent,  on  s'imagine  qu'elle  n'ira  pas  plus  loin,  quand  tout 
à  coup^  et  sans  cause  appréciable,  elle  envahit  les  parties  profondes  du 
canal.  11  semble  que  l'inflammation^  fixée  par  son  intensité  même,  ne 
peut  se  déplacer  et  s'étendre  qu'après  avoir  accompli  un  certain  travail 
d'évolution  dans  le  point  qu'elle  a  d'abord  occupé.  Ce  travail  terminé, 
elle  s'avance  et  quand  la  douleur  et  l'écoulement  qui  avaient  sensi- 
blement diminué,  viennent  à  augmenter,  il  ne  faut  pas  se  hâter  de 
croire  à  une  recrudescence  des  premiers  symptômes;  ce  sont  des  sym- 
ptômes nouveaux  annonçant  que  l'inflammation  s'est  étendue  à  une 
nouvelle  portion  de  la  muqueuse  uréthrale. 

0_ 

Erections.  —  Chez  les  jeunes  gens  et  les  adultes,  les  érections  sont 
assez  fréquentes.  Dans  quelques  cas,  elles  sont  presque  continuelles  et 
très-douloureuses.  Elles  constituent  un  accident  sérieux  quand  la  verge, 
au  lieu  de  garder  sa  direction  ordinaire,  se  courbe  en  bas  ou  sur  un  des 
côtés.  Ces  courbures  particulières  de  la  verge  sont  dues  à  ce  que  l'urè- 
thre ayant  perdu  sa  souplesse,  par  suite  de  l'inflammation,  ne  peut  se 
prêter  au  développement  des  corps  caverneux,  et  forme  au-dessous 
d'eux  une  corde  qui  les  force  à  s'infléchir.  Cette  variété  d'uréthrite  a 
reçu  le  nom  de  chaudepisse  cordée, 

Hunter  dit  que,  dans  ces  cas,  l'inflammation,  ne  se  limitant  pas  à  la 
surface  de  l'urèthre  et  à  ses  glandes,  se  propage  plus  profondément  et 
affecte  le  tissu  réticulaire  dans  lequel  elle  détermine  une  extravasation 


I>E  LTRËTHRITB.  SI 

de  iTmphe  coagnlable,  comme  cela  a  Heu  dans  l'inflammation  adhésive. 
Cette  lymphe  lait  adhérer  ensemble  les  celloles  de  ce  tissu,  enlève  an 
corps  spongieux  sa  faculté  d'expansion  et  le  rend  incapable  de  suivre 
Fexpansion  de  la  verge  (vol.  II,  p.  214).  Quoiqu'il  n'appuie  cette  opi- 
nion sur  aucun  fait  d'anatomie  pathologique,  et  que  je  n'en  aie  aucun 
moî-mème,  je  ne  suis  pas  éloigné  de  la  partager.  En  voici  les  raisons  : 
C'est  que  les  épanchements  de  lymphe  plastique  dans  le  tissu  spongieux 
de  Turèthre  ne  sont  pas  rares  quand  l'inflammation  est  portée  à  un  haut 
degré,  et  que  chez  tous  les  malades  afTectés  de  chaudepisse  cordée, 
j'ai  constaté,  au  niveau  de  la  courbure  de  la  verge  et  dans  le  point  le 
plus  doulooreux,  une  induration  manifeste  du  canal.  Ordinairement  la 
muribiire  siège  à  la  base  de  la  verge,  en  avant  du  bulbe  ;  chez  un  malade 
oà  die  occupait  le  milieu  de  la  portion  libre  du  pénis,  on  sentait  sur 
i'urèthre  une  petite  tumeur  aplatie,  du  volume  d'un  pois,  et  qui  finit 
par  abcéder.  A  la  rigueur,  on  pourrait  expliquer  la  courbure  de  la 
verge,  en  disant  qu'une  inflammation  violente,  fixée  sur  un  point  du 
ranal,  suffit  pour  ôter  aux  tissus  la  souplesse  nécessaire  pour  se  prêter  à 
l'érection,  sans  qu'il  y  soit  besoin  d'un  épanchement  de  lymphe  plastique 
Mais  que  les  parties  deviennent  inextensibles  par  le  seul  fait  de  Tinflam- 
mation  ou  par  une  inflammation  accompagnée  d'un  épanchement  de 
lymphe  dans  le  tissu  spongieux,  le  mécanisme  de  la  courbure  de  la 
verge  n'en  reste  pas  moins  le  même. 

Hnnter  admet  encore  une  chaudepisse  cordée  spasmodique ,  qui , 
tantôt  ne  se  montre  pas  au  moment  de  l'érection,  tantôt  existe  avec  une 
grande  violence,  et  souvent  se  reproduit  à  de  courts  intervalles  (vol.  H, 
p.  215).  —  Je  n'ai  jamais  rencontré  cette  variété  d'uréthrite  cordée.  Si 
elle  existe,  peut-être  en  trouveraitron  la  cause  dans  les  contractions  ir- 
régnlières  et  spasmodiqnes  de  quelques-uns  des  muscles  érecteurs. 

Quelques  malades,  pour  faire  cesser  leurs  douleurs,  placent  leur  verge 
sur  une  table  ou  tout  autre  corps  dur,  et  la  frappent  violemment  avec  le 
poing  pour  briser  la  corde.  Ils  la  brisent  en  effet;  le  sang  sort  abon- 
daflunent  par  I'urèthre,  et  ils  sont  soulagés.  Mais  le  canal  est  déchiré  ou 
même  entièrement  rompu,  et,  tôt  ou  tard,  un  rétrécissement  grave  suc- 
cède à  la  cicatrisation  de  la  plaie  de  I'urèthre.  Quelquefois  cette  ma- 
nœuvre est  suivie  immédiatement  d'accidents  sérieux.  Plusieurs  malades 
mont  dit  avoir  eu  des  hémorrhagies  abondantes  qui  avaient  duré  plu- 
sieurs jours,  et  qu'on  avait  eu  la  plus  grande  peine  à  arrêter.  D'autres 
avaient  eu  un  gonflement  considérable  de  la  verge  et  étaient  restés  toute 
one  journée  sans  pouvoir  uriner.  —  J'ai  traité  dans  mon  service  un 
sergent  de  ville  dont  la  verge  avait  pris  un  volume  énorm?,  parce  que 
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Turine  s'était  infiltrée  sous  la  peau.  Quelques  points  de  celle-ci  étaient 
gangrenés^  et,  malgré  de  grandes  incisions,  il  perdit  une  grande  par- 
tie du  fourreau  de  la  verge.  — J'ai  fait  l'autopsie  d'un  ouvrier  boulan- 
ger, qui  succomba  à  une  infection  purulente  après  s'être  rompu  la 
corde  (voir  page  9). 

Symptômes  anormaux.  —  En  dehors  des  formes  ordinaires  de  l'uré- 
thrite  et  des  symptômes  habituels  dont  je  viens  de  parler,  on  en  ren- 
contre d'autres  dont  il  est  important  de  dire  quelques  mots. 

Absence  d'écoulement,  —  Cette  forme  de  la  maladie  a  été  décrite  sous 
le  nom  de  blennorrhagie  sèche.  Elle  est  caractérisée  par  l'existence  de 
douleurs  très-vives,  qui  ne  laissent  aucun  doute  sur  l'existence  d'une 
uréthrite^  et  en  même  temps  par  l'absence  de  tout  écoulement.  Mais 
cet  état  de  choses  est  toujours  de  courte  durée.  Si  l'écoulement  se  fait 
attendre  un  peu  plus  de  temps  que  d'ordinaire,  son  retard  tient  à  la 
violence  même  de  l'inflammation.  C'est  ce  qu'on  observe  dans  les  fosses 
nasales,  les  bronches  et  sur  toutes  les  muqueuses,  quand  la  congestion 
vasculaire  inflammatoire  est  exagérée.  Ce  n'est  que  lorsque  la  détente 
commence  à  s'opérer  que  la  sécrétion  se  manifeste.  Dans  l'apparition 
tardive  de  l'écoulement,  il  n'y  a  donc  rien  d'anormal  ou  de  particulier 
à  la  muqueuse  de  l'urèthre ,  mais  seulement  l'annonce  d'une  phleg- 
masie  violente  et  une  indication  pour  l'emploi  d'un  traitement  anti- 
phlogistique  énergique. 

On  rencontre  d'autres  cas  qui  mériteraient  bien  plutôt  le  nom  d'u- 
réthrite  sèche.  Ce  sont  ceux  dans  lesquels  les  douleurs  persistent  dans 
le  canal  avec  une  certaine  ténacité,  quand  il  n'y  a  plus  aucun  écoule* 
ment.  Hunter  les  a  confondus  avec  ceux  pu  les  douleurs,  tout  en  se  fai- 
sant sentir  le  long  de  la  verge  et  du  gland,  sont  sympathiques  d'une 
cystite  du  col  vésical.  C'est  ce  qu'il  est  facile  de  voir  par  les  deux  ob- 
servations qu'il  a  rapportées  (vol.  II,  p.  278).  Dans  les  cas  que  j'ai  ob- 
servés^ il  n'y  avait  aucun  symptôme  qui  indiquât  une  phlegmasie  de  la 
vessie  ou  même  de  la  prostate.  Les  douleurs  avaient  leur  siège  au  pé- 
rinée et  s'irradiaient  jusqu'à  l'extrémité  du  gland  ;  elles  se  manifestaient 
surtout  au  commencement  de  la  miction  et  à  la  fin.  Les  malades  indi- 
quaient parfaitement  qu'ils  sentaient  les  urines  sortir  de  la  vessie,  mais 
qu'elles  étaient  ensuite  comme  arrêtées,  et  que,  dans  ce  moment 
d'arrêt,  ils  éprouvaient  de  la  douleur;  que  celle-ci  diminuait  beau- 
coup dès  qu'ils  avaient  commencé  à  uriner,  et  qu'elle  reparaissait  dans 
les  derniers  efforts  nécessaires  pour  expulser  les  dernières  gouttes  d'u- 
rine. —  Mais,  évidemment,  il  ne  s'agit  ici  que  de  contractions  spasmo- 
diques.  Ce  spasme  des  muscles  de  l'urèthre  est-il  le  simple  résultat 
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d'une  inflammation  complètement  éteinte?  Est-il  entretenu  par  une  in- 
flâomiaiion  chronique  bornée  à  une  petite  portion  du  canal  ?  £xiste-t-i 
>ur  quelque  point  de  la  muqueuse  une  légère  excoriation,  une  sorte  de 
fissure?  C*est  ce  qu'il  est  impossible  d'assurer.  Toutefois,  ce  dernier 
accident,  pas  plus  que  le  premier,  ne  saurait  légitimer  la  dénomination 
Ticieose  d'uréthrite  sèche. 

HTPKRESTHfsiE  ET  ANESTHESiE  DE  l'ceeth&e.  —  La  plupart  dcs  autcurs 
oDt  décrit,  sous  le  nom  de  sensations  extraordinaires  des  oignes  génito- 
urinaires  succédant  à  la  gonorrhée,  des  accidents  qui  tantôt  se  ratta- 
chent à  une  phlegmasie  de  la  vessie,  de  la  prostate  et  des  testicules, 
tantôt  sont  entièrement  névralgiques.  Ceux  dont  je  veux  parler  se  ma- 
nifestent dans  le  cours  même  de  l'uréthrite.  Chez  un  malade,  Agé  de 
trente-deux  ans,  entré  à  l'hôpital  Saint-Louis  pour  être  traité  d'une 
oréthrite  aigu^,  la  sensibilité  du  gland  était  si  exagérée,  que  le  toucher, 
le  contact  du  drap  suffisaient  pour  éveiller  des  douleurs  très-vives.  Ce- 
pendant l'écoulement  ne  présentait  rien  de  particulier,  les  urines,  en 
réchappant,  n'éveillaient  qu'une  cuisson  modérée  dans  la  fosse  navicu- 
laire,  et  il  n'y  avait  aucune  excoriation  ni  sur  le  gland  ni  à  l'entrée  du 
canal.  Cette  hyperesthésie  continua  malgré  l'application  de  compresses 
imbibées  de  laudanum,  l'emploi  de  Teau  froide,  des  bains  généraux  et 
et  locaux.  Pendant  une  dizaine  de  jours,  elle  exista  au  même  degré. 
Tout  traitement  local  fut  suspendu.  La  douleur  diminua  peu  à  peu  et 
disparut  entièrement,  avant  même  que  l'uréthrite  ne  fût  complètement 
guérie. 

Deux  autres  malades  de  mon  service  présentèrent,  dans  la  même 
innée  (1864),  des  phénomènes  entièrement  opposés.  L'un  d'eux,  jeune 
homme  de  vingt-trois  ans,  affecté  d'une  uréthrite,  qui,  sans  être  très- 
liguë,  s'étendait  jusqu'au  périnée,  nous  raconta  qu'il  ne  sentait  pas  ses 
urines  s'échapper.  U  n'avait  pas  d'incontinence.  Quand  il  éprouvait  le 
besoin  d^uriner,  il  prenait  son  vase  de  nuit  et  urinait;  mais  il  n'éprou- 
vait pas  la  sensation  que  produisent  les  urines  en  parcourant  le  canal. 
Son  urèthre,  disait-il,  était  comme  mort,  excepté  au  niveau  du  gland. 
Cette  anesthésie  se  prolongea  pendant  près  de  vingt  jours;  elle  diminua 
graduellement,  mais  n'avait  pas  encore  entièrement  disparu  huit  jours 
après  la  cessation  de  l'écoulement.  —  Très-peu  de  temps  après  la  sortie 
de  ce  malade,  je  reçus  un  autre  jeune  homme  également  affecté  d'u- 
réthrite et  qui  présentait  des  accidents  analogues,  mais  moins  pronon- 
cés. L'anesthésie  n'existait  qu'au  périnée  et  cessait  un  peu  en  avant  des 
bourses.  Elle  ne  dura  pas  plus  d'une  douzaine  de  jours.  Malgré  le  soin 
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avec  lequel  j'ai  examiné  ces  malades,  je  n'ai  trouvé  ni  dans  le  siège  ni 
dans  la  marche  de  la  maladie,  rien  à  quoi  il  me  fût  possible  de  rattacher 
ces  accidents  étranges. 

§  ••  —  VrétkrMo  ekr^iilqiie. 

Cette  maladie  a  été  décrite  sous  les  noms  deblenftorrhée^  suintement 
habituel^  etc.  Elle  consiste  dans  une  inflammation  chronique  de  l'urè- 
thre.  Mais^  tandis  que  dans  l'uréthrite  aiguô^  l'inflammation  constitue, 
à  elle  sculc^  toute  la  maladie,  ici  elle  est  souvent  le  résultat  et  le  signe 
d'autres  affections  très-distinctes.  De  là  une  assez  grande  variété  de 
formes  d'uréthrites  chroniques,  ayant  pour  symptôme  commun  un 
écoulement  muqueux,  et  dont  chacune  est  caractérisée  par  un  ensemble 
de  symptômes  qui  appartiennent  à  d'autres  lésions;  de  là* aussi  des  in- 
dications thérapeutiques  toutes  particulières.  Ainsi  on  chercherait  inu- 
tilement par  tous  les  moyens  à  calmer  Tinflammation  et  à  tarir  l'écou- 
lement si,  en  même  temps^  on  n'attaquait  pas  la  maladie  qui  a  causé 
et  qui  entretient  l'uréthrite. 

La  forme  la  plus  fréquente  est  celle  qui  succède  à  une  uréthrite  aigu6 
qui  n'a  pas  été  convenablement  traitée.  Tantôt  on  a  voulu  supprimer 
l'écoulement  par  des  balsamiques  pris  à  trop  haute  dose,  ou  des  injec- 
jections  trop  fortes  avant  que  l'inflammation  ait  été  suffisamment 
combattue;  tantôt  le  malade  s'est  cru  guéri  dès  que  l'écoulement  a  dis- 
paru, et  s'est  livré  trop  tôt  à  des  excès  de  table  ou  de  coït.  Quelquefois 
encore,  malgré  les  soins  les  mieux  entendus,  on  voit  l'uréthrite  repa- 
raître dès  qu'on  suspend  le  traitement.  Cet  accident  est  surtout  à 
craindre  quand  l'inflammation,  ayant  gagné  les  parties  profondes  du 
canal,  s'est  étendue  à  la  prostate,  aux  glandes  de  Gowper  et  aux  vési- 
cules séminales,  sans  doute  parce  qu'il  est  impossible  d'agir  directement 
sur  les  parties  malades.  L'écoulement  est  visqueux,  blanc,  et  quelque- 
fois verdâtre  ;  il  est  peu  abondant  et  souvent  n'existe  pas  pendant  le 
jour,  ou  plutôt  il  n'est  pas  appréciable,  parce  qu'il, est  balayé  par  les 
urines.  Mais  après  lé  repos  de  la  nuit,  il  suffit  de  presser  l'extrémité  de 
la  verge  pour  en  faire  sortir  une  ou  deux  gouttes  de  liquide  amassées 
dans  la  fosse  naviculairc.  C'est  ce  qu'on  appelle  vulgairement  la  goutte 
militaire.  Dans  ces  conditions,  le  moindre  écart  de  régime,  une  marche 
prolongée,  le  coït,  peuvent  ramener  très-facilement  l'uréthrite  à  l'état 
aigu. 

Dans  une  autre  forme  beaucoup  plus  rare,  l'urèthre  est  encore  libre 
et  sans  lésion  appréciable;  sa  muqueuse  est  le  siège  d'une  inflammation 
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« 

lé^re  dont  il  est  impossible  de  préciser  le  siège  et  retendue  ;  car  ni  la 
pression  sur  le  canal,  ni  le  passage  des  urines  ne  déterminent  de  dou- 
leurs. L'écoulement  est  franchement  muqueux,  transparent  ou  opalin, 
d'une  abondance  très-variable  et  plus  grande  le  jour  que  la  nuit.  Il 
aogmiente  parla  marche,  les  veilles  prolongées,  les  pensées  lascives  et  le 
coït.  Sa  durée  n'a  rien  de  précis  :  tantôt  il  cesse  au  bout  de  peu  de 
temps  et  de  lui-même,  comme  il  s'était  montré  ;  tantôt  il  se  prolonge 
pendant  des  mois.  Rarement  il  prend  un  caractère  aigu,  mais  les  ma- 
lades s'inquiètent  et  croient  avoir  des  pertes  séminales.  La  maladie  n'a 
pas  succédé  à  des  rapports  suspects,  et  il  est  souvent  difficile  d'en 
trouver  la  cause.  On  est  réduit  à  chercher  celle-ci  dans  le  tempérament 
lymphatique  ou  scrofuleuz  des  malades,  dans  une  affection  générale, 
herpétique  ou  arthritique,  dans  un  état  morbide  accidentel  ou  encore 
dans  l'usage  de  médicaments  balsamiques  et  de  certaines  boissons. 
Alors,  il  y  a  une  double  indication  thérapeutique  à  remplir;  c'est  de 
s'adresser  à  la  maladie  qui  a  déterminé  l'écoulement,  en  même  temps 
qu'on  cherche  à  combattre  l'uréthrite. 

D  autres  uréthrites  sont  liées,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  à  des  altérations 
profondes  du  canal,  dont  les  plus  fréquentes  sont  un  rétrécissement  ou 
une  maladie  de  la  prostate. 

Chez  tout  individu  affecté  d'un  rétrécissement  arrivé  à  un  certain 
degré,  l'inflammation  de  Turèthre  est  une  conséquence  forcée  de  la 
éifficulté  de  la  miction.  Lorsque  les  urines  ne  peuvent  s'échapper  libre* 
ment,  elles  tendent  à  dilater  l'urèthre  en  arrière  de  l'obstacle  qui  les 
arrête;  elles  distendent  la  muqueuse,  l'éraillent,  et  souvent  à  ce 
premier  effet  mécanique  se  joint  l'action  irritante  de  l'urine,  dont  une 
petite  quantité  séjourne  plus  ou  moins  longtemps  en  arrière  du  rétré- 
cissement à  la  fin  de  la  miction.  Car  le  canal,  par  suite  de  la  dilatation 
qu'il  a  subie,  a  perdu  une  partie  de  son  ressort,  et  se  débarrasse  diffi- 
cilement. Sous  l'influence  de  ces  deux  causes,  la  muqueuse  s'enflamme, 
s'ulcère  et  sécrète  le  liquide  séro-purulent  qui  constitue  le  suinte- 
ment habituel.  Cette  matière  concourt  elle-même  à  entretenir  l'in- 
flammation de  l'urèthre,  parce  qu'étant  plus  épaisse  que  l'urine,  elle 
a  aussi  plus  de  peine  à  passer  à  travers  le  rétrécissement  et  séjourne 
derrière  lui. 

Dans  beaucoup  de  cas  l'uréthrite  existe,  san^  qu'il  y  ait  un  écoule- 
ment par  le  méat  urinaire  ;  c'est  que  le  pus  sécrété  en  petite  quantité 
is'arrête  derrière  le  rétrécissement  et  est  emporté  chaque  fois  que  le 
malade  urine.  Mais  si,  après  avoir  recueilli  les  urines  on  les  laisse  dé- 
poser, on  trouve  toujours  au  fond  du  vase  une  couche  de  pus  plus  ou 
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moins  épaisse.  J'ai  constaté  ce  fait  si  souvent,  que  je  puis  le  donner 
comme  constant. 

Avec  un  peu  de  soin,  il  est  aisé  de  reconnaître  l'uréthrite  qui  dépend 
d'un  rétrécissement.  Le  malade  a  presque  toujours  eu  une  ou  plusieurs 
uréthrites  aiguës;  il  urine  fréquemment  ;  le  jet  de  l'urine  est,  petit  et 
plus  ou  moins  déformé.  Enfin  rien  n'est  plus  facile  que  de  constater 
par  un  examen  direct  que  le  canal  est  rétréci.  Dans  ces  cas,  il  est  inutile 
de  rien  faire  pour  arrêter  l'écoulement.  Il  cesse  ordinairement  de  lui» 
méme^  quand  on  a  rétabli  le  calibre  de  l'uréthre;  s'il  persistait,  il  serait 
temps  de  recourir  aux  moyens  dont  je  parlerai  plus  loin. 

Plus  rarement  l'uréthrite  est  limitée  à  la  région  prostatique.  L'écou- 
lement provient  d'une  inflammation  de  la  glande  et  d'une  altération 
profonde  de  la  muqueuse.  J'ai  trouvé  chez  quelques  sujets  cette 
membrane  ramollie^  tomenteuse,  se  détachant  par  petits  lambeaux. 
Le  tissu  ôellulaire  sous-muqueux,  lui-même,  avait  été  enlevé  par 
cette  sorte  d'exfoliation^  et  les  points  dénudés  présentaient  une  surface 
lisse,  blanche,  ayant  l'aspect  des  séreuses.  L'inflammation  est  le  plus 
souvent  bornée  aux  couches  superficielles  et  uréthrales  de  la  prostate. 
Les  orifices  des  conduits  de  la  glande  sont  visibles  à  l'œil  nu,  ainsi 
que  ceux  des  canaux  séminifères.  Évidemment  ils  sont  la  source  de 
l'écoulement  assez  abondant  qui  se  fait  par  le  canal.  Il  n'est  pas  facile 
de  reconnaître  ces  lésions;  car  les  urines  coulent  librement,  l'introduc- 
tion de  la  sonde  ne  rencontre  aucun  obstacle,  et  par  le  toucher  rectal 
on  ne  constate  aucune  augmentation  de  volume  de  la  prostate.  Mais  ces 
faits  eux-mêmes  sont  déjà  un  indice,  et  si  le  malade  a  eu  une  uréthrite 
aigué,  compliquée  de  dysurie  ou  d'épididymite^  si^  en  pratiquant  le  ca- 
thétérisme  avec  précaution,  on  provoque  quelques  douleurs  à  l'entrée 
de  la  vessie,  le  diagnostic  devient  à  peu  près  certain. 

TRArrEMENT.  —  Avant  d'exposer  le  traitement  de  l'uréthrite,  il  est 
une  première  question  qu'il  est  important  d'examiner.  Ëxiste*t-il  un 
spécifique  contre  cette  maladie?  Les  médecins  qui  avaient  admis  une 
gonorrhée  virulente  ou  syphilitique  devaient  le  croire  ;  aussi  beaucoup 
d'entre  eux  ont-ils  recommandé  l'emploi  du  mercure.  Cependant  il  leur 
a  fallu  céder  à  l'évidence  des  faits.  Non-seulement  cet  agent  thérapeu- 
tique est  inefficace  contre  la  gonorrhée,  mais  souvent  il  l'aggrave.  Hunter 
lui-même  reconnaît  qu'il  est  au  moins  inutile,  et  il  trouve  heureux  que 
le  temps  suffise  pour  guérir  la  maladie  {Œuvr.  compl.^  vol.  II,  p.  2M). 
Cette  impuissance  du  mercure,  dont  l'efficacité  est  si  grande  dans 
toutes  les  afi*ections  syphilitiques,  n'est-elle  pas  encore  une  preuve  de 
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pins  pour  démontrer  qae  la  gonorrhée  n'est  pas  de  même  nature. 

Quelques  praticiens^  laissant  de  côté  la  question  de  la  syphilis,  ont 
cru  trouver  un  spécifique  dans  le  baume  de  copahu.  Cette  opinion  n'est 
pas  plus  juste.  Si  ce  médicament  est  utile  pour  supprimer  l'écoulement, 
il  peut  être  remplacé,  à  la  rigueur,  par  le  baume  du  Pérou  ou  de  la 
Mecque.  En  outre,  dans  certains  cas  où  ce  médicament  a  échoué,  on 
a  empiojé  avec  succès  le  poivre  de  cubèbe  et  d'autres  substances. 
Enfin,  pour  beaucoup  de  médecins,  c'est  une  question  de  savoir  si  le 
copahu  exerce  sur  les  voies  urinaires  une  action  partictilière,  ou  s'il 
apt  seulement  comme  un  révulsif  puissant  sur  le  tube  intestinal. 

Pour  moi,  qui  considère  l'uréthrite  comme  une  inflammation  simple 
de  Turèthre,  son  traitement  doit  se  rapprocher  beaucoup  de  celui  de 
toutes  les  phlegmasies.  Il  consiste  :  1*"  à  faire  avorter  l'inflammation 
quand  on  peut  l'attaquer  à  son  début  ;  2*"  à  la  combattre  quand  elle 
s'est  développée  ;  5*"  à  tarir  l'écoulement,  soit  en  modifiant  la  surface 
sécrétante  par  des  topiques,  soit  en  opérant  une  révulsion  énergique 
sur  les  intestins  ou  sur  la  peau,  soit  enfin  en  modifiant  l'état  général 
des  malades. 

Méthode  abortive,  —  Cette  méthode  est  déjà  ancienne.  Vers  le  milieu 
du  xvn*  siècle,  le  Calabrais  Musitano  reprochait  aux  vulgaires  (1)  de 
son  temps  de  laisser  s'établir  dans  l'urèthre  une  sécrétion  morbide  qui 
finissait  par  envahir  l'économie  et  déterminait  une  syphilis  générale  ; 
et  il  se  vantait  de  pouvoir  guérir  la  gonorrhée  virulente  en  trois  jours, 
eo  Elisant  dans  le  canal  des  injections  avec  le  liquide  suivant  : 

Em  de  plantain 1  deoû-setier. 

Merewe  doux  réduit  en  pondre  impalpaUe 2  drach. 

Le  mercure  pouvait  être  remplacé  par  une  drach.  de  sel  de  saturne. 
D  reocNnmandait  d'employer  cette  injection  au  début  de  la  maladie , 
et  même  quand  elle  n'existe  pas  encore,  s'il  y  a  lieu  de  soupçonner 
qu'elle  va  se  développer  (Musitano,  Traité  de  (a  maladie  vénérienne^  1. 1, 
iiv.  ni,  p.  S55  et  556).  Astruc  dit  que  rexpérience  et  la  raison  ont  dé- 
montré la  fausseté  de  cette  méthode;  mais  il  parlait  ainsi  sous  l'in- 
flaence  des  idées  de  son  époque  sur  les  dangers  qu'il  y  avait  à  supprimer 
trop  tôt  l'écoulement.  Cette  opinion  régna  longtemps  encore  après 
Astruc;  car,  malgré  les  travaux  de  Hunter  elle  est  professée  par  Swe- 
diaur  i  la  fin  du  xvm*  siècle  (178i!i). 

(1)  Cesl  wSmi  que  Musitano  appelait  les  médecins  qui  suiraient  la  pratique  eommune. 
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M.  Debcnay  a  reproduit  lamélhode  abortive,  en  généralisant  son  em- 
ploi. Il  ne  rapplique  pas  seulement  au  début  de  la  maladie^  mais  à 
toutes  ses  périodes,  et  préfère  aux  injections  astringentes  une  solution 
caustique  de  nitrate  d'argent.  Il  commence  par  débarrasser  le  canal 
du  muco-pus  qui  le  tapisse  avec  une  injection  au  trentième.  Immédia- 
tement après,  il  fait,  avec  la  même  solution,  une  autre  injection  qu'il 
retient  dans  le  canal  pendant  une  minute  et  qu'il  refoule  avec  les  doigts 
jusque  vers  les  parties  profondes  de  Turèthre.  Dans  quelques  cas  il 
porte  la  dose  de  nitrate  d'argent  jusqu'à  U  grammes  pour  30  grammes 
d'eau  distillée. 

En  parlant  de  la  pratique  de  Musitano,  Astruc  fait  remarquer  qu'il 
est  rare  d'avoir  à  traiter  une  gonorrhée  dès  son  début,  et  que  les  ma- 
lades ne  viennent  réclamer  des  soins  qu'à  une  époque  plus  avancée  de 
la  maladie.  Cette  observation  est  juste  ;  mais  elle  ne  touche  en  rien  à 
l'utilité  de  la  méthode.  Il  importe  peu  qu'on  ait  plus  ou  moins  souvent 
l'occasion  de  l'employer  ;  il  s'agit  de  savoir  si  elle  est  bonne.  Or,  tout 
en  admettant  que  dans  beaucoup  de  cas  on  n'a  eu  affaire  qu'à  des  uré- 
thrites  chroniques,  on  ne  peut  nier  que  cette  méthode  n'ait  quelque- 
fois réussi.  Je  m'en  suis  bien  trouvé  dans  plus  d'une  occasion,  tantôt  en 
cautérisant  l'urèthre  dans  l'étendue  de  2  centimètres  avec  un  porte- 
nitrate,  tantôt  en  faisant  une  injection  à  la  dose  de  5  décigrammes 
d'azotate  d'argent  sur  30  grammes  d'eau.  En  employant  ce  dernier 
moyen,  j'avais  soin  de  comprimer  le  canal  à  3  ou  ix  centimètres  du  méat 
urinaire,  car  l'uréthrite  n'occupant,  à  son  début,  que  la  fosse  navicu- 
laire,  il  serait  au  moins  inutile  d'étendre  l'action  du  caustique  aux  par- 
ties saines  de  la  muqueuse. 

La  cautérisation  réussit  ici,  comme  on  la  voit  réussir  dans  quelques 
cas  de  conjonctivite.  Abandonnée  à  elle-même,  la  maladie  aurait  par- 
couru ses  périodes  régulières,  toujours  assez  longues;  la  cautérisation 
en  modifie  la  marche  et  peut-être  aussi  la  nature;  car  si  l'inflammation 
est  un  instant  plus  vive,  elle  cesse  plus  rapidement,  ce  qui  tient  sans 
doute  à  l'oblitération  des  vaisseaux  capillaires  produite  par  le  caustique. 

Lorsque  ce  traitement  n'entrave  pas  la  marche  de  l'uréthrite,  il  faut 
le  discontinuer;  à  plus  forte  raison  ne  doit- on  pas  imiter  la  pratique  de 
M.  Debenay  qui  préconise  son  emploi  dans  toutes  les  périodes  de  la 
maladie.  On  parviendrait  quelquefois  •  à  modérer  et  même  à  suspendre 
l'écoulement,  mais  il  reparaîtrait  bientôt.  Le  plus  souvent  on  ne  ferait 
qu'exaspérer  l'inflammation  au  point  de  produire  une  hémorrhagie,  une 
cystite  et  même  une  rétention  d'urine,  à  laquelle  il  est  d'autant  moins 
aisé  de  remédier  que  l'urèthre  se  trouve  alors  dans  des  conditions  qui 
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rendeot  ie  cathétérisme  difficile  et  dangereux.  Avec  un  traitement 
énergique  on  peut  encore  avoir  raison  de  ces  accidents;  mais  il  en  est 
d'autres  beaucoup  plus  graves  :  c'est  l'ulcération  superficielle  de  la  mu- 
queuse, c'est  l'épanchement  de  lymphe  plastique  dans  l'épaisseur  des 
ûi^as,  conséquence  presque  certaine  d'une  inflammation  très-violente  et, 
plus  tard,  la  formation  d'un  rétrécissement.  Sur  ilU  malades  affectés  de 
rétrécisseoients  sérieux,  81  m'ont  dit  s'être  servis  d'injections  au  nitrate 
d'argent,  alors  qu'ils  avaient  encore  un  écoulement  abondant.  On  m'ob* 
jtctera,  je  le  sais,  que  les  autres  malades  avaient  ^;alement  des  rétrc- 
ciàsements  et  n'avaient  pas  fait  usage  de  ces  injections,  que  je  ne  puis 
connaître  le  nombre  de  ceux  qui^  les  ayant  employées,  n'ont  éprouvé 
aucun  accident.  Aussi  je  ne  veux  pas  attacher  trop  d'importance  à  cette 
^tîstique  nécessairement  imparfaite;  je  me  borne  à  dire  que  l'opinion 
Ihco  arrêtée  qui  m'est  restée  de  mes  observations,  c'est  que  les  injec* 
lions  de  nitrate  d'argent  employées  dans  la  période  aiguë  de  l'uréthrite 
deviennent ,  en  exa^rant  l'inflammation ,  une  cause  fréquente  de 
rétrécissement. 

AmiipUogiiiiguet,  —  Si;  comme  je  ne  saurais  trop  le  répéter^  l'uré* 
thrite  n'est  qu'une  inflammation  de  la  muqueuse  de  l'urèthre,  son  traite- 
ment doit  surtout  consister  dans  l'emploi  des  antiphlogistiques.  C'était 
l'opinion  des  anciens.  Uunter,  malgré  ses  idées  sur  la  nature  spécifique 
de  la  gonorrhée,  après  avoir  examiné  les  diverses  médications  qui  peu- 
vent loi  convenir,  finit  pas  dire  :  «  Cependant  je  croit  qu'au  début  de  la  ma- 
Udie  la  méthode  adoucistante  est  la  meilleure  {Œuvr.  compl,^  1839,  vol.  Il, 
p.2&S).  Ce  fut  la  pratique  de  Desault,  Boyer,  Broussais,  Chomel;  c'est 
encore  celle  de  MM.  Lagneau,  Ricord,  Cullerier  et  de  la  plupart  des 
médecins  qui  se  sont  occupés  de  ce  sujet;  et  qu'il  me  soit  permis  de 
dire  cfue  c'est  aussi  la  mienne. 

La  première  indication  qui  se  présente  est  d'écarter  du  malade  toute 
cause  qui  pourrait  augmenter  l'inflammation  déjà  existante.  On  pros- 
crira le  coït,  l'équitation^  la  fatigue,  les  liqueurs^  le  vin  pur,  le  café,  les 
excès  de  table  et  les  aliments  épicés,  etc.,  etc.  On  cherchera  à  diminuer 
l'acreté  des  urines  en  prescrivant  des  boissons  émollientes  à  la  dose 
de  1  litre  et  demi  à  2  litres  par  jour.  Quelquefois  on  y  ajoute  i  ou 
2  grammes  de  sel  de  nitre  dans  le  but  d'augmenter  la  quantité  des 
arines;  mais  on  ne  fait  que  rendre  la  boisson  moins  agréable.  Hun* 
ter  a  dît  avec  raison  que  le  meilleur  moyen  pour  rendre  l'urine 
abondante,  était  l'eau  simple  ou  l'eau  sucrée  avec  du  sirop  de  capil- 
laire^ ou  toute  autre  substance  capable  d'encourager  les  malades  à 
boire  beaucoup.  C'est^  en  effet,  ce  qui  convient  le  mieux.  11  ne  faut 
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pas  toutefois  user  des  boissons  à  l'excès.  Broussais  parle  d'un  jeune  soldat 
affecté  d'une  uréthrite  légère  et  qui  devint  hydropique  pour  avoir  bu 
la  ration  de  tisane  de  douze  de  ses  camarades.  Sans  attacher  à  ce  fait 
étrange  plus  d'importance  qu'il  n'en  mérite,  on  comprend  facilement 
que  l'ingestion  d'une  trop  grande  quantité  de  liquide  dans  l'estomac 
peut  exercer  sur  les  fonctions  digestives  une  fâcheuse  influence.  On 
ordonnera  chaque  jour  ou  tous  les  deux  jours  un  bain  général  d'une 
heure  ou  deux. 

Ces  moyens  simples  suffisent  ordinairement  pour  faire  tomber  l'in- 
flammation au  bout  d'une  quinzaine  de  jours.  Mais  si  la  maladie  se  pré- 
sente sous  une  forme  très-aiguê,  ce  qu'on  reconnaîtra  à  la  réaction 
générale,  à  la  violence  et  à  l'étendue  des  douleurs  (p.  17),  il  est  néces- 
saire d'employer  une  médication  plus  énergique.  Quelques  chirurgiens 
recommandent  de  faire  une  ou  deux  saignées  générales.  Je  n'y  ai 
jamais  eu  recours  que  pour  combattre  une  complication  sérieuse  surve- 
nant du  côté  des  reins  ou  de  la  vessie.  Autrement  je  préfère  appliquer 
des  sangsues  en  plus  ou  moins  grand  nombre  au  périnée.  Il  est  facile  de 
porter  la  perte  de  sang  aussi  loin  qu'on  le  juge  convenable.  Le  résultat 
général  est  le  même  et  il  est  tout  à  l'avantage  de  la  phlegmasie  locale. 
Dans  les  cas  d'uréthrite  violente  ayant  pour  siège  la  portion  antérieure 
de  la  verge^  M.  Lagneau  n'hésite  pas  à  appliquer  les  sangsues  en  avant 
du  scrotum  sur  le  canal  lui-môme.  Il  est  vrai,  dit-il,  que  souvent  il 
survient  un  œdème  considérable  qui  inquiète  les  malades^  mais  cet 
accident  disparait  en  vingt-quatre  heures  environ  et  l'on  doit  le  compter 
pour  peu  de  chose  en  le  comparant  aux  avantages  de  cette  émission 
sanguine  pratiquée  sur  le  lieu  même  de  la  maladie.  Ces  moyens  sont 
rarement  employés,  parce  qu'ils  sont  d'une  pratique  difficile  pour  le 
chirurgien  et  douloureuse  pour  le  malade.  Cependant  il  est  des  cas 
dans  lesquels  ils  pourraient  être  d'une  véritable  utilité. 

Cullerier  conseillait  même  d'appliquer  les  sangsues  sur  l'extrémité 
du  gland  et  assurait  en  avoir  retiré  de  grands  avantages. 

Balsamiques  (baume  de  copahu,  de  la  Mecque,  du  Pérou,  etc.,  etc.). 
—  Lorsqu'on  a  calmé  l'inflammation  et  fait  cesser  les  douleurs,  la  mala- 
die n'est  point  encore  guérie.  La  sécrétion  uréthrale  a  diminué  de  quan- 
tité ;  elle  est  devenue  moins  colorée  et  moins  épaisse;  mais  souvent  elle 
se  prolonge  et  l'uréthrite  passe  à  l'état  chronique.  C'est  pour  prévenir 
cette  fâcheuse  terminaison  que  la  plupart  des  chirurgiens  conseillent 
d'arrêter  l'écoulement  aussitôt  que  la  cessation  des  accidents  aigus  le 
permet.  Alors,  ils  interrompent  le  traitement  antiphlogistique  et 
administrent  à  l'intérieur  le  copahu.  Cette  pratique  était  celle  des 
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anciens  ei  c'est  eocore  celle  qui  est  le  plus  gcaéralemeot  suivie. 

En  i787y  Jacquin  qui  fit  connaitre  Farbre  qui  fournissait  le  copatm,  et 
on  antre  Toyageur,  Pison,  avaient  écrit  qu'en  Amérique  on  employait  ce 
banme  à  dose  assez  élevée  dans  la  période  aiguë  de  la  gonorrhée.  Mais 
c«5  faits  avaient  passé  inaperçus,  lorsqu'en  1812,  M.  Ansiaux  envoya,  à 
l'Athénée  de  médecine  de  Paris,  un  mémoire  dans  lequel  il  préconise 
remploi  dn  copabu  dés  le  début  de  la  maladie.  11  convient  cependant 
qu'on  n'obtient  pas  les  mêmes  succès  quand  la  blennorrhagie  est  arrivé 
i  sa  période  d'état,  Ribes  suit  une  pratique  plus  exclusive.  11  donne  le 
copalm  dans  toutes  les  périodes,  sans  tenir  compte  de  la  violence  de 
l'inflammation  et  à  la  dose  de  30  et  même  de  60  grammes  en  viogt- 
qoatre  heures.  Non-seulement  il  prétend  guérir  par  ce  traitement  la 
maladie  de  l'urètbre,  mais  encore  les  bubons,  les  orcbites^  les  opbthal- 
raies  blennorrfaagiques  {Bulletin  d émulation^  septembre  1822).  Delpecb 
rapporte  on  très-grand  nombre  d'observations  de  guérisons  obtenues 
par  ce  moyen,  tout  en  reconnaissant  qu'il  ne  convient  pas  dans  les  cas 
où  l'inflammation  est  très-vive.  —  Par  contre,  Lallemand,  GuUerier^ 
M.  f^gnean  et  beaucoup  d'autres  prétendent  que  le  copabu,  administré 
dans  la  période  aigné  de  la  blennorrhagie,  augmente  les  accidents  et 
oomprcHnet  la  guérison. 

En  présence  de  ces  opinions  contradictoires,  j'ai  eu  recours  ji  l'expé- 
rimentation,  et  voici  le  résultat  de  mes  observations  :  Je  ne  puis  dire  ce 
que  produirait  le  copahu  sur  des  malades  affectés  d'une  uréthrite  vio- 
lente. La  croyance  où  j'étais  que  je  risquerais  de  déterminer  des 
accidents  sérieux  m'était  le  droit  de  l'employer  dans  ces  conditions. — 
Dttis  les  cas  ordinaires  d'uréthrite  aiguë  oîi  j'ai  donné  le  copabu  à  la 
dose  de  15  à  20  grammes  par  jour,  j'ai  toujours  vu  l'écoulement 
diminuer  assez  vite,  mais,  cette  amélioration  une  Tois  obtenue,  il  se 
proloDgeait  et  ne  cessait  pas  complètement.  11  fallait,  pour  l'arrêter^ 
porter  les  doses  jusqu'à  30,  40  et  50  grammes  en  vingt-quatre 
heures  et  en  continuer  l'emploi  pendant  huit  ou  dix  jours  au  moins  ; 
encore  l'écoulement  reparaissait-il  quelquefois  au  moment  où  l'on  s'y 
attendait  le  moins.  Il  semblait  qu'on  n'avait  réussi  qu'à  réprimer 
la  sécrétion  uréthrale  sans  attaquer  directement  l'inflanmiation  de  la 
muqueuse.  En  fin  de  compte  la  durée  de  la  maladie  n'était  pas  abrégée. 
Souvent  même  elle  était  plus  longue,  tantôt  parce  que  le  copahu  donné 
à  des  doses  élevées  déterminait  des  accidents  du  côté  des  voies  diges- 
tives,  des  reins  ou  de  la  vessie;  tantôt  parce  que  l'écoulement  re- 
paraissait inopinément  à  plusieurs  reprises  et  avec  une  ténacité 
qu'on  désespérait  de  vaincre.  Il  fallait  bien,  alors,  revenir  au  trai- 
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tement  ordinaire,  aux  antiphlogistiques^  qui  ne  manquaient  pas  de 
réusi^ir. 

Cependant  quand  la  maladie  affectait,  dès  le  débuts  une  forme  chro- 
nique ou  se  présentait  avec  les  signes  d'une  inflammation  très-modérée, 
je  dois  dire  que  le  copabu  administré,  sans  avoir  été  précédé  d*un  traite- 
ment antipblogistique,  en  abrégeait  singulièrement  la  durée.  (Jr, 
comme  ces  uréthrites  se  présentent  très-fréquemment,  peut-être  deux 
fois  sur  trois,  c'est  là,  je  crois^  le  secret  des  succès  rapportés  par 
Ansiaux  et  Delpech.  Il  ne  faut  donc  point  repousser  d'une  manière 
absolue  cette  manière  de  donner  le  copabu.  La  difficulté  consiste  seule- 
ment à  reconnaître  les  cas  où  elle  convient.  Mais  l'appliquer  indistincte* 
meut  à  toutes  les  uréthrites,  sans  tenir  compte  du  degré  d'inflamma- 
tion, ne  me  parait  pas  d'une  pratique  prudente. 

Quant  aux  guérisons  de  bubons,  d'orchite,  d'ophthalmies  blennorha- 
giques  que  Ribes  dit  avoir  obtenues  par  le  copabu,  elles  me  paraissent 
bien  extraordinaires.  Elles  sont  en  contradiction  complète  avec  mes 
propres  observations. 

Tous  les  chirurgiens  reconnaissent  au  copabu  une  très-grande  effica* 
cité  pour  supprimer  le  flux  uréthral,  mais  ils  sont  loin  d'être  d'accord 
sur  son  mode  d'action.  Les  uns  le  regardent  comme  un  purgatif,  tandis 
que  les  autres  lui  attribuent  une  vertu  qui  lui  est  propre.  Ces  deux  opi- 
nions me  semblent  également  justifiées  par  les  faits. 

On  ne  peut  nier  qu'un  purgatif  énergique  ne  puisse,  en  produisant 
une  forte  révulsion  sur  le  tube  intestinal,  arrêter  un  écoulement.  Or,  le 
copabu  opère  aussi  de  cette  façon,  puisqu'il  détermine  fréquemment 
des  selles  abondantes.  D'un  autre  côté,  il  n'agit  pas  seulement  comme 
purgatif,  puisqu'il  exerce  sur  la  muqueuse  uréthrale  une  action  plus 
marquée  que  d'autres  substances  beaucoup  plus  purgatives  que  lui;  sou- 
vent même  il  n'a  pas  besoin,  pour  arrêter  l'écoulement,  de  provoquer 
delà  diarrhée. L'odeur  forte  et  sui  generis  qu'il  communique  aux  urines 
est  aussi  une  présomption  en  faveur  de  cette  dernière  opinion. 

Enfin,  plusieurs  observations  intéressantes  rapportées  par  M.  Ricord 
laissent  peu  de  doutes  à  cet  égard.  Chez  des  malades  affectés  d'uré- 
thrites  et  portant  un  hypospadias  assez  grand  pour  livrer  un  passage 
facile  aux  urines,  le  copahu  fit  cesser  l'écoulement  dans  les  parties 
profondes  de  l'urètbre  sans  le  modifier  dans  la  portion  située  en  avant 
de  l'ouverture  anormale  du  canal.  D'un  autre  côté,  des  injections  qu'il 
fit  dans  des  urèthres  malades,  avec  mélange  de  copahu  et  d'urine,  n'ont 
pas  donné  de  bons  résultats. 

Le  copahu  agit  donc  comme  dérivatif  et  comme  topioue.  Mais  quel 
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dBogemeDt  apporte-t-il  dans  la  sécrétion  urinaire?  quelle  altération 
subit-il  lui-même?  11  est  impossible  de  le  dire. 

Le  copahtt  agit  d'autant  mieux  qu'il  est  plus  pur.  Si  l'on  a  lieu  de  sup- 
poser qu'il  est  falsifié  avec  de  Thuile  de  ricin,  ce  qui  arrive  assez  sou- 
leot,  on  peut  s'en  assurer  en  le  mêlant  à  une  certaine  quantité  d'alcool 
dans  lequel  il  est  entièrement  soluble.  C'est  d'après  cette  donnée  que 
Chopart  avait  composé  sa  fameuse  potion  dont  voici  la  formule  : 

2f'  Bavniede  copalni. .. . . 

lloMlreetillé 

Sirop  de  brame  de  Tolo ^  de  chaque  60  grammet. 

Eaa  de  menthe  poitrée. . 

£ao  de  Ceur  d'oranger 

Alcool  mlriqtie 8        — 


On  en  donne  deux  cuillerées  au  moins,  en  \ingt-quatre  heures,  et  six 
10  plus.  Elle  a  une  odeur  et  un  goût  si  affreux^  que  beaucoup  de  ma- 
lades refusent  de  la  prendre. 

M.  Lagneau  trouve  beaucoup  plus  simple  de  donner  le  copahu  liquide, 
i  la  dose  de  vingt  à  trente  gouttes  sur  un  morceau  de  sucre,  dans  un 
Terre  de  lait^  de  tisane  amère,  ou  dans  un  peu  de  >in  de  Bordeaux^  de 
Madère  ou  de  quinquina. 

Souvent  on  l'associe  à  la  magnésie  pour  en  faire  des  bols.  Ce  mélange 
ne  Taltère  pas,  comme  on  Fa  prétendu,  mais  la  magnésie  augmente  en- 
core ses  propriétés  purgatives,  et  fait  qu'il  est  moins  facilement  toléré 
{kar  l'intestin. 

Ces  différents  modes  d'administrer  le  copahu  ne  sont  plus  employés 
tpie  dans  les  hôpitaux,  depuis  qu'on  a  trouvé  le  moyen  de  le  renfermer 
dans  des  capsules  de  gélatine.  On  a  prétendu  qu'il  était  difficile  d'en 
donner  une  dose  un  peu  élevée  sous  cette  forme,  parce  que  le  malade 
devait  prendre  un  trop  grand  nombre  de  capsules  et  que  la  gélatine  était 
mal  tolérée  par  l'estomac;  mais  cet  inconvénient  est  largement  coni- 
pen^  par  les  avantages  qu'il  y  a  à  donner  le  copahu  pur  sans  provoquer 
de  dégoûts. 

Quand  les  malades  qirouvent  pour  le  copahu  une  répugnance  invin^ 
dhle,  ou  quand  les  voies  digestives,  en  mauvais  état,  ne  peuvent  le  to- 
lérer, M.  Velpcau  conseille  de  le  faire  prendre  par  le  rectum.  On  le 
«ospend  dans  un  jaune  d*œuf  ou  dans  un  mucilage  quelconque,  à  la  dose 
de  13  à  20  grammes;  le  lavement  doit  avoir  le  plus  petit  volume 
possible  et  être  gardé  assez  de  temps  pour  être  alHK)rbé.  Malgré  toutes 
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ces  précautions,  les  malades  le  rendent  souvent  trop  tôt.  Cependant  ce 
moyen  peut  être  d'une  certaine  utilité. 

On  peut^  à  la  rigueur,  remplacer  le  copahu  par  les  baumes  de  la 
Mecque  ou  du  Pérou;  mais  ceux-K^i  sont  beaucoup  moins  efficaces.  Leur 
principe  actif  n'est  pas  la  partie  résineuse,  c'est  l'huile  essentielle 
qui  est  plus  considérable  dans  le  copahu  que  dans  les  autres  baumes. 

On  prescrit  généralement  15  à  20  grammes  de  copahu  par  jour. 
Cette  quantité  est  divisée  en  deux  parties  égales,  dont  l'une  est  prise 
le  matin  et  l'autre  le  soir^  à  une  heure  éloignée  du  repas.  Quand 
l'écoulement  est  arrêté,  on  continue  encore  ce  médicament  pendant  sept 
à  huit  jours^  en  ayant  soin  d'en  diminuer  progressivement  la  dose;  au- 
trement on  risquerait  de  voir  reparaître  la  maladie. 

La  plupart  des  individus  supportent  parfaitement  le  copahu  ;  c'est  k 
peine  s'ils  éprouvent  de  la  soif,  un  peu  de  chaleur  dans  la  région  épi- 
gastrique,  des  rapports  et  quelques  selles.  Dans  ces  cas^  les  urines  ont 
une  odeur  trés-fortc,  qui  annonce  que  le  copahu  est  en  grande  partie 
expulsé  par  les  voies  urinaires.  C'est  une  circonstance  favorable.  Quel- 
fois  il  provoque  des  vomissements  ou  une  diarrhée  abondante.  On  peut 
atténuer  ces  accidents  en  associant  au  copahu  de  5  à  10  centigram- 
mes d'extrait  gommeux  d'opium,  mais  on  n'y  réussit  pas  toujours. 
Quand  il  y  a  des  vertiges,  des  syncopes,  des  symptômes  de  congestion 
vers  lé  cerveau  ou  la  moelle,  des  troubles  sérieux  du  côté  des  reins  ou 
de  la  vessie  >  le  mieux  est  encore  d'en  suspendre  l'emploi.  On  revient  au 
traitement  émoUient,  et  ce  n'est  qu'après  avoir  usé  pour  ainsi  dire  la 
maladie^  qu'on  peut  essayer  de  nouveau  les  balsamiques  à  petite  dose, 
ou  les  remplacer  par  un  des  moyens  dont  il  sera  question  plus  loin. 

On  a  dit  qu'au  printemps  et  en  automne  le  copahu  produisait  quel- 
quefois une  éruption  qui  se  rapproche  de  la  roséole  ou  de  l'urticaire.  Je 
l'ai  observée  le  plus  souvent  en  été.  Elle  n'a^  du  reste,  rien  de  grave.  Au 
bout  de  sept  à  huit  jours,  elle  cesse  d'elle-même.  Cependant  il  faut  sus- 
pendre le  traitement,  parce  que  cette  éruption^  loin  d'exercer  une  ac- 
tion dérivative,  comme  on  l'a  prétendu^  et  de  diminuer  l'écoulement, 
l'augmente  plutôt. 

Quoiqu'en  général  on  puisse  se  rendre  maître  assez  facilement  des 
accidents  causés  par  le  copahu^  je  crois  qu'il  ne  faut  l'administrer 
qu'avec  une  grande  prudence.*  A  plus  forte  raison  ne  doit-on  pas  le 
donner  à  la  dose  de  50  et  60  grammes^  comme  Ribes  et  Delpech  assu- 
rent l'avoir  fait  plus  d'une  fois  impunément.  Il  ne  s'agit  pas  d'une 
maladie  si  grave,  et  le  copahu  n'est  pas  un  moyen  de  guérison  si  indis- 
pensable qu'on  risque,  en  le  donnant  à  doses  exagérées^  de  produire 
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aoe  entérite,  one  néphrite^  une  cystite,  affections  bien  autrement  se- 
rieuses  qu'une  uiéthnte. 

Paiwrt  cubèbe.  —  Ce  médicament,  très-usité  dans  l'Inde  contre  la 
gODorriiée,  a  été  connu  en  Angleterre  par  un  travail  de  Barclay  (1816),  et 
m  France  par  un  mémoire  de  Delpech  {Revue  méd.,  1818).  Il  est  d'un  ' 
goût  désagréable,  mais  .beaucoup  moins  que  le  copahu.  Ordinairement 
bien  supporté,  il  peut  cependant  déterminer  de  la  chaleur  au  creux  de 
l'estomac^  quelquefois  des  coliques  et  de  la  diarrhée,  très-rarement  une 
éraptîon  k  la  peau.  D'après  Crawford,  médecin  au  Bengale,  on  voit,  au 
bout  de  quarante-huit  heures  et  même  plus  tôt,  cesser  les  douleurs  en 
orînant,  la  rongeur  et  le  gonflement  du  canal;  en  même  temps  l'écoulé- 
nent  devient  moins  épais  et  ne  tarde  pas  à  s'arrêter;  enfin,  le  cubèbe 
léossit  mienx  dans  les  gonorrhées  aiguës  que  dans  les  chroniques 
{BMioih.  méd.,  fév.1820). — Le  docteur  Broughton,  sur  50  malades  traités 
par  le  cobèbe,  en  a  vu  10  guéris  du  deuxième  au  septième  jour;  17, 
do  huitième  au  quatorzième;  18^  du  quinzième  au  vingt  et  unième;  1, 
le  cinquante-cinquième  jour;  chez  kj  on  n'obtint  aucun  succès.  — 
Ces  résultats,  apportés  k  l'appui  de  l'efficacité  du  cubèbe^  ne  diffèrent 
pas  notablement  de  ceux  que  donne  le  copahu,  surtout  si  l'on  songe  que 
sur  ces  50  cas,  il  devait  y  avoir  un  assez  grand  nombre  d'uréthrites  pré- 
sentant dès  le  début  une  forme  chronique  ou  peu  aiguë. 

J'ai  souvent  donné  le  cubèbe,  et  je  dois  dire  que  son  action  irritante 
sur  les  voies  digestives,  les  reins  et  la  vessie,  est  beaucoup  moindre 
que  c^e  du  copahu.  Cependant,  je  l'ai  vu  plus  d'une  fois  produire 
des  coUques,  de  la  diarrhée  et  des  ardeurs  d'urine  telles  qu'il  était 
prudent  d'en  suspendre  l'emploi.  Administré  au  début  d'une  uréthrite 
très-aiguê,  il  est  impuissant  à  arrêter  l'inflammation^  si  même  il  ne 
Taugmente  pas.  Gomme  le  copahu,  il  diminue  la  sécrétion  uréthrale, 
mais  il  la  supprime  difficilement,  et  souvent  on  voit  reparaître 
l'écouleuient  sept  ou  huit  jours  après  sa  disparition.  Dans  ces  cas,  je 
crois  qull  est  toujours  utile  de  commencer  par  un  traitement  anti* 
phlogistique. 

Le  cubèbe  se  donne  en  poudre,  à  la  dose  de  10  à  30  grammes 
en  vingt-quatre  heures^  dans  un  verre  de  tisane  amère  ou  enveloppé 
dans  du  pain  azyme.  Quelques  chirurgiens  le  prescrivent  sous  forme 
d'opiaty  associé  au  copahu  par  parties  égales.  On  l'administre  aussi  en 
extrait,  renfermé,  comme  le  copahu,  dans  des  capsules.  Sous  cette 
forme,  il  est  facile  à  prendre  et  ne  provoque  point  de  dégoûts.  On  donne 
six  ou  huit  capsules  matin  et  soir,  ou  trois  de  deux  heures  en  deux 
Beures* 
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Purgatifs. — Les  praticiens,  qui  n'accordaient  au  copahu  et  au  cubèbe 
qu'une  action  révulsive  sur  l'intestin^  ont  essayé  de  les  remptacer  par  des 
purgatifs  salins  ou  drastiques.  Hunter  n'avait  dans  ces  médicaments 
qu'une  médiocre  confiance,  bien  qu'il  cite  l'observation  d'un  homme  qui 
fut  guéri  d'une  gonorrhée  immédiatement  après  avoir  été  purgé  violem- 
ment par  5  décigrammes  de  calomel  (vol.  II,  p.  2kk).  Il  ajoute  môme 
que  chez  certains  individus,  les  purgatifs  peuvent  diminuer  les  forces, 
accroître  l'irritabilité  et  exaspérer  les  symptômes.  — Swediaur  dit  qu'il 
n'a  jamais  vu  ces  remèdes  faire  aucun  bien,  mais  souvent  beaucoup  de 
mal.  Il  leur  attribue  bon  nombre  d'orchites,  de  prostatites  et  de  réten- 
tions d'urine  (vol.  I",  p.  179).  Cette  dernière  opinion  n'est  peut-être 
pas  très-fondée.  Mais  ce  qui  doit  faire  rejeter  les  purgatifs ,  c'est,  d'une 
part,  que  leur  efficacité  est  loin  d'être  démontrée,  et  que,  d'autre  part, 
on  possède,  dans  le  copahu  et  le  cubèbe,  d'excellents  remèdes. 

Injections.  —  J'ai  déjà  parlé  des  injections  abortives.  Il  ne  sera  ques- 
tion ici  que  de  celles  dont  on  se  sert  dans  le  cours  d'une  uréthrile  ou 
vers  sa  fin.  A  une  époque  assez  rapprochée  de  nous,  on  a  fait  abus  de 
ce  moyen  thérapeutique  ;  aujourd'hui  on  l'emploie  avec  plus  de  réserve 
et  de  discernement. 

Il  y  a  plusieurs  sortes  d'injections  :  i^  injections  émollientes  et  séda- 
tives; 2**  caustiques;  S"" astringentes;  4®  spécifiques. 

A.  — Les  injections  émollientes  composées  d'une  décoction  déracine 
de  guimauve  ou  de  graine  de  lin,  d'une  solution  de  gomme  arabique, 
d'un  mélange  d'eau  et  de  lait,  d'huile  d'amandes  douces,  sont  de  quel- 
que utilité  pour  calmer  des  douleurs  vives  existant  dans  l'urèthre.  Elles 
agissent  surtout  en  lavant  le  canal  et  en  le  débarrassant  du  pus  irritant 
qui  tapisse  ses  parois.  Dans  une  uréthrite  très-aiguê  elles  sont  de  peu 
de  secours,  comparées  aux  boissons  délayantes,  aux  grands  bains  et  aux 
émissions  sanguines  locales  ;  aussi  en  fait-on  rarement  usage.  On  peut 
les  rendre  sédatives  par  l'addition  d'une  petite  quantité  d'opium  ;  mais 
cette  substance  est  très-variable  dans  son  action  :  tandis  qu'elle  apaise 
les  douleurs  chez  quelques  malades,  elles  les  augmentent  chezd'autres; 
si  l'on  croit  nécessaire  de  donner  de  l'opium,  il  vaut  mieux  l'administrer 
en  lavement  par  le  rectum.  Elles  ne  peuvent  rien  contre  les  érections. 
Le  camphre  émulsionné  à  la  dose  de  1  gramme  et  porté  dans  le  rectum, 
ou  le  lupulin  pris  par  la  bouche,  à  la  quantité  de  2  ou  3  grammes  en 
vingt-quatre  heures,  réussissent  mieux. 

8. —  De  toutes  les  injections  caustiques^  les  plus  employées  sont  celles 
au  nitrate  d'argent.  Pour  empêcher  tout  précipité,  on  dissout  ce  sel 
crislallisé  dans  de  l'eau  distillée.  M.  Debcnay  le  prescrivait  commune- 
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meol  à  la  dose  de  1  gramme  dans  30  grammes  de  liquide.  Cette  injec* 
tioD  est  beaucoup  plus  active  et  peut,  dans  les  cas  d'inflammation  \\Ye, 
déterminer  des  accidents  sérieux.  La  formule  la  plus  générale  est 
cdie-ci  : 

!litnte  d'argent  crisUUisé 0,1 

Eu  disUllée 30 

Cette  quantité  de  nitrate  d'argent  serait  encore  trop  forte  chez  quel- 
ques individus  très-irritables,  comme  elle  serait  un  peu  faible  pour 
vaincre  certains  écoulements  invétérés.  Le  praticien  doit  rendre  Tin- 
jection  plus  ou  moins  caustique  suivant  les  cas. 

On  a  aussi  employé  en  injection  le  sulfate  de  cuivre  (CuUerier),  la 
pierre  à  cautère  (Girtanner)  et  bien  d'autres  sels  plus  ou  moins  caus- 
tiques. 

C,  —  Hanter  et  Bell  se  servaient  généralement  d'injections  oMirin- 
9enie*,  C'est  la  pratique  à  laquelle  on  semble  revenir  aujourd'hui. 
MM.  Lagneau,  Ricord,  Cullerier,  Denis ,  les  préfèrent  aux  injections 
caustiques  dont  il  est  difficile  de  mesurer  l'action  irritante.  On  a  con- 
seillé une  décoction  de  ratanhia  ou  son  extrait  dissout  dahs  l'eau,  de 
i'eau  blanche,  de  l'eau  alumineuse,  du  gros  vin,  etc.  De  toutes  les  in- 
jections de  ce  genre,  celle  qui  m'a  le  mieux  réussi  est  une  solution  de 
sulfate  de  zinc.  En  voici  la  formule  la  plus  ordinaire  :  ' 

SoUate  de  zinc 1  gramme. 

Eauv 100      — 

D.  —  Spécifiquei,  Je  ne  dirai  qu'un  mot  de  ces  injections.  Tous  les 
chirurgiens,  même  ceux  qui  admettent  encore  des  gonorrhées  viru- 
lentes, sont  unnnimes  pour  reconnaître  que  la  syphilis  ne  peut  être 
efficacement  combattue  que  par  un  traitement  général.  Par  l'expression 
impropre  d'injections  spécifiques,  on  veut  seulement  désigner  celles 
qui  contiennent  des  substances  dont  l'action  mal  connue  semble  con- 
venir particulièrement  à  la  guérison  de  la  blennorrhagie.  Hunter  con- 
seillait le  deutochlorure  de  mercure  à  la  dose  de  1  décigramme  pour 
Vxd  grammes  d'eau.  On  a  aussi  employé  le  protochlorure  de  mercure  à 
quantité  beaucoup  plus  élevée.  Le  copahu  mélangé  à  une  quantité 
double  d'huile  d'amandes  douces  a  été  injecté  dans  l'urèthre.  Le  doc- 
teur Will  composa  une  injection  en  faisant  bouillir  32  grammes  de 
graines  de  cubèbe  dans  500  grammes  d'eau,  et  en  ajoutant  à  cette  dé- 
coction 1  gramme  environ  d'extrait  de  belladone.  Dans  ces  dernières 
années,  on  a  dit  avoir  obtenu  des  succès  avec  un  mélange  de  sous- 
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nitrate  de  bismuth  dans  une  décoction  narcotique.  Toutes  ces  injec- 
tions sont  abandonnées  avec  juste  raison. 

Les  injections  émollientes  peuvent  être  répétées  très-souvent;  celles 
qui  sont  astringentes  ou  caustiques  ne  doivent  être  faites  qu'avec  me- 
sure. Deux  ou  trois  par  jour  sont  suffisantes.  Voici  comment  on  a  con- 
seillé de  les  pratiquer  :  le  malade  doit  avoir  une  petite  seringue  de 
verre,  afin  qu'elle  ne  soit  pas  attaquée  par  le  liquide  de  Tinjection.  Il 
s'assied  sur  le  bord  d'une  chaise  en  ayant  soin  de  placer  en  arrière  des 
bourses  un  tampon  de  linge  qui  opérera  une  certaine  compression  sur 
le  canal  et  empêchera  l'injection  de  pénétrer  trop  profondément;  cela 
fait,  il  saisit  sa  verge  au-dessous  du  gland,  entre  le  médius  et  l'annu- 
laire de  la  main  gauche,  et  écarte  les  lèvres  du  méat  urinaire  avec  le 
pouce  et  l'index.  Il  prend  la  seringue  avec  la  main  droite  dont  l'index 
passe  dans  l'anneau  du  piston,  et  il  introduit  le  bout  de  l'instrument  dans 
l'urèthre.  Il  pousse  graduellement  l'injection,  et,  au  moment  où  il  re- 
tire la  seringue,  il  pince  l'extrémité  de  la  verge  pour  retenir  dans  le 
canal  le  liquide  qu'il  doit  retenir  pendant  une  minute  ou  deux. 

Cette  manière  de  faire  les  injections  a  des  inconvénients  sérieux  qui 
me  l'ont  fait  abandonner  depuis  longtemps.  Les  malades  négligent 
quelquefois  de  se  placer  un  tampon  de  linge  sur  le  périnée,  et  souvent 
se  tiennent  debout.  Alors  même  qu'ils  prennent  cette  précaution,  le 
canal  n'est  pas  'si  bien  comprimé  qu'il  ne  puisse  être  traversé  par  l'in- 
jection. Et  qu'arrive-t-il  ?  L'urèthre  se  contracte  spasmodiquement  pour 
chasser  le  liquide  qui  le  dilate,  et  celui-ci  ne  pouvant  s'échapper  par  le 
méat  urinaire  que  le  malade  tient  fermé  reflue  dans  la  région  prosta- 
tique et  jusqu'à  la  vessie.  J'ai  observé  plus  d'une  fois  des  prostatites  et 
des  cystites  du  col  qui  n'avaient  pas  d'autre  cause.  Aussi  je  recom- 
mande aux  malades  de  ne  pas  trop  enfoncer  le  bec  de  la  seringue  dans 
l'urèthre  afin  de  ne  pas  boucher  le  méat,  de  pousser  le  piston  brusque- 
ment et  avec  assez  de  force  pour  que  l'injection  pénètre  assez  loin. 
Le  canal  se  contracte,  au  contact  du  liquide,  mais  celui  s'échappe  faci- 
lement par  le  méat  urinaire.  Ainsi  l'injection  ne  séjourne  pas  dans 
l'urèthre;  pourtant  son  passage  rapide  suffit  pour  modifier  la  surface  de 
la  muqueuse. 

Swediaur  et  beaucoup  de  chirurgiens  avec  lui,  ont  prétendu  que  les 
njections,  en  faisant  cesser  l'écoulement,  rejetaient  dans  l'économie  un 
virus  dont  la  présence  ne  tardait  pas  à  se  traduire  par  des  ulcères  à  la 
gorge,  des  ^yphilides  ou  autres  accidents  généraux.  Des  faits  nombreux 
ont  montré  combien  était  vaine  cette  doctrine.  Elle  ne  pouvait  avoir 
une  apparence  de  raison  qu'aux  yeux  de  ceux  qui  croyaient  à  la  spéci- 
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kité  de  l'aréthrite.  Mais  encore,  en  admettant  que  la  maladie  fût  de 
natore  sjphilitiqne,  pourquoi  le  traitement  local  de  l'uréthrite  aurait-il 
causé  des  accidents  constitutionnels?  Est-ce  parce  qu'on  a  cautérisé  un 
duncre,  modifié  sa  surface  et  arrêté  la  suppuration  qu'on  produit  une 
iofeclion  générale?  Il  serait  inutile  d'insister  davantage  sur  une  opinion 
ipn  est  trop  en  désaccord  avec  Tobsenration  et  les  lois  de  la  physiologie 
palbaiogique. 

A  un  autre  point  de  vue,  la  suppression  intempestiye  de  l'écoulement 
peut  avoir  des  inconvénients.  Chez  les  malades  qui  se  sont  servis  d'înjec- 
tioDs  astringentes  ou  caustiques,  ou  même  d'eau  froide  dans  la  période 
ligué  de  la  nudadie,  il  n'est  pas  rare  de  voir,  en  même  temps  que  la 
sécrétion  uréthrale  cesse  ou  diminue,  l'inflammation  envahir  tout  à 
coap  le  coi  de  la  vessie,  les  testicules  ou  quelque  articulation  éloignée. 

On  a  dit  aussi  que  le  liquide  des  injections  pouvait  entraîner  la  ma- 
tière de  l'écoulement  dans  les  parties  profondes  de  Furèthre  et  y  porter 
llnflammation.  Cette  observation  aurait  quelque  valeur  si  l'on  ne  prenait 
pas  la  précaution  de  faire  unner  le  malade  avant  de  pratiquer  l'injec- 
tioD.  Mais  quand  le  canal  vient  d'être  lavé  par  l'urine^  cet  accident  n'est 
pas  à  craindre. 

Le  reproche  le  plus  sérieux  qui  ait  été  adressé  aux  injections  et 
sortont  aux  injections  caustiques,  c'est  de  causer  des  rétrécisse- 
ments. On  a  répondu  que  cette  assertion  n'était  nullement  prouvée,  et 
ga'il  arrivait  souvent  de  rencontrer  des  rétrécissements  chez  des  indi- 
vidus qui  ne  s'étaient  jamais  servi  d'injections.  Le  fait  est  incontes- 
table. Mais  que  prouve-t-il  ?  Que  les  rétrécissements  peuvent^  comme 
beaucoup  d'autres  maladies^  avoir  plusieurs  causes  et  nullement  qu'ils 
ne  peuvent  être  produits  par  des  injections.  Il  est  nécessaire  ici  de 
s'entendre  :  si  Ton  prétend,  comme  Vidal,  que  les  injections  brûlent  la 
onqueuse^  l'uicérent,  et  produisent  une  plaie  dont  la  cicatrisation  ré- 
trécit le  canal,  je  ne  puis  partager  celte  opinion.  Mais  j'ai  la  ferme 
eonviction  que  dans  les  uréthrites  aiguës,  les  injections  irritantes  peu- 
vent exaspérer  l'inflammation  et  donner  lieu  à  un  épanchement  de  ma- 
tière plastique  qui  n'aurait  peut-être  pas  eu  lieu  ;  ainsi,  elles  ne  font 
pas  des  rétrécissements  par  elles-mêmes  et  immédiatement,  mais  elles 
peuvent  en  devenir  la  cause  indirecte  et  éloignée. 

Les  injections  n'en  restent  pas  moins  un  moyen  thérapeutique  pré- 
deux, mais  elles  demandent  à  être  employées  avec  discernement. 
Gomme  le  copahu  et  le  cubébe,  elles  sont  impuissantes  ou  dangereuses^ 
ipand  l'inflammation  est  intense  et  s'est  étendue  aux  tissus  sous- 
■n<|ueux.  Mais  si  l'inflammation  est  superficielle,  elles  modifient  heu- 
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reusement  la  surface  sécrétante  de  la  muqueuse  et  peuvent  faire  dispa- 
raître en  même  temps  Técoulement  et  sa  cause.  Aussi  doit-on  les  réserver 
pour  terminer  les  uréthrites  chroniques. 

Bougies  médicamenteuses.  —  Aldereto  fut  le  premier  qui,  dans  le  com- 
mencement du  XVI*  siècle,  fit  usage  de  bougies  médicamenteuses. 
Lacuna  attribue  à  tort  l'emploi  de  ce  moyen  à  un  nommé  Philippe  ; 
car  Amatus  Lusitanus  affirme  que  c'est  lui-même  qui  avait  communiqué 
à  Philippe  le  remède  d'Aldereto.  On  ne  peut  nier  que  les  médecins  de 
cette  époque  n'aient  retiré  de  grands  avantages  de  ces  bougies,  mais 
c'était  surtout  quand  il  s'agissait  d'embarras  du  canal,  parce  que,  sans 
se  rendre  parfaitement  compte  de  ce  qu  ils  faisaient,  ils  pratiquaient  la 
dilatation  de  l'urèthre. 

• 

Vers  la  fin  du  siècle  dernier,  on  fit  un  usage  fréquent  de  bougies 
emplastiques  auxquelles  on  incorporait  des  substances  narcotiques, 
astringentes  ou  caustiques;  elles  sont  généralement  abandonnées.  Les 
bougies  narcotiques  employées  dans  la  première  période  de  l'uréthrite 
sont  d'une  introduction  difficile  et  douloureuse.  Leur  action  sédative 
est  presque  nulle  et  largement  compensée  par  l'irritation  que  produit 
nécessairement  la  présence  continue  d'un  corps  étranger  dans  un  canal 
enflammé.  Le  plus  souvent  les  malades  ne  peuvent  les  supporter.  Les 
autres  bougies  destinées  à  supprimer  Técoulement,  Taugmentent  plutôt. 
Elles  pourraientservir  peut-être  pour  ramener  à  Tétat  aigu  uneuréthrile 
chronique  qui  résisterait  à  tous  les  moyens  ordinaires  de  traitement. 
Dans  ces  cas,  l'introduction  d'une  bougie  ordinaire  donnerait  le  même 
résultat  ;  mais  je  dois  dire  que  je  n'en  ai  jamais  rencontré.  Quand  la 
maladie  résiste  outre  mesure,  c'est  qu'elle  dépend  d'une  cause  générale 
qui  n'a  pas  été  bien  saisie  ou  d'une  altération  locale  assez  limitée;  alors  il 
faut  recourir  à  un  traitement  général  ou  attaquer  directement  le  point 
malade  de  l'urèthre,  plutôt  que  d  employer  une  bougie,  dont  l'action 
est  insuffisante  sur  les  parties  altérées  et  nuisible  pour  les  portions 
saines  du  canal. 

Mercure.  —  Les  médecins  qui  admettent  encore  des  méthrites  spéci- 
fiques sans  chancres,  soumettent  les  malades  à  un  traitement  antisyphi- 
litique. Ils  ne  pensent  pas,  en  agissant  ainsi,  guérir  ou  abréger  l'uré- 
thrite ,  mais  prévenir  des  accidents  constitutionnels.  Ouoique  ce 
traitement,  suivi  avec  prudence,  ne  présente  pas  de  grands  inconvé- 
nients, je  crois  qu'il  ne  doit  être  prescrit  que  dans  les  cas  où  l'on  s'est 
assuré  que  la  maladie  est  compliquée  d'une  ulcération  syphilitique  ou 
tout  au  moins  quand  on  a  de  fortes  raisons  pour  la  soupçonner. 

Les  frictions  avec  l'onguent  mercuriel  sont  quelquefois  pratiquées  sur 
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la  face  inférienre  de  la  verge  poar  ameoer  la  résolution  de  glandes 
indurées  ou  de  petites  tumeurs  formées  par  de  la  matière  plastique 
épanchée  dans  le  tissu  spongieux  du  canal.  Hunter  ne  leur  accordait 
pas  une  grande  confiance;  cependant  j*ai  eu  plus  d'une  fois  à  m'en 
louer. 

Véiieatoùret.  —  Ce  moyen  thérapeutique  est  rarement  employé  parce 
qoe  les  malades  ne  l'acceptent  qu'avec  une  grande  répugnance.  Cepen- 
dant on  a  vu  quelques  uréthrites  chroniques  et  très-tenaces,  être  sup- 
|ftriniées  par  l'application  d'un  vésicatoire  sur  le  périnée,  la  face  interne 
des  caisses  ou  la  région  sacrée. 

Les  vésicatoires  sont  plutôt  utiles  pour  combattre  les  douleurs  qui 
per&istent  quelquefois  dans  l'urèthre,  longtemps  après  qu'il  n'existe  plus 
d'écoulement.  Dans  plusieurs  cas,  j'ai  vu  des  douleurs  qui  avaient  résisté 
pendant  des  mois  à  l'emploi  des  narcotiques,  des  injections  et  des  cau- 
térisations, disparaître  au  bout  de  huit  ou  dix  jours,  mais  il  faut  bien 
distinguer  ces  douleurs  de  celles  qui  tiennent  à  une  inflammation  du  col 
de  la  vessie,  car  ces  dernières  sont  beaucoup  plus  rebelles. 

Quand  on  a  recours  aux  vésicatoires,  il  est  nécessaire  de  les  saupou- 
drer de  camphre.  Appliqués  dans  un  point  si  rapproché  de  la  vessie, 
iU  risqueraient,  sans  cette  précaution,  de  produire  une  cystite. 

Modificaleurs  généraux, — Il  n'est  pas  rare  de  voir  des  uréthrites  chro- 
BÎques  résister  à  tous  les  moyens  locaux  chez  des  individus  lymphatiques, 
affaiblis  par  la  misère  ou  par  tout  autre  cause.  U  faut,  pour  quelque  temps, 
abandonner  Li  maladie  à  elle-même  et  s'occuper  exclusivement  de  rele- 
ver les  forces  du  malade  et  de  refaire,  pour  ainsi  dire,  sa  constitution. 
Un  bon  régime  composé  de  viandes  noires  et  de  vin  généreux,  l'air  de 
la  campagne,  les  bains  froids  et  surtout  les  bains  de  mer  sont  le  trai- 
tement qui  convient  le  mieux.  On  peut  y  joindre  quelques  tisanes  amè- 
fts,  les  préparations  de  quinquina  et  du  fer  à  dose  assez  forte,  si  l'esto- 
mac les  tolère.  La  teinture  d'iode  a  été  préconisée  par  M.  Richond  qui 
en  donne  jusqu'à  trente,  quarante  et  même  cinquante  gouttes  par 
jour  {Archives  générales  de  médecine,  1826,  t.  IV,  p.  321).  Ce  médica- 
ment est  mal  supporté  par  les  malades.  Il  ne  m'a  jamais  réussi.  La 
limonade  oxygénée  composée  de  U  grammes  d'acide  nitrique  et  de 
2  grammes  d'éther  dans  500  grammes  d'eau  a  été  beaucoup  vantée  par 
quelques  auteurs  anglais,  c'est  un  remède  insignifiant.  Quant  à  la  tein-^ 
tare  de  cantharides  qu'on  a  dit  avoir  été  employée  avec  quelques  suc- 
cès, je  n'ai  jamais  osé  faire  usage  de  cette  substance  dont  l'action  éner- 
gique sur  les  voies  génito-urinaires  a  trop  souvent  des  inconvénients. 

Quelquefois,   sous  l'influence  d'un   régime  tonique,  Técoulement 
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devient  plus  abondant  et  plus  épais.  Il  semble  que  Turéthrite  tend  à 
prendre  une  forme  aigué.  C'est  alors  qu'il  faut  recourir  au  copahu  ou- 
au  cubèbe  donnée  de  suite,  à  dose  assez  élevée  et  souvent  la  maladie 
cesse  complètement  en  quelques  jours. 

En  résumé,  Turéthrite  est  une  inflammation  de  la  muqueuse  uréthrale. 
Sans  être  grave  par  elle-même  elle  peut  le  devenir  en  se  propageant  aux 
autres  parties  de  l'appareil  urinaire,  ou  en  produisant  dans  les  parois  du 
canal  des  altérations,  dont  la  conséquence  est  un  rétrécissement.  Tout 
en  soignant  la  maladie  pour  elle-même,  c'est  surtout  en  vue  de  ses 
suites  qu'il  faut  agir,  et  son  traitement,  comme  celui  de  toutes  les 
phlegmasies  aiguës,  doit  être  essentiellement  antiphlogistique. 

Au  début  de  l'uréthrite^  on  peut  essayer  de  la  faire  avorter  au  moyen 
des  caustiqves  employés  avec  réserve.  Mais  si  ce  moyen  ne  réussit  pas 
promptement;  il  faut  revenir  de  suite  aux antipblogistiques.  On  prescrira 
le  repos,  un  régime  sévère,  les  boissons  adoucissantes^  les  bains  gêné* 
raux  et  locaux,  des  sangsues  sur  le  périnée  ou  sur  la  verge,  en  nombre 
proportionné  à  l'intensité  de  l'inflammation.  Suivant  les  indications  on 
aura  aussi  recours  au  camphre,  au  lupulin  et  aux  opiacés.  —  Lorsque 
les  accidents  aigus  seront  suffisamment  calmés  et  qu'il  ne  restera  plus 
qu'un  flux  catarrhal,  ce  sera  le  moment  d'employer  les  balsamiques  et, 
au  besoin,  les  injections,  d'après  les  règles  que  j'ai  données. 

Quand  l'uréthrite  est  peu  aigué  ou  si  elle  se  présente  d'emblée  sous 
une  forme  chronique,  ce  qui  est  fréquent  surtout  chez  les  malades  qui 
en  ont  eu  plusieurs,  il  est  évident  que  les  antipblogistiques  sont  inutiles. 
En  employant  les  balsamiques,  à  dose  assez  forte,  dès  le  début  de  la 
maladie,  on  réussira  très-souvent  à  abréger  sa  durée.  Dans  un  très-grand 
nombre  de  cas,  l'indication  de  ce  dernier  traitement  n'est  point  dou- 
teuse. 

Mais  il  n'est  pas  toujours  facile,  au  commencement  d'une  uréthrite, 
de  prévoir  quel  sera  son  degré  d'acuité.  Avec  quelque  soin  qu'on  étudie 
les  premières  sensations  du  malade,  les  caractères  de  l'écoulement  et 
des  douleurs,  on  peut  ne  pas  apprécier  au  juste  l'intensité  de  l'inflamma- 
tion; mais  à  la  marche  des  accidents,  on  reconnaît  bien  vite  son  erreur 
et,  alors,  il  ne  faut  pas  hésiter  à  laisser  de  côté  les  balsamiques,  pour 
recourir  aux  antipblogistiques. 

L'action  de  ces  deux  modes  de  traitement  est  assez  différente.  Quand 
l'uréthrite  est  bénigne  ou  chronique,  l'inflammation  n'occupe  que  les 
parties  les  plus  superflcielles  du  canal  ;  le  flux  catarrhal  constitue, 
presqu'à  lui  seul,  toute  la  maladie.  En  modifiant  la  surface  sécrétante  on 
fait  disparaître,  du  même  coup,  l'écoulement  et  la  maladie.  Mais  si  l'in- 
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jammatkm  est  intense,  si  elle  envahit  les  tissus  sous-maquenx  et  pré- 
sente les  caractères  de  la  forme  phlegmoneuse,  tout  moyen  qui  n'aura 
pour  résnllat  que  de  modifier  la  surface  de  la  muqueuse  sera  inutile  ou 
oDÎsible.  On  parviendra  &  diminuer  on  à  arrêter  Técoulement,  mais  Tin* 
flimmatioD  poorsuirra  sa  marche.  Dès  qu'on  susprendrale  traitement^ 
l'écoulement  reparaîtra,  parce  qu'on  n'aura  combattu  que  le  symptôme 
et  non  la  maladie.  Dans  beaucoup  de  cas  même,  on  aura  aggravé  l'inflam- 
nation  par  l'emploi  d'agents  plus  ou  moins  irritants.  Ce  fait  important 
avait  été  observé  par  la  plupart  des  praticiens  ;  mais,  imbus  d'idées  erron- 
nées  sur  la  nature  de  Turéthrite,  ils  l'interprétaient  mal,  en  disant  que 
Il  snppresion  prématurée  de  l'écoulement  donnait  naissance  à  des  acci* 
ients  oitérienrs  et  graves. 

Je  sois  bien  loin,  comme  on  le  voit,  de  partager  les  idées  de  Delpech, 
deRibes  et  de  M.  Ansiaux,  sur  l'efficacité  du  copahu  ou  ducubébe  dans 
Ions  les  cas  d'uiéthrite  aigué.  Mais  ce  n'est  qu'après  avoir  expérimenté 
leur  méthode  et  en  avoir  constaté  plus  d'une  fois  les  inconvénients,  que 
je  l'ai  abandonnée.  Tout  en  reconnaissant  que  nos  anciens  maîtres,  tels 
que  Hanter,  Desault,  Ghopart,  Royer,  Cullerier,  Lagneau,  employaient 
peut-Mre  les  antiphlogistiques  d'une  manière  trop  exclusive,  leur  pra- 
tique est  encore  la  plus  rationnelle  et  la  meilleure  ;  car^  plus  que  tout 
autre,  elle  prévient  les  accidents  graves  qui  compliquent  ou  suivent  Tu- 
réthrite.  L'emploi  fréquent  et  heureux  que  j'ai  fait  des  antiphlogisti- 
ques, les  altérations  anatomiques  que  j'ai  constatées  dans  l'uréthrite 
aigué,  et  mes  recherches  nombreuses  sur  l'anatmnie  pathologique  des 
rétrécissements  m'ont  formé  sur  ce  point  de  thérapeutique  une  convic- 
tion bien  arrêtée. 

CfBinjGàTiOHS.  —  Abcès  de  rurètkre.  —  L'uréthrite  occasionne  fré- 
quemment d'autres  phlegmasies,  dans  des  points  plus  ou  moins  éloi- 
gnés de  l'économie.  Ce  sont  l'arthrite  blennorrhagique,  la  conjonctivite 
purulente,  la  cystite,  la  néphrite,  Torchite  et  l'inflammation  des  glandes 
qui  environnent  le  canal.  La  description  de  toutes  ces  maladies  m'en- 
traînerait trop  loin  de  mon  sujet.  Je  ne  m'occuperai  ici  que  de  cette 
dernière,  parce  qu'elle  a  trait  plus  directement  aux  affections  de  Turè- 
thre. 

Nous  avons  déjà  vu  que  l'inflammation  de  la  muqueuse  uréthrale  pou- 
vait intéresser  les  follicules  sous-muqueux,  gagner  les  conduits  et  les 
glandes  de  Cowper.  De  cette  extension  de  la  maladie  résultent  quel- 
quefois des  abcès  qui  deviennent  une  complication  assez  sérieuse.  J'en 
décrirai  deux  espèces  :  1*  les  abcès  des  glandes  de  Cïovirper;  2*  les  abcès 
des  foUiGoles. 
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A.»-- Abcès  dei  glandes  de  Cowper. — L'inflammation  de  ces  glandes  n'a 
jamais  lieu  par  métastase,  comme  Font  prétendu  quelques  chirurgiens. 
On  ne  Tobserve  que  dans  les  cas  où  Turéthrite  a  gagné  la  région  mem- 
braneuse du  canal.  Or,  comme  cette  dernière  maladie  est  presque  tou- 
jours limitée  à  la  partie  antérieure  de  la  verge,  ou  ne  gagne  le  reste  de 
Turèthre  qu'après  un  certain  temps,  les  glandes  de  Cowper  s'enflam- 
ment rarement,  et,  quand  elles  sont  envahies,  ce  n'est  que  du  vingtième 
au  trentième  jour  après  les  premiers  accidents. 

Au  début,  la  maladie  reste  souvent  inaperçue.  Mais,  si  l'on  examineavec 
soin  le  périnée,  on  constate  un  engorgement  manifeste,  immédiatement 
en  arrière  des  bourses  et  sur  la  ligne  médiane.  On  sent  très-distinctement 
Turèthre,  sous  la  forme  d'un  cordon  assez  gros  et  douloureux  au  tou- 
cher. Plus  tard,  le  malade  accuse,  de  lui-même,  une  sensation  de  gène 
en  arrière  du  scrotum,  et,  par  instants,  des  douleurs  lancinantes.  Le 
palper  permet  de  reconnaître,  sur  un  des  côtés  de  l'urèthre,  plus  sou- 
vent à  gauche  qu'à  droite,  une  petite  tumeur  dure,  du  volume  d'une 
amande,  mieux  limitée  en  arrière  qu'en  avant  et  adhérente  au  canal. 
Les  téguments  sont  mobiles  et  ont  gardé  leur  coloration  habituelle. 
Cette  tumeur  peut  rester  un  jour  ou  deux  sans  éprouver  de  changements 
très-apparents.  Bientôt  elle  est  plus  douloureuse  au  toucher  et  devient 
résistante  ;  si,  en  même  temps,  le  malade  a  éprouvé  un  malaise  gé- 
néral et  quelques  légers  frissons,  la  suppuration  n'est  plus  douteuse. 

Le  pus  est  d'abord  renfermé  dans  la  loge  aponévrotique  de  la  glande; 
mais  il  parvient  promptement  à  rompre  son  enveloppe  fibreuse,  s'échappe 
dans  le  tissu  cellulaire  et  forme,  sur  un  des  côtés  de  Turèthre,  une  tumeur 
oblongue  d'avant  en  arrière,  assez  bien  limitée,  et  qui  semble  faire 
corps  avec  le  canal.  D'autres  fois,  il  s'infiltre  dans  l'épaisseur  du  pé- 
rinée qu'il  envahit  tout  entier.  Alors,  la  tumeur  est  large,  assez  bien  li- 
mitée en  arrière,  mal  circonscrite  en  avant  et  sur  les  côlés,  tendue  et 
très-douloureuse.  Si  l'art  n'intervient  pas,  la  peau  ne  tarde  pas  à  rou- 
gir; elle  s'amincit,  s'ulcère  et  livre  passage  à  un  pus  épais,  verdâtre  et 
mélangé  de  sang.  On  pourrait  croire  que  la  maladie  est  terminée  et 
qu'on  doit  craindre,  tout  au  plus,  la  formation  d'une  fistule  borgne.  Mais 
ce  serait  une  erreur.  Plus  d'une  fois  le  travail  de  suppuration  a  telle- 
ment aminci  les  parois  de  l'urèthre  qu'elles  se  perforent;  au  bout  de 
quelques  jours,  on  est  tout  surpris  de  trouver  les  linges  du  pansement 
imbibés  d'urine,  et  l'on  ne  peut  conserver  le  moindre  doute  sur  l'exis- 
tence d'une  fistule  urinaire  complète.  —  J.  L.  Petit  rapporte  un  fait  de 
ce  genre  :  «  Après  avoir  fait  l'ouverture  de  quelques-uns  de  ces  abcès, 
dit-il,  et  les  avoir  guéris  sans  aucune  difficulté,  j'en  ouvris  un  «lutre  qui. 
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aa  boal  de  sept  ou  huit  jours  de  pansement,  me  parut  jeter  plus  de 
inatiéres  qu'il  n'avait  Cait  dans  les  premiers  jours.  Les  chairs  me  paru- 
rent moins  vermeilles  ;  ne  sachant  à  quoi  en  attribuer  la  cause,  je  le  pansai 
comme  à  l'ordinaire;  j'examinai  l'appareil  que  j'avais  levé;  je  le  flairai, 
et.  comme  il  sentait  l'urine,  je  crus  qu'il  était  possible  que  ce  malade, 
en  nnnant,  en  eût  laissé  couler  quelques  gouttes  dans  son  appareil.  Je 
lui  recommandai  d'y  prendre  garde.  Le  lendemain,  l'appareil  se  trouva 
plus  mouillé;  j'essuyai  bien  la  plaie;  je  fis  pisser  le  malade  et  je  recon* 
DUS  que  l'urine  sortait  du  fond  de  la  plaie  et  que  par  conséquent  l'uré* 
thre  était  percé.  (Œuv.  poUh.^  vol.  DI,  p.  65.) 

Plus  rarement  le  pus  se  porte  du  côté  de  l'urèthre  et  se  fait  jour  dans 
»  cavité.  Si  le  foyer  est  peu  considérable  et  se  vide  facilement,  il  peut 
revenir  sur  lui-même  et  se  cicatriser  sans  qu'il  survienne  d'autre  acci- 
dent. C'est  la  terminaison  la  plus  heureuse.  Mais  tantôt  le  pus,  ne  sor- 
tant pas  librement  par  l'urèthre,  continue  à  ulcérer  les  tissus  du  côté 
de  la  peau  ;  tantôt  l'urine  pénètre  dans  le  foyer,  s'infiltre  dans  l'épais- 
seur du  périnée,  et,  dans  les  deux  cas,  il  s'établit  une  fistule  urinaire 
complète. 

La  terminaison  par  suppuration  est  difficile  à  éviter.  Cependant,  je 
l'ai  plusieurs  fois  prévenue,  à  l'aide  d'un  traitement  antiphlogistique 
énergique.  Mais  les  glandes  restent  tuméfiées  et  dures  longtemps 
après  que  l'uréthrite  est  terminée.  Sous  ce  rapport,  je  ne  puis  mieux 
comparer  l'inflammation  des  glandes  de  Cowper  qu'à  celle  de  l'épidi- 
dyme.  Chez  un  jeune  Brésilien,  que  j'ai  traité  avec  M.  Ricord,  j'ai  vu 
leogoi^ement  des  glandes  encore  très-facilement  appréciable  après  la 
cessation  de  l'uréthrite. 

Parmi  les  symptômes  de  l'inflammation  des  glandes  de  Co^iper,  ou  les 
accidents  qui  peuvent  la  compliquer,  il  en  est  un  sur  lequel  les  auteurs 
sont  loin  d'être  d'accord,  c'est  la  rétention  d'urine.  J.  L.  Petit  dit  que 
les  glandes  se  gonflent  si  considérablement  qu'elles  compriment  l'urè- 
thre, et  il  regarde  la  rétention  comme  un  symptôme  si  constant,  qu'il 
le  donne  comme  un  caractère  pouvant  servir  à  distinguer  les  abcès  des 
idandes  de  Cowper,  des  abcès  simples  du  périnée  {Œuv.  poUh,^  vol.  ni, 
p.  ai2  et  44).  — '  M.  Ricord,  au  contraire,  regarde  la  rétention  comme  une 
complication  et  l'attribue  à  une  prostatite,  à  une  cystite  du  coi,  ou  & 
toute  autre  cause.  —  M.  Gûbler  approuve  l'explication  donnée  par 
M.  Ricord,  et  rapporte  à  l'appui  trois  observations,  dans  lesquelles 
les  malades  n'éprouvaient  pas  une  grande  difficulté  à  uriner.  Mais,  te- 
oant  compte  de  quelques  lésions  anatomiques  constatées  par  Littre  et 
\lorgagni«  il  admet  que  le  gonflement  de  la  muqueuse,  la  dilatation  des 
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conduits  excréteurs  dont  les  orifices  sont  oblitérés  par  la  tuméfaction 
de  leurs  bords,  les  contractions  spasmodiques  du  muscle  ischio-uré- 
thral,  peuvent  apporter  un  obstacle  momentané  au  cours  des  urines. 
{Thèse  sur  les  glandes  de  Atéry  et  leurs  maladies^  18&9,  p.  35.) 

Je  ne  puis  admettre  Topinion  de  MM.  Hicord  et  Gûbler  que  dans  une 
certaine  mesure.  Gomme  on  a  vu  des  abcès  des  glandes  de  Cowper  sans 
rétention^  et  des  cystites  blennorrhagiques  avec  rétention,  et  comme  ces 
deux  maladies  existent  assez  souvent  en  même  temps,  il  est  souvent  fort 
difficile  de  savoir  à  laquelle  des  deux  il  faut  attribuer  l'arrêt  des  urines. 
Cependant,  quelques  faits  cliniques  examinés  avec  soin  peuvent  servir  à 
résoudre  la  question. 

J'ai  recueilli  neuf  observations  d'abcès  des  glandes  de  Cowper.  Dans 
trois  cas,  il  n'y  avait  ni  rétention  ni  même  dysurie.  Dans  quatre,  les  ma- 
lades urinaient  goutte  à  goutte,  et^  très-probablement,  il  y  aurait  eu  une 
rétention  si  les  abcès  n'avaient  été  promptement  ouverts.  Dans  les  deux 
derniers,  la  rétention  était  complète.  Chez  l'un  des  malades,  voulant 
pratiquer  le  cathétérisme,  j'entrai  dans  l'abcès  presque  sans  rencontrer 
de  résistance.  Je  laissai  le  pus  sortir  librement,  et  j'attendis.  Deux 
heures  après,  le  malade  avait  commencé  à  uriner  seul.  Chez  l'autre, 
j'ouvris  largement  l'abcès  par  le  périnée.  Le  malade  fut  mis  au  bain,  et^ 
quatre  heures  après  l'opération,  il  urina  seul  au  moment  où  l'interne 
de  service  se  préparait  à  le  sonder.  De  ces  faits  il  me  semble  ressortir 
que  J.  L.  Petit  a  eu  raison  en  disant  que  la  tuméfaction  des  glandes 
de  Cowper  pouvait  occasionner  une  rétention  en  comprimant  l'urèthre. 
Mais  il  a  été  trop  absolu  en  présentant  cet  accident  comme  constant. 

Ce  qui  est  vrai,  c'est  que  la  rétention  d'urine,  qui  complique  les  abcès 
des  glandes  de  Cowper,  ne  dépend  pas  toujours  de  la  même  cause. 
Tantôt  elle  est  produite  par  la  compression  que  l'abcès  exerce  sur  Turè- 
thre^  tantôt  par  une  cystite  du  col  vésical,  tantôt^  enfin,  par  l'inflamma- 
tion que  détermine,  dans  les  tissus  voisins  du  canal,  toute  collection  pu- 
rulente de  la  région  périnéale.  N'ai-je  pas  vu,  nombre  de  fois,  une 
rétention  survenir  à  la  suite  d'une  opération  de  fistule  à  l'anus?  et  pour- 
tant le  cathétérisme,  pratiqué  avec  la  plus  grande  facilité,  permettait 
de  constater  qu'il  n'pxistait  aucun  obstacle  dans  le  canal,  aucune  in- 
flammation de  la  prostate  ou  du  col  de  la  vessie. 

J'ai  déjà  dit  que  l'inflammation  des  glandes  de  Cowper  pouvait  être 
enrayée  à  son  début.  Mais  il  ne  faut  pas  hésiter  à  employer  les  émissions 
sanguines  locales,  les  topiques  émoUients,  les  grands  bains^  le  repos  et 
même  un  régime  très-sévère.  Si  la  terminaison  par  résolution  est  ce- 
pendant si  i^are^  c'est  que  les  malades  ne  s'adressent  aux  chirurgiens  que 
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lorsqu'il  est  déjà  trop  Utrd  ;  c'est  aussi  parce  que  la  plupart  des  chiniiv 
giens  ont  une  sorte  de  répugnance  à  recourir  aux  antiphlogistiques  dans 
une  période  de  Furéthrite  on  il  leur  semble  que  l'époque  des  accidents 
npxs  est  passée.  En  cela,  ils  se  trompent  ;  car  c'est  le  meilleur  et  pres- 
que le  seul  moyen  de  prévenir  la  formation  d'un  abcès. 

Quand  l'acuité  des  douleurs^  le  gonflement  et  la  rénitence  des  parties 
font  soupçonner  que  le  travail  de  suppuration  est  commencé,  on  ne 
doit  plus  songer  aux  antiphlogistiques.  Il  faut  se  hâter  d'ouvrir  la  tu- 
meur, en  faisant  sur  le  côté  du  canal,  d'avant  en  arriére,  une  incision 
profonde.  Autrement  on  s'exposera  à  voir  le  pus  perforer  l'urèthre. 
Aussi  J.  L.  Petit  conseille-tril  avec  raison  d'ouvrir  l'abcès  avant  son  m- 
itère  maiurM, 

Desanlt  est  d'une  opinion  très-diiférente.  Sans  s'occuper  particuliéi 
nenl  des  glandes  de  Gowper,  il  dit,  en  pariant  des  tumeurs 
dans  les  parois  de  l'urèthre  :  «  Quelques  auteurs  recommandent  d'ou- 
vrir entièrement  ces  dépôts  dès  qu'on  a  la  certitude  de  leur  existence, 
dans  la  crainte  que  le  pus  ne  se  porte  vers  le  canal  et  ne  s'y  fasse  jour. 
Xous  pensons  au  contraire  qu'il  faut  n'avoir  recours  à  cette  opération 
que  le  plus  tard  possible.  Nous  sommes  même  persuadé,  qu'à  moins 
que  le  dépôt  ne  soit  très-considérable  et  ne  tende  à  s'ouvrir  à  l'extérieur, 
il  est  toujours  plus  avantageux  de  ne  pas  l'attaquer  avec  l'instrument,  et 
de  l'abandonner  aux  soins  de  la  nature.  Cette  opinion,  appuyée  sur 
l'expérience,  est  confirmée  par  une  foule  d'observations.  —  Nous  avons 
TU  fréquemment  des  dépôts  assez  considérables  où  nous  avions  mani* 
ffestement  senti  la  fluctuation  se  terminer  à  la  longue  par  résorption,  et 
les  malades  guérir  parfaitement  sans  autre  secours  que  la  sonde.  Sou- 
vent ces  dépôts  s'ouvrent  dans  le  canal  ;  mais,  loin  de  regarder  cet  évé- 
nement comme  fâcheux,  nous  en  avons  bien  auguré  pour  la  guérison. 
^  Si  quelquefois  il  est  arrivé  que  le  pus  n'ayant  pas  une  issue  assez 
libre,  séjourne  en  trop  grande  quantité  dans  la  cavité  du  dépôt  pour 
permettre  à  ses  parois  de  se  détei^er  et  de  revenir  sur  elles-mêmes,  les 
suites  n'en  ont  jamais  été  dangereuses.  Alors  le  pus  se  porte  vers  la 
peau,  la  perce  et  se  forme  une  nouvelle  issue  en  dehors,  ou  l'on  est 
obligé  de  venir  au  secours  de  la  nature  et  d'ouvrir  extérieurement  le 
dépôt.  Dans  l'une  et  l'autre  circonstance,  on  n'a  perdu  que  du  temps. 
—  Cette  vérité  est  encore  le  fruit  de  l'expérience.  »  {Œuor,  cUrurg.^ 
t  m,  p:  250-251.) 

Malgré  la  grande  autorité  de  Desault,  il  m'est  impossible  d'ajouter 
une  foi  entière  à  ses  assertions  et  à  ses  conseils.  (}es  abcès,  dont  il  dit 
avoir  constaté  la  résorption,  ne  s'étaient-ils  pas,  simplement  et  à  son 
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insu,  ouverts  dans  le  canal?  Pour  considérer  comnae  un  accident  heu- 
reux leur  ouverture  dans  Turèthre,  s'était-il  assuré  que  la  cicatrice  qui 
s'en  était  suivie  n'avait  pas  produit,  plus  tard,  de  rétrécissement?  La 
confiance  exagérée  qu'il  avait  dans  l'efficacité  des  sondes  élastiques 
nouvellement  découvertes  par  Bernard^  pour  empêcher  l'urine  de  péné- 
trer dans  le  foyer  de  l'abcès  et  guérir  les  fistules  urinaires,  lui  avaient 
fait  oublier  les  graves  désordres  que  pouvait  amener  le  pus  en  fusant 
dans  le  périnée  et  jusque  vers  le  pubis^  en  détruisant  une  partie  plus  ou 
moins  considérable  de  l'urèthre.  Sans  doute,  quand  le  pus  s'est  fait  jour 
dans  le  canal^  on  n'ira  pas,  en  incisant  le  périnée^  établir  une  fistule 
urinairc  complète.  Il  est  plus  prudent  de  surveiller  la  cicatrisation  de 
Tabcès  et  de  la  favoriser  au  besoin,  au  moyen  d'une  sonde.  Mais^  quand 
l'abcès  est  encore  circonscrit^  il  ne  faut  pas  hésiter  à  l'ouvrir  par  l'exté- 
rieur. C'était  la  pratique  de  J.  L.  Petit;  dans  mon  opinion ,  c'est  la  plus 
sage. 

L'incision  doit  être  pratiquée  parallèlement  au  raphé,  et  en  rapport 
avec  l'étendue  de  la  tumeur.  Si  elle  est  suffisamment  grande,  la  déter- 
sion  du  foyer  aura  lieu  assez  promptement.  Quelques  chirurgiens  ont 
recommandé  d'imprimer  à  la  pointe  du  bistouri  de  petits  mouvements 
de  va-et-vient  pour  détruire  les  lamelles  de  la  glande  qui  auraient  résisté 
à  la  fonte  purulente.  Cette  précaution  serait  au  moins  inutile. 

Quand  on  s'aperçoit^  plusieurs  jours  après  l'ouverture  de  l'abcès^ 
qu'il  sort  de  l'urine  par  la  plaie,  la  première  idée  qui  se  présente  est  de 
placer  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie  pour  prévenir  une  infiltra- 
tion urineuse  et  la  formation  d'une  fistule.  Celte  conduite  est  celle  que 
J.  L.  Petit  a  suivie  avec  succès,  et  ce  serait  la  meilleure  dans  un  cas 
d'abcès  simple.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  présence  prolongée 
d'un  corps  étranger  dans  un  urèthre  enflammé  n*est  pas  sans  inconvé- 
nients. Il  est  plus  prudent  d\ittendre.  Assez  souvent,  s*il  n'existe  pas 
de  rétrécissement  du  canal^  la  fistule  se  ferme  d'elle-même.  Dans  le  cas 
contraire^  il  serait  toujours  temps,  quand  l'uréthrite  serait  terminée^ 
de  recourir  à  l'emploi  des  sondes. 

B.  —  Abcès  des  follicules,  —  L'inflammation  des  follicules  est  fré- 
quente dans  l'uréthrite.  Quand  elle  est  modérée,  le  liquide  sé- 
crété, quoique  altéré  dans  sa  nature,  peut  encore  passer  par  leurs  con- 
duits excréteurs;  il  se  mêle  à  l'écoulement  uréthral,  et  rien  ne  trahit 
l'inflammation  des  grains  glanduleux.  Mais  s'il  devient  trop  épais,  en 
même  temps  que  les  conduits  excréteurs  se  rétrécissent,  par  suite  du 
gonflement  de  la  muqueuse  qui  les  tapisse,  il  s.*accumule  dans  la  cavité 
de  la  glande,  la  distend,  et  il  se  forme  un  abcès.  Ce  mode  de  formation 
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explique  assez  bien  le  début  indolent^  la  marche  essentiellement  chro- 
nique de  la  tumeur  et  l'état  muqueux  du  pus  qu'elle  contient.  C'est 
qa'à  vrai  dire,  il  s'agit  plutôt  d'un  kyste  purulent  que  d'un  véritable 
abcès. 

Les  abcès  des  follicules  se  développent  généralement  dans  la  pre- 
mière période  d'une  uréthrite  aiguë.  On  les  rencontre  à  la  partie  infé- 
rieure du  canal^  presque  toujours  sur  les  côtés  du  frein,  et  quelquefois 
oû  peu  en  avant  du  scrotum.  Dans  le  premier  cas^  la  tumeur  occupe  le 
petit  angle  qui  existe  à  la  rencontre  du  frein  avec  la  couronne  du  gland. 

A  son  début,  elle  est  petite,  de  la  grosseur  d'un  pois,  légèrement 
allongée,  dure  et  peu  douloureuse.  Elle  est  recouverte  par  la  muqueuse 
et  cachée  par  le  prépuce,  qu'elle  refoulera  en  arrière.  A  mesure 
({u'elle  augmente  de  volume,  elle  est  plus  arrondie,  plus  molle  et 
assez  rénitente  pour  ne  laisser  aucun  doute  sur  la  présence  d'un  li- 
quide. Il  est  rare  qu'elle  atteigne  le  volume  d'un  gros  pois  sans  s'ouvrir 
d'elle-même,  et  donne  issue  à  une  matière  filante  composée  de  mucus 
et  de  pus.  Quand  la  tumeur  est  vidée,  il  reste  une  ouverture  très-étroite 
dans  laquelle  on  ne  peut  introduire  qu'un  stylet  très-fin,  et  qui  reste 
fistnleuse  pendant  longtemps.  Quelquefois  ce  pertuis  se  ferme,  et  il  se 
forme  une  nouvelle  tumeur,  qui  ne  tarde  pas  à  s'ouvrir  avant  d'avoir 
pris  le  volume  de  la  première. 

Dans  le  second  cas,  quand  la  tumeur  occupe  un  point  plus  reculé 
ïur  la  verge,  il  serait  facile  de  la  confondre  avec  une  de  ces  indurations 
qu'on  rencontre  si  fréquemment  le  long  de  l'urèthrc.  Mais  peu  à  peu 
elle  grossit  et  se  détache  du  canal,  auquel  on  ne  la  sent  plus  adhérente 
que  par  un  petit  cordon  dur,  qui  n'est  probablement  que  le  conduit 
excréteur  de  la  glande.  Elle  reste  très-longtemps  indolente  et  dure. 
M.  Hardy,  ancien  interne  des  hôpitaux,  dit  en  avoir  observé  trois  chez 
ou  malade  qui  les  portait  depuis  plus  de  quatre  mois.  Mais  quand  la 
tumeur  vient  à  s'enflammer  sous  l'influence  d'une  cause  quelconque, 

elle  augmente  rapidement  de  volume,  devient  fluctuante  et  ne  tarde 

pas  à  s'ouvrir  en  laissant  une  petite  fistule. 
On  chercherait  inutilement  à  obtenir  la  résolution  de  ces  tumeurs. 

11  vaut  mieux  les  inciser  dès  qu'elles  ont  acquis,  un  certain  volume,  et 

tottcher  l'intérieur  de  la  poche  avec  un  crayon  de  nitrate  d'argent.  Ce 

moyen  simple  amène  une  guérison  assez  prompte. 
Ces  abcès  diflèrent  essentiellement  de  ceux  qui  résultent  d'une  angio- 

leucite.  Ces  derniers  occupent  la  partie  dorsale  de  la  verge  sur  laquelle 

ils  forment  une  ou  plusieurs  petites  tumeurs.  Ordinairement  ils  s'ou- 

^nt  directement  en  dehors.  Quand  ils  occupent  la  cavité  d'un  vais^ 
fviuoon.  I  —  à 
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seau  lymphatique,  ils  viennent  quelquefois  se  vider  sous  le  prépuce  à 
la  base  du  gland.  Il  existe  alors  un  long  trajet  dans  lequel  on  peut  faire 
pénétrer  un  stylet  jusqu'au  pubis.  Si  Tinflammation  s'est  étendue  dans 
le  tissu  cellulaire  voisin,  la  suppuration  eèt  diffuse;  elle  décolle  la  peau 
de  la  verge,  s'ulcère  et  s'ouvre  souvent  dans  plusieurs  points  à  la  fois. 
Mais  l'urèthre  reste  étranger  à  ces  altérations. 


CHAPITRE   11 

DES  SONDES. 

Les  sondes  sont  des  instruments  qu'il  est  important  de  bien  connaître^ 
car  il  est  peu  de  maladies  de  l'urèthre  dans  lesquelles  on  ne  soit  obligé 
d'en  faire  usage.  Leur  composition,  leur  forme,  leur  calibre,  le  degré 
de  leur  courbure,  la  disposition  des  ouvertures,  etc.,  etc.,  rien  ne  doit 
être  négligé  par  le  chirurgien.  J'indiquerai  les  principales  formes  de 
sondes,  et,  en  les  décrivant,  j'entrerai  dans  les  moindres  détails,  parce 
que  les  difficultés  du  cathétérisme  sont  si  fréquentes  et  si  variées,  que 
je  ne  saurais  trop  insister  sur  les  moyens  à  l'aide  desquels  on  peut  les 
surmonter. 

§  f  •  —  DcH  Mondes  métalllqneii. 

Gelsc  et  les  chirurgiens  de  son  époque  donnaient  aux  sondes  le  nom 
de  fistula;  les  Grecs,  celui  de  cathéter,  et  les  écrivains  des  premiers 
siècles  de  la  barbarie,  celui  de  sijringa.  Les  Français  se  sont  servi  pen- 
dant longtemps  du  mot  algalie  emprunté  aux  Arabes.  Aujourd'hui, 
le  mot  sonde  est  généralement  adopté  pour  désigner  un  instrument 
creux,  portant,  à  l'une  de  ses  extrémités,  une  ou  plusieurs  ouvertures, 
et  employé  pour  vider  la  vessie  :  celui  de  cathéter  est  réservé  à  un 
instrument  plein,  ayant  la  forme  d'une  sonde  et  portant,  sur  sa  con- 
vexité ou  sa  concavité,  une  cannelure  servant  à  conduire  un  autre 
instrument  dans  la  vessie.  Par  extension,  on  appelle  encore  cathéter 
une  sonde  pleine  servant  à  l'exploration  de  ce  viscère. 

L'usage  des  sondes  remonte  à  la  plus  haute  antiquité.  Celse  en  parle 
comme  d'instruments  usuels  pour  remédier  à  la  rétention  d'urine.  De 
son  temps,  elles  étaient  en  airain.  Il  y  en  avait  trois  pour  les  hommes  :  la 
plusgrandeétaitlongue  de  quinze  travers  de  doigt,  la  moyenne  de  douze 
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et  la  plus  petite  de  neuf.  Celles  des  femmes  étaient  au  nombre  de  deux: 
U  plus  longue  avait  neuf  travers  de  doigt  et  la  plus  courte  six.  Elles 
étaient  légèrement  courbes.  Celles  des  hommes  plus  que  celles  des 
femmes.  Elles  devaient  être  lisses  et  avoir  des  parois  ni  trop  épaisses  ni 
trop  minces  (i). 

Rhasès,  dans  son  Continent^  dit  qu'on  avait  perfectionné  ces  sondes  en 
les  perçant,  à  leurs  extrémités,  de  trous  assez  nombreux  pour  qu'ils  ne 
puissent  être  tous  bouchés  par  des  mucosités  ou  des  caillots  de  sang;  il 
ajoute  que,  dans  les  cas  ou  cette  obstruction  avait  lieu,  on  se  servait 
d'an  stylet  pour  déboucher  la  sonde.  Il  raconte  encore  qu'il  avait  ima- 
pné  une  sonde  de  plomb,  que  sa  souplesse  permettait  de  contourner, 
d'adapter  à  l'urèthre,  de  manière  à  produire  moins  de  douleur  qu'avec 
ks  «ondes  ordinaires  (2).  Comme  on  le  voit,  c'est  à  tort  qu'Astruc  attri- 
buait rinvention  de  ces  dernières  sondes  à  un  médecin  de  Nîmes,  vivant 
en  1565. 

Du  temps  d'Albucasis^  on  se  servait  de  sondes  d'argent  ou  de  laiton 
{(mckalcum).  Cet  auteur  décrit  très-clairement  la  manière  dont  on  les 
aafHoj^ïU  et  reproduit  les  règles  de  cathétérisme  déjà  données  par 
Ceke.  La  sonde  était  ouverte  par  les  deux  bouts.  Avant  de  s'en  servir, 
oo  conunençait  par  fermer  son  ouverture  antérieure  avec  un  petit  bour^ 
donne!  de  laine  fortement  lié  avec  un  fil^  dont  les  deux  chefs  introduits 
dans  la  cavité  de  la  sonde,  venaient  sortir  par  son  pavillon.  On  avait 
soin  de  couper,  avec  des  ciseaux,  les  parties  du  bourdonnet  qui  dépas- 
saient la  sonde.  Après  avoir  enduit  l'instrument  d'huile  ou  de  blanc 
d'œuf,  on  l'introduisait  doucement  dans  l'urèthre.  Lorsqu'il  était  par- 
fenu  dans  la  vessie,  on  retirait  le  bouchon  de  laine  en  tirant  sur  les  fils 
et  l'urine  s'échappait  (3). 

(i)  «  Effo  mntm  fistule  fitiot  ;  qiue,  ut  omiii  corpori,  ampliori  minoriqne  snffidaot,  ad 
■■a,  très  ;  ad  feminas,  due  medico  babeods  sunt.  Ex  Tirilibiis  maxima,  decem  et  qain- 
fK  dîfitenuB  ;  média  duodecim  ;  minima  noTem.  Ex  mulieribus  major,  novem  ;  mioor  sex. 
Tero  esse  eas  paululmn,  sed  magis  viriles  oportet,  IsTesque  admodum  ;  ac  neque 
pleaas,  neque  nimis  tenues.  •  (Gelse,  cap.  xxjt.  De  urinœ  reddendœ  difficuUate.) 
(S)  «  Qood  efo  cunfeci  mafis  couTeniens  est  boc  toto.  Quum  est  instrumentum  urioati- 
nm  contpctam  de  plumbo  ut  torqueatur  et  involvatur  ad  forameo  foraminis,  cum  eTÏtandns 
cit  àoète  :  eom  instnm^iitnm  urioaliTum  mullotieos  inférât  ulcenitionem  et  dolores  inde.  • 
(Uosès,  lib.  X,  cap.  m.) 

(3)  «  Ex  arfenteo  conftcitur  ;  sit  vero  tenue,  glabrum,  concarum  uti  pennœ  avis  canula, 
nfi  fradiitate,  lonfum  quasi  spitbama  et  dimidia,  in  cujos  capite  est  infundibulum  par- 
*«u.  •  —  m  Modus  autem  urinam  per  illud  attrabendi  est,  ut  sumas  filum  duplicatom,  cujus 
oUeoMiili  lasam  Tel  fosfjpium  alligabis,  ligatura  valida  ;  immittasque  fili  extremitatem 
infinius  orificium  ;  et  si  qoid  lanœ  superfluum  sit,  forfice  abseindes,  adeo  ut 
mtnta  tana,  eam  sicut  fibula  obturet...  m  Quand  la  sonde  est  panrenue  dans  la 
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Franco,  dans  son  traité  très-ample  Des  hernies  a  représenté  des 
sondes  assez  différentes  les  unes  des  autres  pour  montrer  que,  de  son 
temps,  on  en  avait  de  plusieurs  modèles.  Les  unes  sont  fermées  et  arron- 
dies à  leur  extrémité  comme  les  sondes  d'aujourd'hui;  les  autres  sont 
ouvertes  par  le  bout  et  on  les  ferme  avec  un  bourdonnet  de  laine  comme 
celles  d'Albucasis;  d'autres,  enfin^  sont  percées  vers  le  bout  par  des 
fentes  étroites.  Leur  courbure  varie,  parce  que,  dit  Franco,  le  pliemeni 
des  sondes  qui  est  requis  aux  grandes  ne  peult  convenir  aux  petites,  (  Traité  des 
hernies,  1561,  p.  113.) 

A.  Paré  ne  fait  que  reproduire  les  sondes  de  Franco.  Mais,  déjà,  les 
connaissances  anatomiques  étaient  assez  répandues  pour  que  chaque 
chirurgien  s'ingéniât  à  donner  aux  sondes  la  forme  qu'il  regardait 
comme  la  mieux  appropriée  à  celle  de  Turèthre. 


Fie.  1.  —  A.  Sonde  de  Franco  avec  plusieurs  yeux.  Elle  est  ouverte  par  le  bout  et  garnie 
d*un  opercule,  dont  le  texte  de  Franco  ne  dit  rien.  —  B.  Autre  sonde  de  Franco  fermée 
par  le  bout.—  C.  Sonde  d*A.  Paré,  ayant  une  courbure  semblable  à  celle  de  Franco. 

Tolet  nous  en  fournit  un  exemple  dans  son  Iraité  de  la  iithotomiej 
p.  113,  où  il  dit  :  «Je  ne  désapprouve  pas  l'usage  d'une  sonde  qui,  de- 
puis son  bec  jusqu'aux  anneaux,  formerait  comme  un  demi-cercle. 
M*  Tardi,  ancien  procureur  au  Ghàtelet  de  Paris,  se  sonde  lui-même 
avec  un  cathéter  de  cette  figure,  et  je  lui  ai  ouï  dire  que  cette  sonde 


vessie,  il  ajoute  :  «  Deinde  ûlum  cum  lana  paulisper  extende^  urina  elenim  lanam  sequetur: 
lune  exlrahe  illam  et  urina  efTundetur,  nec  desines  facere^  catheterem  répétons  donec 
cum  illo  vesica  evacuetur  et  a)ger  juvamen  invenerit.  Si  Deus  volucrit.  »  (Albucasis,  Ik 
chirurgia,  seclio  lvui.) 
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arail  été  faite  par  le  coDseil  de  M.  Maréchal,  chiniipen  du  Roy.  »  — 
C  est  à  tort,  comme  on  le  voit,  que  plusieurs  écrivains  modernes  ont 
attribué  cette  sonde  à  Récamier. 


Fie.  2.  —  Sonde  de  Miréchal  représentant  la  moitié  d'an  cercle. 

J.  L.  Petit  apporta  aux  sondes  quelques  modifications  importantes, 
!Doins  dans  le  but  de  rendre  le  cathétérisme  plus  facile  que  pour 
siénaçer  les  organes.  Ainsi,  il  imagina  la  sonde  en  S,  dont  le  principal 
mérite,  à  ses  yeux,  était  de  s'adapter  si  bien  à  la  forme  de  Turèthre, 
qu'elle  permettait  aux  malades  de  changer  de  place  dans  leur  lit,  de  se 
lever  et  de  marcher  dans  leur  chambre,  sans  éprouver  de  gène.  La  sonde 
re>te  d'elle-même  dans  la  vessie,  sans  avoir  besoin  d'être  attachée  ; 
mais  il  faut,  pour  cela,  que  la  branche  de  TS,  qui  n'est  pas  dans  la  vessie, 
soit  un  peu  plus  longue  que  l'autre  et  un  peu  plus  pesante.  Car,  si  les 
ô^ux  branches  étaient  de  même  poids,  elles  seraient  en  équilibre  et  la 
-:»nde  pourrait  sortir  de  la  vessie  à  la  moindre  contraction  de  cet  or- 
zane,  tandis  que  la  branche  extérieure,  étant  plus  pesante,  s'abaisse  et, 
relevant  dans  une  proportion  égale  celle  qui  est  dans  la  vessie,  Tem- 
p>>che  d'en  sortir.  Mais  ces  conditions  sont  rarement  observées,  et  la 
^jQde  que  la  plupart  des  fabricants  vendent  comme  étant  celle  de 
J.  L.  Petit  en  diflf^re  sensiblement.  Cet  instrument  est  rarement  em- 
ployé depuis  rinvention  des  sondes  de  gomme  élastique;  cependant, 
dans  le  cas  où  l'on  serait  forcé  d'employer  une  sonde  d'argent  pour 
Tûncre  un  obstacle  et  de  la  laisser  à  demeure,  celle  de  J.  L.  Petit  est 
préférable  à  toute  autre  (1). 

(1)  Ddcfaampi  rapporte  qoe  Lassos  lai  dit  avoir  tu  en  Italie  one  sonde  d'airain  sembla- 
Ue  à  celle  de  i.  L.  Petit.  Elle  avait  été  trouvée  dans  les  ruines  d*Herculanum.  L'ouverture 
{^!oopie  pratiquée  prés  du  bec  de  rinstniment  était  située  du  côté  de  sa  concavité. 

I»*abord  cette  sonde  était-elle  en  tout  semblable  à  celle  de  J.  L.  Petit?  Mais  le  fôt-elle, 
^  riwmear  de  son  infention  n'en  reviendrait  pas  moins  à  notre  célèbre 
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11  avait  encore  observé  que  les  yeux  des  sondes  pouvaient  blesser  la 
muqueuse  de  Turèthre  et,  peut-être  inspiré  par  la  connaissance  qu'il 
avait  des  instruments  arabes,  il  avait  inventé  des  sondes  percées  par 
•  le  bout,  dont  l'ouverture  était  libre  ou  fermée  à  volonté  par  un  petit 
bouton  piriforme  que  soutenait  un  stylet.  Cette  sonde  ne  fut  adoptée 
en  France  que  par  quelques  chirurgiens  et,  entre  autres,  par  Garengeot. 
Aussi  disait-il,  non  sans  quelque  amertume  :  Cette  sonde^  qui  est  usitée 
par  toute  V Europe^  n'a  point  encore  fait  fortune  dons  son  pays  natal.  {Œuvr, 
posthumes,  vol.  H!,  p.  55). 

L'inconvénient  que  J.  L.  Petit  signalait  dans  les  sondes  ordinaires 
est  incontestable,  mais  cette  dernière  en  avait  de  plus  grands  encore.  On 
reprochait  au  stylet  qui  soutient  l'obturateur  de  diminuer  le  calibre  de 
la  sonde  :  ce  reproche  est  puéril.  Le  seul  qui  soit  juste,  à  mon  sens, 
ne  lui  a  point  été  fait  :  c'est  que  l'obturateur  piriforme,  ne  faisant  point 
corps  avec  la  sonde,  peut  s'incliner  légèrement,  d'un  côté  ou  d'un 
autre,  et  le  chirurgien  a  moins  conscience  de  la  marche  de  l'instrument 
que  si  celui-ci  était  d'une  seule  pièce. 


FiG.  8.  —  A.  Sonde  de  J.  L.  Petit,  en  S,  fermée  par  le  bout.  —  B.  Autre  sonde  de 
J.  L.  Petit,  ouverte  par  le  bout  et  munie  d'un  opercule  piriforme. 


La  sonde  de  Heister  et  de  quelques  autres  chirurgiens,  au  lieu  de 
présenter  une  tige  droite,  qui  se  courbe  à  une  certaine  distance  de  son 
extrémité,  commence  par  s'infléchir  en  arrière,  avant  de  se  courber  en 
avant.  Cette  sorte  de  courbure  a  reçu  le  nom  de  panse.  Elle  peut  être 
utile  dans  les  cathéters  qui  servent  dans  l'opération  de  la  taille,  parce 
qu'elle  fait,  mieux  qu'une  sonde  ordinaire,  bomber  le  périnée;  autre- 
ment, cette  forme  ne  présente  aucun  avantage;  aussi  a-t-elle  été  aban- 
donnée. 

Toutes  les  sondes  dont  je  viens  de  parler  sont  rigides.  On  ne  pouvait 
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les  placer  à  demeure  dans  la  vessie  sans  exercer  une  pression  nuisible 
SOT  quelque  point  de  cet  organe.    - 

Solingen,  pour  éviter  cet  inconvénient,  imagina  une  sonde  très-ingé- 
nieuse. Elle  est  laite  d'un  ruban  d'argent  roulé  en  spirale  de  manière 
i  former  une  sorte  de  tire-bouchon.  Son  extrémité  vésicale,  longue  de 
2  centimètres  environ,  est  rigide  et  percée  d'yeux  comme  une  sonde 
ordinaire.  Pour  l'introduire  dans  la  vessie^  on  plaçait  dans  sa  cavité  un 
mandrin  auquel  on  donnait  une  courbure  convenable.  —  Cette  sonde 
atteignait  le  but  que  son  auteur  s'était  proposé,  mais,  si  bien  fabriquée 
qu'elle  fût,  ses  spirales  n'étaient  jamais  assez  exactement  jointes  pour 
ne  pas  s'écarter  les  unes  des  autres  et  ne  pas  léser  la  muqueuse  de 
rurèthre.  Aussi  Solingen  voulait  qu'au  moment  de  la  retirer,  on  replaçât 
le  mandrin  dans  sa  cavité  afin  d'empêcher  les  spirales  de  s'écarter  et  de 
se  dévider,  pour  ainsi  dire.  (Solingen,  Manuel  opératoire^  Amsterdam, 
\Wi.  page  Vik,) 

Roncalli  remplaça  le  ruban  d'argent  assez  large  de  Solingen,  par  une 
bandelette  de  même  métal  beaucoup  plus  étroite.  Pour  rendre  la  sonde 
{^u>  unie,  il  la  recouvrait  encore  d'un  ruban  de  soie  enduit  de  cire  ou 
de  résine.  D  avait  donné  à  cet  instrument  le  nom  de  sonde  vermictdaire 
^X  assurait  comme  le  chirurgien  hollandais,  avoir  retiré  de  grands  avan- 


Fk.  ^.  —  a.  Soude  de  Solingea  ;  e.  Lame  étroite  d'argent  roulée  en  spirale  ;  d.  Boot 
rifide;  e.  Xandrin  ;  f.  Liens  pour  fixer  la  sonde  sur  la  ver^e.  ^  B.  Sonde  vermicu- 
laire  de  Roncalli  ;  g.  Lamelle  d'argent  plus  étroite  que  celle  de  SoUnfen  ;  h.  Bande- 
lette de  peau  destinée  à  recouvrir  la  sonde  ;  o.  Papillon  érasé  pour  permettre  de  faire 
des  inieetioiis  dans  la  vessie. 

tages  de  sa  flexibilité:  alnflexam  meatus  tendentiam  obsecundat^  labenti 
pmi  obtempérât  (Roncalli,  Hittoriœ  morborum,  1741,  Bixia^  p.  59).  Tolet 
assure  que  de  son  temps  quelques  chirui^iens  avaient  encore  de  ces 
instrumentai. 
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Les  sondes  dont  on  se  sert  généralement  aujourd  hui  sont  d'ai^ent. 
Elles  ne  sont  point  fabriquées  d'après  un  type  unique.  La  plus  ordi- 
nairement employée  a  30  centimètres  de  longueur  et  5  millimètres 
de  diamètre.  Elle  est  formée  d'un  tube  droit,  cylindrique,  courbé 
vers  son  extrémité  de  manière  à  représenter  le  quart  d'un  cercle  de 
neuf  centimètres  de  diamètre.  Son  pavillon  est  évasé  et  porte  sur 
ses  côtés  deux  petits  anneaux  placés  transversalement.  Elle  est  percée 
près  de  son  bec  et  sur  les  côtés  de  deux  trous  légèrement  ovalaires  à 
bords  mousses  et  placés  un  peu  Tun  au-dessus  de  l'autre.  Cette  sonde 
se  rapproche  beaucoup  de  celles  de  Franco  et  d'A.  Paré. 

Pour  la  commodité  des  chirurgiens,  on  a  fabriqué  des  sondes  compo- 
sées de  plusieurs  pièces  qui  peuvent  se  démonter  et  se  placer  dans  une 
trousse.  Elles  ont  des  inconvénients  assez  sérieux  pour  être  signalés  : — 
Il  y  en  a  qui  sont  formées  de  deux  pièces  à  peu  près  d'égale  longueur 
(voy.  fig.  5).  La  première  c,  est  droite  et  porte  à  son  extrémité  un  pas 
de  vis  dy  qui  sert  à  l'unir  à  la  seconde  pièce  e.  Dans  cet  instrument  le 
pas  de  vis  est  bientôt  forcé  par.  l'usage  et  les  anneaux,  ne  se  trouvant 
plus  placés  transversalement  à  la  courbure  de  la  sonde,  peuvent  induire 
en  erreur  sur  la  position  de  son  bec;  en  outre,  les  deux  pièces  de  la 
sonde  peuvent  se  dévisser  dans  les  mouvements  qu'on  lui  imprime  pour 
explorer  la  vessie.  Mais  le  défaut  le  plus  important,  c'est  que  la  parlie  d 
qui  porte  le  pas  de  vis  est  simplement  soudée;  or,  il  peut  arriver,  sur- 
tout quand  on  visse  la  sonde  avec  un  peu  de  force,  que  cette  petite 
pièce  se  détache  et  le  chirurgien  est  exposé,  au  moment  où  il  relire 
la  sonde,  à  en  voir  une  moitié  rester  dans  la  vessie. 


Fig.  ô.  —  Sonde  de  trousse,  à  deux  pièces. 

Les  nouvelles  sondes  se  composent  de  trois  pièces  (voy.  fig.  6)  :  deux 
a  et  b  forment  la  sonde  et  s'engrènent  l'une  dans  l'autre.  Pour  les 
maintenir  ainsi  engrenées  on  a  une  troisième  pièce  c,  portant  un  pas 
de  vis  à  son  extrémité  d.  Introduite  dans  la  sonde  à  la  manière  d'un 
mandrin,  cette  dernière  rencontre  un  autre  pas  de  vis  dans  l'intérieur 
de  la  sonde  en  e  et  unit  très-solidement  les  deux  parties  de  l'instrument. 

Cette  sonde  n'a  qu'un  inconvénient,  c'est  que  la  pièce  qui  sert  de 
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Boyen  d'union  entre  les  deux  moitiés  de  I  Instrament  en  diminue  singu- 
lièreiiient  le  calibre.  Ainsi,  dans  une  sonde  de  6  millimètres  de 
diamètre,  la  cavité  se  trouve  réduite  à  2  millimètres  et  demi.  Une 
dimination  si  grande  du  calibre  deviendrait  un  obstacle  sérieux  à  la 
<4>rtîe  de  mucosités  épaisses  ou  de  caillots  de  sang  contenus  dans  la 
îessîe.  Ces  sondes  parfaitement  fabriquées  par  M.  Gharrière  sufSsent 
dans  le  plus  grand  nombre  des  cas,  mais  elles  ne  sont  pas  convenables 
pour  une  exploration  de  la  vessie. 


Fie.  6.  —  Sonde  ordinaire  de  trousse,  à  trois  pièces. 

Uoe  sonde  bien  faite  doit  être  d'une  seule  pièce^  aGn  de  transmettre 
à  la  main  du  chirurgien  des  impressions  plus  nettes.  Ses  parois  doivent 
rire  minces  et  cependant  assez  solides  pour  ne  pas  se  plier  devant  un 
obstacle  un  peu  résistant.  Le  pavillon  sera  légèrement  évasé  afin  de  per- 
mettre facilement  l'introduction  du  bout  d'une  seringue  dans  le  cas  où 
l'oa  jogeraii  nécessaire  de  faire  une  injection  dans  la  vessie.  11  portera 
deux  petits  anneaux^  un  sur  chacun  de  ses  côtés,  pour  recevoir  les  liens 
qu'on  emploie  pour  fixer  la  sonde  dans  la  vessie.  Leur  position  trans- 
Tenale  à  la  courbure  de  la  sonde  servira  à  indiquer  si  son  bec  caché 
dans  la  profondeur  de  Turèthre  se  dévie  d'un  côté  ou  d'un  autre. 

Le  bec  de  la  sonde  est  mousse  et  du  même  volume  que  son  corps.  Il 
e^l  percé  sur  les  côtés  de  deux  yeux.  Autrefois  ces  ouvertures  étaient 
de  véritables  fentes  ayant  10  à  15  millimètres  de  long  sur  3  de 
large  dans  le  point  de  leur  plus  grand  écartement  ;  elles  présentaient  à 
leurs  deux  bouts  des  angles  très-aigus,  dans  lesquels  la  muqueuse  de 
î'urèthre  pouvait  s'engager.  On  les  a  remplacées  avec  raison  par  des 
trous  légèrement  ovalaires  en  rapport  avec  le  volume  de  la  sonde  ;  trop 
^nds,  ils  permettraient  à  la  muqueuse  de  s'engager  dans  la  sonde  et 
trop  petits,  ils  seraient  bouchés  facilement  par  les  mucosités.  Malgré  le 
>oin  qu'on  prend  d'arrondir  leurs  bords,  ils  éraillent  quelquefois  la 
muqueuse,  quand  celle-ci  est  fongueuse.  Alors  on  peut  remplacer  les 
ouvertures  latérales  par  un  seul  trou  pratiqué  à  l'extrémité  de  la  sonde. 

La  courbure  qu'il  convient  de  donner  à  la  sonde  n'est  pas  toujours  la 
même.  A  toutes  les  époques  on  a  cherché  à  la  rapprocher,  autant  que 
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pomble,  dec^e  de  l'urèthre;  mais  la  diTergence  des  opiDions  sur  la 
direction  normale  de  ce  canal  devait  nécessairement  entraîner  des 
dilBrences  dans  la  forme  des  sondes. — La  coarbe  de  la  sonde  ancienne, 
troorée  à  Hercolannm.  représente  un  peu  plus  du  sixième  de  la  circoD- 
fërenee  d'un  cercle  ayant  16  centimètres  de  diamètre.  Elle  est  presque 
eotîérement  semblable  à  celle  dont  se  servaient  Desault  et  Boyer. 


fie.  7.  —  A.  Sonde  troorée  à  Pompda,  iTec  double  coarinire  moins  marquée  que  celle  de 
i.  L.  Petit.  —  B.  Sonde  de  Chopart  La  courbe  est  semblable  à  celle  des  anciens. 

Les  sondes  de  Franco  et  d*A.  Paré  ont  le  bec  plus  élevé,  et  leur  cou^ 
bure  représente  à  peu  près  le  quart  de  la  circonférence  d'un  cercle 
ayant  9  centimètres  de  diamètre. 

Celle  de  M.  Leroy  (d'Étiolles)  tient  le  milieu  entre  celle  des  anciens 
et  celles  de  Franco  et  d'A.  Paré. 


Fie.  8.  —  Sonde  de  Leroy  (d*£tiolles);  plus  courbe  que  celle  des  anciens.  Sa  courbure 
embrasse  presque  le  quart  d'un  cercle  de  12  centimètres  de  diamètre. 

La  sonde  d'Heurteloup  a  une  courbure  représentant  le  quart  de  la 
circonférence  d'un  cercle  ayant  8  centimètres  de  diamètre.  Elle  res- 
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semble  beaucoup  aux  précédentes;  seulement,  sa  courbe  est  plus  pro- 
noncée. 


Fk.  9. —  Soode  d'Heorteloop,  représentant  le  quart  d'un  cerele  de  8  centimètres 

de  diamètre. 

Celle  qu'a  proposée  Gély  (de  Nantes),  comme  la  plus  convenable  pour 
lc<  vieillards,  est  entièrement  semblable  à  celle  d'Amussat.  Sa  cour- 
bure présente  le  tiers  de  la  circonférence  d'un  cercle  ayant  12  centi- 
mètres de  diamètre. 


FiG.  10.  —  Soode  d* Amassât,  représentant  le  tiers  d'un  cercle  de  12  centimètres 

de  diamètre. 


Cette  diversité  dans  la  courbure  des  sondes  et  la  supériorité  que 
chaque  chirurgien  attribuait  à  celle  qu'il  préférait  ou  qu'il  avait  ima- 
ginée «  avaient  sans  doute  conduit  Deschamps  à  n'attacher  qu'une 
importance  secondaire  à  la  forme  des  instruments,  a  C'est  une  erreur  de 
croire,  dit-il,  qu'il  faut  différentes  courbures  pour  les  différents  cas; 
rurèthre,  chez  tous  les  sujets,  en  a  une  déterminée  et  qui  varie  très- 
peu«  Ce  n'est  que  dans  le  cas  d'une  grande  extension  de  la  vessie 
que  le  col,  plus  allongé,  donne  une  direction  plus  droite  à  la  partie  du 
canal  qui  se  trouve  sous  la  voûte  du  pubis;  c'est  alors  qu'il  est  indis- 
pensable d'avoir  recours  à  ime  courbure  légère,  laquelle  convient  dans 
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tous  les  cas.  Plusieurs  fois,  j'ai  sondé  avec  des  algalies  presque  droites, 
et  il  n'est  aucun  praticien  qui  ne  l'ait  foit  avec  succès.»  {Traité  de  l'opé- 
ration de  la  taille,  1. 1,  p.  211.) 

Après  avoir  fait  la  part  de  ce  que  cette  opinion  a  d'exagéré,  il  faut 
bien  dire  qu'elle  n'est  pas  aussi  déraisonnable  que  l'ont  prétendu  quel- 
ques écrivains.  On  ne  peut  nier  qu'un  chirurgien  habile  parviendra  tou- 
jours à  introduire  assez  facilement  dans  la  vessie  une  sonde  quelconque, 
quand  le  canal  sera  libre.  Si  la  sonde  est  très-courbe,  il  tiendra  son 
pavillon  légèrement  élevé;  si  elle  l'est  peu,  il  abaissera  fortement  le 
pavillon.  Cependant,  il  est  incontestable  que  le  cathétérisme  sera  d'au- 
tant plus  facile  que  la  courbure  de  la  sonde  se  rapprochera  plus  de 
celle  du  canal  et,  comme  cette  dernière  varie  suivant  les  âges,  la  hau- 
teur du  pubis,  le  volume  de  la  prostate  et  d'autres  circonstances  dont 
j'aurai  occasion  de  pader  plus  tard^  il  est  bon  d'avoir  à  sa  disposition 
des  sondes  de  différentes  formes.  Pour  le  praticien  qui  n'aurait  qu'une 
sonde,  il  vaut  mieux  que  la  courbure  de  l'instrument  soit  peu  marquée, 
parce  qu'il  est  plus  facile  de  remédier  par  la  manœuvre  à  une  trop  faible 
courbure  qu'aune  trop  forte. 

Mais  il  est  un  principe  que  je  crois  devoir  formuler  de  la  façon  la  plus 
absolue  :  c'est  que  la  courbure  ne  doit  jamais  dépasser  le  quart  du 
cercle  auquel  elle  appartient.  Autrement,  elle  revient  sur  elle-même,  et 
le  bec  de  la  sonde  forme  une  sorte  de 'crochet  qui  rend  son  passage 
dans  l'urèthre  très-difficile. 

Quelques  sondes,  d'invention  assez  récente,  sont  droites  dans  presque 
toute  leur  longueur,  jusqu'à  2  ou  3  centimètres  de  leur  extrémité.  Elles 
se  coudent  dans  ce  point,  de  manière  à  former  un  angle  obtus  de  120, 
110  et  même  de  100  degrés,  presque  un  angle  droit.  Heurteloup  avait 
déjà  montré,  par  l'emploi  de  ses  instruments  de  lithotritie,  qu'une 
sonde  ainsi  coudée  pouvait  assez  facilement  passer  dans  l'urèthre;  Leroy 
mit  cette  donnée  à  profit,  en  se  servant,  dans  quelques  cas.  particuliers, 
d'une  sonde  dont  la  courbure  appartînt  à  un  cercle  assez  grand,  mais 
dont  le  bec  est  très-court.  M.  Mercier  imagina  une  sonde  dont  le  bec  est 
également  court,  mais  dont  la  disposition  est  assez  différente.  Dans  la 
première,  l'extrémité  de  la  sonde  est  courbée  et  représente  une  fraction 
de  cercle;  dans  la  seconde  elle  est  pliée  et,  à  partir  du  point  où  elle  se 
coude,  représente  presque  une  ligne  droite.  La  sonde  de  Leroy  passe 
assez  facilement  dans  le  canal  ;  car,  malgré  le  peu  de  longueur  du  bec, 
sa  courbure  appartient  à  un  cercle  assez  grand.  Celle  de  M.  Mercier, 
dont  la  flexion  est  brusque  et  très-différente  de  la  courbure  de  l'urèthre, 
ne  peut  traverser  celui-ci  sans  exercer  un  frottement  plus  ou  moins 
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znnd  sur  sa  paroi  supérieure  par  son  bec  et  sur  la  paroi  inférieuie  par 
$0D  talon.  L'emploi  de  cette  sonde  exige,  de  la  part  du  chirurgien,  une 
certaine  habileté  et  une  grande  prudence.  D'un  autre  côté^  elle  présente, 
dans  l'exploration  de  la  vessie  et  surtout  de  la  prostate,  quelques  avan- 
tages que  j'aurai  occasion  d'examiner  plus  tard. 


Fk.  11.  —  A.  Sonde  à  coarlnire  brosqae  de  Leroy  (d'ËtiolIes).  —  B.  Même  sonde  arec 
bec  ph»  loof .  —  C.  Sonde  condée  formée  de  deux  tiges  droites.  —  D.  Sonde  de 


9.  Mercier. 
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1ère*  TéfléCales  •« 


Les  sondes  flexibles,  composées  de  matières  animales  ou  végétales, 
semblent  n'avoir  été  connues  que  longtemps  après  les  sondes  rigides. 
Ctlse  n'en  dit  rien.  Avicenne,  le  premier,  parle,  comme  étant  déjà 
connues  avant  lui,  de  sondes  faites  avec  la  peau  de  divers  animaux  (1). 
Sans  doute  on  préféra  les  sondes  d'argent  à  ces  instriunents,  naturelle- 
ment très-imparfaits  ;  car  il  n'en  est  plus  question  pendant  plusieurs 
siècles.  Cependant  l'idée  des  sondes  flexibles  ne  fut  pas  abandonnée. 

Vers  le  milieu  du  xvi*  siècle,  Fabrice  d'Acquapendente  inventa  des 
mondes  de  corne  (2).  Il  imagina  également  un  instrument  tenant  le 


il)  Sjrinfariini  mdior  est  iUa  qoa  cooficitur  ex  leTioritHis  corporibos  et  magis  snscep* 
tibdibflis  flezioois;  et  jam  inveniuntur  ad  hoc  pelles  quoramdam  animalium.  {Canon^ 
iik.  III,  lasc.  19,  tract.  2,  cap.  ix.) 

(2,  It  efo  imaginatos  snm  magis  flexibile  corpns  et  illam  ex  cornu  paravi.  (Hieronjmi 
Fabricii  ab  Acquapendente,  Op.  chir.,  p.  2d9.) 
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milieu  entre  la  bougie  et  la  sonde  :  on  le  faisait  avec  une  bandelette  de 
linge  enduite  de  cire  et  roulée  sur  un  moule,  de  manière  à  former  un 
tube  long  d'un  travers  de  doigt.  Après  avoir  enduit  cette  sorte  de 
canule  de  substances  médicamenteuses  destinées  à  détruire  les  carno- 
sités,  on  l'introduisait  dans  Turèthre  et  jusque  sur  le  point  affecté,  rf^ 
manière  que  le  malade  pût  uriner  sans  qti'on  fût  obligé  de  la  retirer.  Cet 
instrument  est  très-ingénieux,  mais  il  doit  être  surtout  remarqué  au 
point  de  vue  du  résultat  que  Fabrice  en  attendait  (1). 

Plus  tard,  Van  Helmont  fit  des  sondes  avec  de  la  peau  de  chamois  et 
les  couvrit,  en  dedans  et  en  dehors,  d'un  enduit  propre  à  les  protéger 
contre  l'action  des  liquides  (2).  ïroja  substitua  la  peau  de  chien  à  celle 
de  chamois.  Il  couvrit  la  sonde  de  plusieurs  couches  d'huile  de  copal 
et  la  lissait  avec  la  pierre  ponce  (3).  Heister  critiqua  ces  instruments, 
disant  que  les  sondes  d'argent,  ayant  toute  la  force  nécessaire  et  étant 
susceptibles  de  la  figure  la  plus  convenable  et  du  poli  le  plus  parlait, 
devaient  être  préférées  (U)  :  il  semble,  en  parlant  ainsi,  ignorer  pour 
quel  usage  ces  sondes  avaient  été  inventées.  Elles  pouvaient  servir  à 
vider  la  vessie,  mais  elles  étaient  surtout  destinées  à  rester  à  demeure 
dans  cet  organe.  Aujourd'hui,  elles  nous  paraissent  assez  imparfaites  ; 
pourtant,  si  l'on  se  reporte  à  l'époque  où  elles  furent  imaginées^  on  com- 
prend qu'elles  ont  pu  rendre  de  grands  services. 

Ce  qui  manquait  à  tous  ces  instruments  c'était  principalement  un 
enduit  assez  souple  pour  que  la  sonde  pût  facilement  être  pliée,  assez 
résistant  pour  n'être  pas  rapidement  altérée  par  l'urine,  et  n'ayant  au- 
cune des  propriétés  irritantes  des  vernis.  Cet  enduit  fut  trouvé  le  jour  où 
Macquer  et  Hérissant  découvrirent  que  le  caoutchouc  pouvait  être  dis- 
sout dans  l'éther  sans  perdre  aucune  de  ses  propriétés.  Ce  dernier  même 

(i)  Fit  cannula  ex  lineo  cera  alba  oblinito,  longitudinis  quanlus  est  digitus  transversus, 
latitudinis,  ut  eequet  arg^enteamflstulamiisurpandam,  quœ  filum  lonf^m  babeat  appensum, 
hase  in  extremitate  styli  argentei,  qui  ingrediatur  flstulam  argenleam,  aptatur,  ita  ut  can- 
nula stylum  iniret,  qui  exlra  argenleam  fislulam  nudus  ut  sese  ostendat,  quanto  est  cerea 
cannula,  quœ  hoc  modo  aptata,  jam  una  cum  argentea  flstula  ac  stylo,  immittitur  fistola 
argenlea  in  urinœ  canalem,  usque  dum  occurrat  carunculœ  et  volumus  cannulam  ceream 
ingredi  in  carunculam,  deinde  cum  est  in  loco  caninculœ,  argenteam  flstulam  retrahimus, 
et  cannulam  ceream  relinquimus,  et  per  ipsam  urinam  emillimus,  absque  eo,  quod  medica- 
menlum  circa  cannulam  ceream  oblinilam  positum  eluatur.  Hic  modus  rarus  est,  ubi 
perlransit  fistula  argentea  carunculam  :  fllum  autem  appensum  trahitur,  cum  volamus,  ut 
cannula  cerea  foras  trahalur  et  medicamenlum  renovelur...  {Loc.  cit.,  p.  277.) 

(2)  Lib.  de  lilhiçui^  cap.  m. 

(3)  Memor,  sulla  coslruzione  dei  caleteri  fles$ilit  etc.,  p.  263. 

(4)  Institut,  de  chirur,^  t.  HI,  p,  513. 
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iadiquay  ea  1763,  que  cette  substance  pourrait  être  utilisée  pour  la 
falvîcatîoii  des  bougies  et  des  sondes.  Plusieurs  bommes  ingénieux, 
Troja  et  Forfévre  Bernard  en  France,  Thedn  en  Prusse,  se  mirent  à 
1  «£a%Te  et  imaginèrent  des  sondes  de  beaucoup  supérieures  à  celles 
qu'on  connaissait  jusqu'alors.  MM.  Féburier  et  Lassère  ont  encore  per- 
ftctionné  la  fabrication  de  ces  instruments,  qui,  aujourd'hui,  laissent 
peu  de  cbose  à  désirer. 

Une  sonde  convenablement  faite  doit  réunir  les  conditions  suivantes  : 
1'  Le  tube  qui  sert  de  support  à  Tenduit  de  coutchouc  a  des  parois  assez 
résistantes  pour  que  son  calibre  ne  puisse  être  effiacé  par  les  contractions 
de  l'urèthre.  2*  L'enduit  est  assez  épais  pour  protéger  le  tube  contre 
TictioD  altérante  des  liquides  et,  en  même  temps,  assez  souple  pour  ne 
pas  s'écailler.  3*  La  sonde  la  plus  grosse  doit  rester  assez  molle  pour  se 
plier  aux  courbures  du  canal,  et  la  plus  mince  être  assez  forte  pour  ne 
pas  «e  briser. 

Toutes  ces  conditions  ont  été  remplies.  Au  moyen  d'une  mécanique, 
on  tisse  la  charpente  de  la  sonde  avec  une  soie  très-solide.  Par  la 
noniére  dont  on  dispose  les  fils,  on  peut  laisser  des  vides  qui  forment 
le^  jeux  de  l'instrument.  En  diminuant  le  nombre  des  fils  ou  en  Taug- 
mentant  on  modifie  le  volume  de  la  sonde,  mais  nulle  part  il  n'y  a  de 
^^lution  de  continuité  et  le  tube  est  tout  d'une  pièce.  Cela  fait,  on  le 
couvre  d'un  mélange  d'huile  de  lin  et  de  caoutchouc  liquéfié.  Cette  opé- 
ration est  longue,  car,  pour  empêcher  que  l'enduit  ne  s'écaille,  on  est 
obligé  de  superposer  les  unes  aux  autres  une  trentaine  de  couches,  et 
chacune  d'elles  ne  peut  être  appliquée  que  lorsque  la  précédente  est 
suffisamment  sèche.  Aussi  faut-il  de  quatre  à  cinq  mois  pour  faire  une 
bonne  sonde. 

On  fabrique  des  sondes  de  formes  très-variées  ;  je  parlerai  seulement 
do  principales. 

Samdes  cylindriques,  — Elles  sont  droites  ou  courbes.  On  emploie  rare- 
ment les  premières  sans  mandrin  ;  autrement,  celles  de  moyenne  gros- 
seur risqueraient  de  s'arrêter  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe  et,  malgré  leur 
K^plesse,  ne  pourraient  s'engager  dans  la  courbe  de  l'urèthre.  L^  plus 


Fie.  12.  —  Sonde  de  gomme  élastique  cylindrique  droite. 

bes  ont  paiement  cet  inconvénient,  outre  qu'elles  sont  trop  peu  résis- 
tantes pour  vaincre  le  moindre  obstacle. 
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Les  sondes  courbes  sont  préférables  sous  tous  les  rapports  :  on 
peut  s'en  servir  sans  mandrin,  ce  qui  est  très-important  pour  les 
malades  obligés  de  se  sonder  eux-mêmes,  parce  qu'ils  risquent  moins 


FiG.  13.  <—  Sonde  de  gomme  élastique  cylindrique  courbe. 

de  se  blesser.  De  plus,  quand  elles  sont  placées  à  demeure  dans  la 
vessie,  elles  s'accommodent  mieux  à  la  courbure  de  Turèthre  et  leur 
bec  porte  moins  directement  sur  la  paroi  postérieure  de  la  vessie. 

On  a  désigné  sous  le  nom  assez  impropre  de  sondes  à  béquilley  celles 
dont  l'extrémité,  au  lieu  de  présenter  une  large  courbe,  est  brusquement 
coudée.  Elles  sont  rarement  employées  ;  mais  elles  peuvent  être  de 
quelque  utilité  dans  certaines  maladies  de  la  prostate. 


Sta 


FjG.  ih,  ^  Sondes  de  gomme  élastique  cylindriques  coudées. 

Sondes  coniques.  — Elles  sont  droites  ou  courbes.  Leur  bout  est  pointu 
ou  terminé  par  une  petite  olive  ;  quand  on  est  obligé  de  les  laisser  à 


FiG.  15.  —  Sonde  de  gomme  élastique  droite  à  pointe  conique. 

demeure,  elles  sont  encore  mieux  supportées  que  les  sondes  courbes 
cylindriques  à  cause  de  leur  extrémité  flexible. 


Fig.  i6.  —  Sonde  de  gomme  élastique,  courbe,  à  pointe  conique. 

On  les  emploie  ordinairement  sans  mandrin,  parce  que  celui-ci,  ne 
pouvant  pénétrer  dans  la  partie  eftîléc  de  la  sonde,  serait  inutile.  Cepen- 
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d^Dt.  quand  elles  sont  très-fines^  elles  n'ont  point  la  résistance  suffi- 
'^.Qte  pour  traverser  un  uréthre  qui  présenterait  quelque  obstacle; 


Fie    \0.  "^  Sonde  de  gomiue  élastique  droite,  à  pointe  olivaire. 

iior>  il  convient  de  passer  dans  leur  cavité  un  mandrin  très-délié,  uni- 
quement pour  les  soutenir. 
Ces  ;K>ndes  sont  d'un  très-grand  secours  dans  le  traitement  des  rétré- 


Fic.  17.  —  Sonde  de  gomme  élastique  courbe,  à  pointe  olivaîre. 

CL<>oments  par  la  dilatation.  Leur  forme  conique  en  fait  de  véritables 
bougies,  et  elles  ont,  sur  ces  dernières,  l'avantage  de  permettre  la  sortie 
des  urines,  tout  en  restant  à  demeure. 

Sondes  aucertespnr  les  deux  bouts,  —  Elles  conviennent  dans  quelques 
cas  de  cathétérisme  difficile.  Quand  on  est  parvenu,  avec  beaucoup  de 
peine,  à  introduire  dans  la  vessie  une  sonde  métallique  très-petite,  qui 
De  laisse  pas  les  urines  s'échapper  facilement,  il  est  quelquefois  néces- 
saire de  la  remplacer  par  une  plus  grosse  ;  mais,  si  Ton  craint  de  rencon- 
trer de  nouvelles  difficultés,  on  visse  sur  la  sonde  métallique  un  long 
îtylet,  et  sur  ce  conducteur  rigide  on  peut  faire  glisser  une  sonde  de 
?ûmme  élastique  percée  par  les  deux  bouts,  jusque  dans  la  vessie. 

Ces  sondes  demandent  à  être  fabriquées  avec  un  très-grand  soin  :  leur 
CâTîté  doit  être  lisse  et  aussi  large  que  possible,  relativement  à  leur 
volume,  pourglisser  facilement  sur  le  conducteur.  Il  faut  même,  au  mo- 
ntent de  les  employer,  les  enduire  d'huile  en  dedans  et  en  dehors, 
pour  éviter  les  frottements,  autant  que  possible.  On  doit  veiller  surtout 
ace  que  les  bords  de  leur  extrémité  vésicale  soient  bien  arrondis; 
•lutrement,  la  sonde  étant  nécessairement  beaucoup  plus  volumineuse 
que  celle  qu'elle  remplace,  et  la  portion  du  canal  quelle  doit  traverser 
étant  toujours  assez  étroite,  on  risquerait  d'accrocher  et  de  déchirer 

les  tissus. 

Toiuxam.  1  — >  5 
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Il  y  a  quelques  années,  on  a  fabriqué  des  sondes  qui  étaient  sans  trame 
de  soie  et  entièrement  de  caoutchouc,  afin  d'éviter  la  rigidité  que  pré- 
sente toujours  la  sonde  la  plus  flexible.  Leur  mollesse  en  rendait  l'intro- 
duction difficile^  et  leurs  parois  souples,  que  ramollissait  encore  la  cha- 
leur du  corps,  ne  pouvaient  se  maintenir  écartées  dans  le  canal  ;  aussi 
les  urines  avaient  la  plus  grande  peine  à  sortir. 

Dans  ces  derniers  temps,  on  les  a  remplacées  par  des  sondes  de  caout- 
chouc vulcanisé.  Bien  supérieures  aux  premières,  celles-ci  ne  sont  pas 
exemptes  d'inconvénients.  Pour  éviter  que  les  parois  ne  se  rapprochent 
sous  la  moindre  pression,  on  est  obligé  de  leur  donner  une  grande  épais- 
seur, ce  qui  ne  peut  avoir  lieu  qu'au  détriment  du  calibre.  Ainsi  dans 
une  sonde  assez  forte  de  7  millimètres  2/3,  le  calibre  n'est  que  de 
3  millimètres  de  diamètre,  tandis  qu'il  est  de  5  millimètres  dans  une 
sonde  ordinaire  de  même  volume.  Elle  n'a  qu'un  œil  en  rapport  avec  son 
calibre,  c'est-à-dire  très-petit.  Il  résulte  de  là  que  ces  sondes  se  prêtent 
difficilement  au  passage  de  mucosités  épaisses  et  de  caillots  sanguins; 
c'est  ce  que  j'ai  constaté  nombre  de  fois. 

Leur  introduction  exige  encore  que  l'urèthre  soit  parfaitement  libre, 
parce  que  leur  souplesse  les  rend  incapables  de  surmonter  le  moindre 
obstacle.  Quand,  pour  leur  donner  plus  de  résistance,  on  se  sert  d'un 
mandrin,  on  s'expose  à  d'autres  accidents.  Si  les  parois  qui  forment  le 
cul-de-sac  du  bout  de  la  sonde  sont  peu  épaisses,  le  mandrin  les  tra- 
versera, pour  peu  qu'on  le  pousse  avec  force.  Si  pour  prévenir  cet  incon- 
vénient, on  laisse,  comme  on  le  fait  ordinairement,  le  bout  de  la  sonde 
plein  dans  l'étendue  de  6  à  10  millimètres,  le  mandrin  ne  va  plus 
jusqu'à  l'extrémité  de  l'instrument;  il  ne  fait  plus  corps  avec  la  sonde, 
et  il  est  précédé  par  une  sorte  d'appendice  flexible  en  tout  sens,  qui  se 
plie  devant  les  obstacles,  sans  que  le  chirurgien  puisse  le  diriger. 


B 


FiG.  18.  —  Sonde  de  caoutchouc  vulcanisé.  — B.  Coupe  transversale  de  la  sonde,  gran- 
deur naturelle.  —  C.  Coupe  longitudinale  de  la  sonde,  grandeur  naturelle. 

Ces  sondes  ont  pourtant  quelques  qualités.  Beaucoup  plus  souples  que 
les  sondes  ordinaires,  elles  risquent  moins  d'ulcérer  les  parois  de  la 
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le^sie  oa  de  l'urèthre;  elles  sont  mieux  supportées  par  ]es  malades,  qui 
peoTeol  se  mouToir  et  se  promener  presque  sans  s'apercevoir  qu'ils  por- 
tmt  nue  sonde;  enfin,  sans  être  inaltérables,  comme  on  l'a  dit  à  tort, 
eiks  résistent  longtemps  à  l'action  des  urines.  Tous  ces  avantages  ne 
^>nt  point  à  dédaigner,  et,  comme  nous  le  verrons  plus  tard,  il  se  pré- 
^€nte  des  cas  assez  fréquents  où  ces  sondes  peuvent  être  très-utiles. 

Je  me  borne  à  mentionner  les  sondes  de  gutta-percha  et  de  balata, 
qui.  sous  tous  les  rapports,  sont  inférieures  à  celles  dont  je  viens  de 
parier.  Elles  sont  dures,  cassantes,  et  leur  emploi  n'est  pas  même 
œmpi  de  tout  danger. 


CHAPITRE  in. 

DO    CATHÊTÊRISME. 


On  a  admis  plusieurs  sortes  de  cathétérisme  :  1*  cathétérisme  ordi- 
naire, dit  par-desiius  le  ventre;  2*  cathétérisme  par-dessous  le  ventre, 
ou  tour  de  maître;  3*  cathétérisme  par-dessus  l'aine,  tenant  le  milieu 
entre  les  deux  autres  procédés. 

D'autres  chirurgiens  ont  divisé  le  cathétérisme  en  deux  espèces, 
•!'aprés  l'objet  pour  lequel  on  le  pratiquait  : 

1*  Cathétérisme  évacuatif,  quand  il  s'agissait  de  vider  la  vessie; 

V  Cathétérisme  exploratif,  quand  on  se  proposait  de  constater  la  pré^ 
>^nce  d'une  pierre  dans  la  vessie. 

On  a  encore  divisé  le  cathétérisme  d'après  l'instrument  dont  on  se 
vrrait  : 
!•  Cathétérisme  curviligne,  pratiqué  avec  une  sonde  courbe; 

V  Cathétérisme  rectiligne,  pratiqué  avec  une  sonde  droite. 

Ce<  distinctions  sont  peu  importantes.  Bien  que  chaque  procédé 
ii^e  quelques  modifications  dans  le  manuel  opératoire^  le  but  qu'on 
-  propose  est  toujours  de  porter  une  sonde  dans  la  vessie,  et  les  prin- 
ipales  règles  du  cathétérisme  restent  les  mômes. 
Le  cathétérisme  est  une  opération  assez  facile  quand  le  canal  de 
Qrèthre  est  libre;  mais  le  plus  petit  obstacle  au  passage  de  la  sonde 
Q  la  moindre  faute  opératoire  peuvent  donner  lieu  aux  accidents  les 
i'iov  graves.  Comme,  d'un  autre  côté,  cette  opération  est  une  de  celles 
Tie  le  chirurgien  est  le  plus  souvent  appelé  à  pratiquer,  je  la  décrirai 
'ians  ses  moindres  détails.  Quelques-uns  pourront  sembler  minutieux 
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au  premier  abord,  mais  rien  n'est  à  négliger  dans  cette  opération  déli- 
cate. Ce  n'est  qu'après  s'être  astreint  pendant  longtemps  à  observer 
scrupuleusement  toutes  les  règles  d'une  bonne  manœuvre,  qu'on  peut 
arriver  à  les  modifier  ou  à  s'en  affranchir  avec  quelque  sécurité,  lors- 
que des  circonstances  particulières  l'exigent. 

La  manière  de  pratiquer  le  cathétérisme  varie  suivant  la  position  du 
malade,  le  but  qu'on  se  propose,  l'instrument  dont  on  se  sert  et  Tétat 
de  Turèthre. 

A.  Cathétérisme  par^dessus  le  ventre.  —  C'est  le  plus  souvent  employé. 
Dans  un  cas  des  plus  simples,  le  canal  est  libre;  il  y  a  une  rétention 
d'urine,  et  il  s'agit  de  vider  la  vessie.  Le  lit  doit  être  de  hauteur  ordi- 
naire; on  le  garnit  d'un  drap  tout  plié,  pour  qu'il  ne  soit  pas  souillé  par 
l'urine,  et  surtout  pour  combler  le  creux  qu'il  présente  ordinairement 
dans  son  milieu.  Un  vase  est  préparé  pour  recevoir  l'urine;  sans  être 
plat,  il  faut  que  ses  bords  ne  soient  pas  trop  élevés,  afin  de  pouvoir  être 
placé  facilement  sous  le  pavillon  de  la  sonde,  quand  elle  sera  dans  la 
vessie.  Le  chirurgien  choisit  une  sonde  d'argent,  de  longueur,  de  calibre 
et  de  courbure  convenables.  Si  elle  est  froide,  il  la  trempe  dans  l'eau 
tiède  ou  l'échauffé  entre  ses  mains,  avant  de  l'enduire  d'huile  ou  de 
cérat.  Cette  précaution  est  utile  quand  on  a  affaire  à  un  sujet  irritable, 
chez  lequel  l'impression  du  froid  pourrait  amener  des  contractions  spas- 
modiques  de  l'urèthre.  Ces  préparatifs  terminés,  on  procède  au  cathé- 
térisme. L'opération  se  compose  de  deux  temps. 

Premier  temps.  — Le  malade  est  couché  sur  le  dos,  la  tête  et  la  poitrine 
légèrement  fléchies,  le  bassin  dans  une  position  horizontale,  les  cuisses 
écartées  et  les  jambes  un  peu  pliées.  Le  chirurgien  se  tient  debout  à  sa 
gauche.  Il  saisit  la  verge  au-dessous  du  gland  et  sur  les  côtés,  entre  l'ih- 
nulaire  et  le  médius  de  la  main  gauche  tournée  en  supination,  tandis 
qu'avec  l'index  et  le  pouce  il  refoule  le  prépuce  en  arrière  et  entr'ouvre  les 
lèvres  du  méat  urinaire.  Avec  les  trois  premiers  doigts  de  la  main  droite 
il  prend  la  sonde  près  de  son  talon,  le  pouce  placé  en  travers,  du  côté 
de  la  convexité  de  l'instrument,  et  les  deux  autres  doigts  appliqués  sur 
le  côté  opposé,  de  manière  que  le  pavillon  de  la  sonde  repose  sur  l'ar- 
ticulation de  la  première  phalange  de  l'index  avec  la  seconde.  La  sonde 
ainsi  tenue,  il  la  porte  au-devant  de  l'abdomen,  parallèlement  à  la  ligne 
blanche,  dont  elle  doit  être  distante  d'environ  trois  travers  de  doigt;  il 
abaisse  un  peu  son  extrémité  et  l'introduit  dans  l'urèthre,  pendant 
qu'avec  la  main  gauche  il  pousse  doucement  la  verge  sur  la  sonde. 

Second  temps.  —  Lorsque  la  sonde,  dont  la  concavité  embrasse  le 
pubis,  est  arrivée  au  niveau  du  bulbe,  le  chirurgien,  faisant  décrire  à 
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son  paTillon  un  grand  arc  de  cercle,  la  renverse  entre  les  cuisses  du 
malade,  en  même  temps  qu'il  Tenfonce  dans  Turèthre.  Par  suite  de  ce 
double  mouvement  de  bascule  et  de  progression,  le  bec  de  la  sonde, 
un  instant  arrêté  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe,  se  relève  et  s'engage  dans 
la  portion  courbe  du  canal,  qu'elle  suit  jusqu'à  la  vessie  (1). 

Revenons  maintenant  sur  quelques  points  de  ce  manuel  opératoire. 

J'ai  dit  qu'au  moment  d'introduire  la  sonde  dans  l'urèthre^  il  fallait 
allonger  la  verge;  mais  cet  allongement  doit  être  fait  dans  une  juste 
mesure.  Porté  trop  loin^  il  rétrécirait  le  canal  et  rendrait  le  passage  de 
la  sonde  moins  facile  et  plus  douloureux.  D'un  autre  côté,  si  la  verge 
Q*était  pas  assez  tendue^  la  muqueuse  de  l'urèthre^  refoulée  par  la  sonde^ 
«e  plisserait  devant  elle  et  pourrait  s'opposer  à  sa  marche.  —  J'ai  dit 
encore  qu'en  même  temps  qu'on  poussait  la  sonde  dans  Turéthre^  il 
Cillait,  par  un  mouvement  opposé,  faire  glisser  la  verge  sur  la  sonde.  En 
cela,  je  n'ait  fait  que  reproduire  le  conseil  donné  par  nos  grands  maîtres 
en  chirurgie.  Ledran  assurait  qu'en  sondant^  il  poussait  plus  la  verge 
<ur  l'algalie  qu'il  ne  poussait  l'algalîe  sur  la  verge  {Tr.  des  opér.  de  chv\^ 
^.  290).  Chopart  recommande  également  d'étendre  et  d'allonger  la  verge 
Hir  la  sonde  {Tr.  des  tnaiad.  des  voies  urin.,  t.  II,  p.  226).  Boyer  est  encore 
plus  précis  :  a  II  doit  y  avoir,  dit-il^  entre  les  mains  de  l'opérateur,  un 
accord  tel  que,  dans  le  même  moment,  la  vei^e  soit  autant  poussée  sur 
la  sonde  que  la  sonde  l'est  dans  la  verge,  n  {Tr.  des  malad,  ehir,,  vol.  IX, 
p.  137.)  Quelques  praticiens  rejettent  cette  règle  comme  de  peu  d'im- 
portance, sans  apporter  aucune  raison  à  l'appui  de  leur  opinion.  Ce- 
pendant il  est  de  toute  évidence  qu'en  inclinant  modérément  la  verge 
vers  le  ventre,  on  lui  donne  une  courbure  qui  s'accommode  à  celle  de  la 
sonde,  et  qu'en  même  temps  on  déplisse  mieux  la  paroi  inférieure  du 
canal.  Cette  considération  a  sa  valeur;  car  c'est  surtout  vers  celte  paroi 


1}  CeUê  imdtqmê  assez  lien  que\quêi-wii$  des  temps  de  cette  opération  :  «  Mediens  autem 
»  a  dextro  litere,  sinistra  qoidem  manu  colem  masculi  continere,  dextra  Tero  fistulam 
1  dciniUere  in  iier  orinae  débet  :  atque  ubi  ad  cenricem  vesics  Tentum  est,  simol  cum  cole 

>  fistnUm  înclinataiii  in  ipsam  vesicam  coinpellere ,  eamque^  urina  reddita,  recipere .  » 
Cap.  xiTi,  De  iirm.  red.,  etc.) 

AtbMcasis  précise  le  manuel  opératoire  mieux  que  Celse  ;  U  indique  le  moment  où  t7  faut 
Amaer  ta  sonde,  et  la  raison  qui  exige  ce  mouvement  • 

«  Can  calbeterem  in  uretbram  leniter  immitlas  donec  ad  urethrae  radicem  penreneriL 

>  Cm  capot  virç»  sarsum  Tenus  umbilicum  flecte.  Cum  catheterem  trudas  introrsum,  donec 

*  iatrarerit,  et  prope  sedem  pervenerit.  Et  tum  inferne  virgam  Yertas  et  catbeterem  in  dla  ; 

•  tum  tnMias  illum  donec  in  vesicam  adTcneri*.,  sentierilque  infirmus  jam  in  locom  vacnum 

>  perveoisse.  Hoc  modo  equidem  fiât  operatio,  quoniam  meatus  per  quem  emittitur  urin 

>  'mÊttàtar.  m  {De  dàrurgia,  sectio  Lvm.) 
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que  le  bec  de  la  sonde  tend  à  se  porter  et  qu'il  rencontre  le  plus  souvent 
des  obstacles. 
Quand  la  sonde  est  arrivée  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe,  son  bec  se 


A.  Rectum  ouvert  dans  sa  Ii 

B.  Vuiie  el  utèthre  coupé! 

médiane. 

C.  Pubii  (auche. 

D.  Htste  intestioale. 
8.  Tealicule  gauche. 

F.  Bulbe. 

G.  Proitate. 
H.  Vésicule  Eiminale. 
I.    Paroi  abdominale  anlérieure. 


Fie.  19.  —  Cathélérisme,  1"  lenips. 

K.  Hain  droite  du  cliirurgien  tenant  la  sonde. 
leur  partie    !..   Main  gauche  loutenanl  la  verge  et  ouvrant 
le  méat  urinaire. 
Corps  de  la  sonde. 
Verge. 

Corps  caverneux  droit  dont  la  partie  poi- 
lérieure  a  été  enlevée  pour  laisser  voir 
l'uréthre. 
Bec  de  ta  sonde  arrivé  dans  le  cul-de-sac 
du  bulbe. 


trouve  un  peu  en  arrière  de  l'ouvei'ture  de  la  portion  coui'be  du  canal, 
surtout  quand  ce  cul-de-sac  esl  ti^s-prononcÉ,  comme  on  le  ren- 
contre cbez  quelques  vieillards.  Si  l'on  continuait  à  enfoncer  la  sonde 
sans  changer  sa  direction,  on  produirail  presque  sûrement  une  fausse 
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roBte  eo  arriére.  C'est  alors  qu'il  but  renverser  eatie  les  cuisses  du 
malade  le  paTÏUon  de  l'iDstruinent,  dont  )e  bec,  par  suite  de  ce  mouve- 
ment de  bascule,  se  trouve  Daturellement  relevé,  et  porté  au  niveau  de 


i«  *l  arèllire  ooiwts  snr  leur  partie 


b.  lli»e  iatoliiwU. 
E.  Totieale  (ancbe. 
r.  Rolbe. 
I"..  PnMtale. 


Pk-  30.  —  CalbétériiiM,  2'  temp*. 

K.  Main  droite  du  chirurgien  abtisMnt  le 
pavillon  de  la  tonde. 

L.  Main  gancbe  preuanl  inr  le  périnée  pour 
lavoriier  le  |>3ua^  de  la  tonde  dani  b 
portion  courbe  de  l'urèlbre. 

m.  Corpi  de  ta  tonde  parallèle  à  b  cnirie. 

0.  Carpt  cavemeni  droit. 
P.  Bfc  de  la  loode. 

l'entrée  de  la  courbure  de  l'urèllire.  Hais,  quaud  la  sonde  a  trop  dé- 
primé le  bulbe,  il  peut  arriver  que  son  bec,  en  se  relevant,  soulève  les 
li(-ns,  qui,  en  fomiant  une  sorte  de  pli  au-devant  de  la  courbure  du 
caoal,  loi  en  fermeront  l'entrée.  Il  faut  alors  retirer  un  peu  la  sonde 
''I  recommencer  le  mouvement  de  bascule.  On  peut,  en  même  temps, 
>e  servir  de  la  main  gaucbe,  dont  on  n'a  plus  besoin  pour  soutenir  la 
Terge  (1).  On  la  passe  sous  le  scrotum,  et  les  doigts  appliqués  contre  le 
I  )  Ce  cwueîl  a  ité  donné,  pour  U  première  foit,  par  J.  l.  Petit  :  <  Je  «««•«,  dit-il,  de 
Inir  la  Tcrge  quand  le  boni  de  1*  tonde  a  paité  ta  delà  du  terotum,  etqa'il  ett  parvenu 
il  périnée-  Car,  quand,  pour  faire  entrer  la  sonde,  il  ;  anrait  quelque  avantage  à  aUonfer 
^  Tcrge,  îl  tenit  inutile  de  U  tirer  pour  l'tlIoDger,  partt  que  l'allongement  ne  m  peut 
bire  que  depuit  le  gland  juiqu'au  ligament  >u^)enteur  qui  attache  la  verge  au  pobî}. 
Li  Mode  pweniie  au  périnée,  je  b  poutie  doucement,  et  dirigeant  ton  bout  vera  le  col  de 
b  leuie,  je  baitie  b  tonde  avec  douceur,  el  je  patte  b  main  qui  tenait  la  verge  tout  le 
Kratorn  et  le  périDèe,  pour  aider  i  la  Taire  patter.*  (rr.  det  maJOd.  cUr.,  I.  111,  p.  60.) 
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périnée^  sur  la  convexité  de  la  sonde,  lui  fournissent  un  point  d'appui 
sur  lequel  elle  pivote  à  la  manière  d'un  levier  du  premier  genre,  et  son 
pavillon  ne  peut  s'abaisser  sans  que  son  bec  se  relève. 

J'indiquerai  encore  un  autre  moyen  pour  franchir  le  cul-de-sac  du 
bulbe.  Lorsque,  dans  ic  mouvement  de  bascule  de  la  sonde,  celle-ci  se 
trouve  dans  une  direction  perpendiculaire  à  l'axe  du  corps,  on  l'élève 
légèrement,  comme  si  l'on  voulait  rapprocher  sa  concavité  de  l'arcade 
du  pubis.  Par  suite  de  ce  mouvement,  le  bec  de  la  sonde  est  élevé  au  ni- 
veau de  l'ouverture  de  la  portton  courbe  du  canal,  et  il  ne  reste  plus  à 
la  main  gauche,  placée  sur  le  périnée,  qu'à  presser  sur  la  convexité  de 
la  sonde  pour  la  faire  pénétrer  dans  l'urèthre. 

Il  arrive  quelquefois,  surtout  chez  les  individus  pourvus  d'un  grand 
embonpoint,  que  la  sonde,  convenablement  abaissée,  vient  arc-bouter 
contre  la  paroi  supérieure  du  canal,  cl  ne  peut  s'engager  dans  la  région 
membraneuse.  L'obstacle  qu'elle  rencontre  provient  de  ce  qu'une  petite 
portion  de  l'urèthre,  placée  en  avant  de  l'aponévrose  moyenne,  est  for- 
tement portée  en  haut  par  le  ligament  suspenseur  de  la  verge,  et  forme 
une  sorte  de  coude  à  convexité  supérieure,  dans  lequel  l'instrument 
s'arrôle.  Si,  avec  la  main  appliquée  sur  le  pubis,  on  refoule  en  bas  les 
parlies  molles,  on  relâche  les  trousseaux  fibreux  du  ligament  suspenseur 
qui,  au  lieu  de  s'attacher  à  l'os,  se  perdent  dans  les  tissus  mous.  Par  suite 
de  ce  relâchement,  la  base  de  la  verge  est  abaissée;  la  courbure  dont  je 
viens  de  parler  est  moins  prononcée,  et  la  sonde  peut  cheminer  librement. 
—  Quand  le  chirurgien  est  à  la  droite  du  malade,  il  se  sert  de  la  main 
gauche  pour  appuyer  sur  le  pubis;  s'iî  est  de  l'autre  côté,  il  change  la 
sonde  de  main,  appuie  sur  le  pubis  avec  la  main  droite,  pendant  qu'avec 
la  gauche  il  enfonce  l'instrument  dans  l'urèthre. 

Une  des  fautes  les  plus  communes  consiste  à  négliger  de  faire  avancer 
la  sonde  en  môme  temps  qu'on  abaisse  son  pavillon  vers  les  cuisses  du 
malade.  Lorsque  cet  accident  arrive  avant  que  l'instrument  ait  traversé 
l'aponévrose  moyenne,  son  bec  passe  en  avant  du  pubis,  et  il  n'en  résulte 
pas  grand  inconvénient,  parce  que  dans  ce  point,  le  canal,  assez  mobile, 
ne  présente  pas  de  résistance  (1).  Mais  si  la  sonde  a  déjà  franchi  celte 
aponévrose,  elle  jouera  le  rôle  d'un  levier  du  premier  genre,  dont  le 
point  d'appui  est  au  niveau  du  collet  du  bulbe  :  h.  mesure  que  son  pavillon 
sera  abaissé,  son  bec  se  relèvera  d'autant  plus  brusquement  que  la  cour- 
Ci)  ff  Ceux  qui  ne  sont  pas  instruits  s'imaginent  alors  qu'ils  ont  fuit  entrer  la  sonde  dans 
la  vessie^  quoiqu'il  n'en  sorte  pas  d'urine,  et  quoique  les  mouvements  de  Tinstrument  ne 
soient  pas  aussi  libres  que  lorsqu'il  a  réellement  pénétré  dans  ce  viscère.  Leur  illusion  les 
porte  même  à  assurer  qu'il  n'y  a  pas  d'urine  dans  la  vessie,  qui  cependant  en  est  excessi- 
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bore  de  l'iosimroent  sera  plus  prononcée,  el,  pressant  avec  force  contre 
la  paroi  supérieure  du  canal,  pourra  la  déchirer  el  produire  une  fausse 
route  en  arrière  du  pubis. 

Ledran  a  dit  que  le  grand  art  de  sonder  consiste  à  ce  qu'il  y  ait  une 
sorte  de  concert  enlre  la  main  qui  tient  la  verge  el  celle  qui  tient  la  sonde. 
Je  dirais  plutôt  qu'il  consiste  à  combiner  dans  une  juMe  mesure  le  double 
maitDement  de  renversement  et  de  progression  qu'on  imprime  à  la  sonde. 

Lorsqu'on  veut  sonder  le  malade  debout,  il  faut  qu'il  soit  appuyé 
eootre  un  meuble.  Le  chirui^en  doit  être  assis  en  face  de  lui  et  un  peu 
à  sa  gauche.  Le  manuel  opératoire  ne  diffère  pas  de  celui  qui  vient  d'être 
décrit  ;  cependant,  au  moment  où  l'on  va  pénétrer  dans  la  portion  courbe 
au  canal,  il  faut  changer  la  position  de  la  main  droite,  qui  est  assez 
gênante.  On  saisit  la  sonde  derrière  ses  anneaux^  entre  le  médius  et 
llndex,  pendant  qu'avec  le  pouce  on  bouche  son  orifice.  De  cette  façon, 
OD  la  tient  plus  solidement,  et  Ton  s'oppose  à  la  sortie  trop  prompte  de 
i  arine.  Ici  je  dois  mettre  le  praticien  en  garde  contre  une  erreur  très- 
eommune.  Généralement,  on  ne  tient  pas  assez  compte  des  changements 
que  la  station  debout  apporte  dans  la  position  du  bassin.  On  oublie  que  la 
hce  antérieure  du  pubis  est  presque  horizontale,  et  l'on  n'abaisse  pas  assez 
la  sonde.  Il  faut,  pour  arriver  dans  la  vessie,  que  l'instrument  soit  paral- 
lèle aux  cuisses  du  malade  et  que  son  pavillon  regarde  directement  en  bas. 

B.  Cathétérisme  par-dessous  le  ventre  {tour  de  maître),  —  Ce  procédé 
peut  être  employé,  le  malade  étant  couché  sur  son  lit,  ou  placé  en  tra- 
vers, comme  pour  subir  l'opération  de  la  taille  périnéale.  Ces  positions 
différentes  exigent  quelques  changements  dans  le  manuel  opératoire. 

Dans  le  premier  cas,  le  chirurgien  se  tient  à  la  droite  du  malade.  11 
prend  la  vei^e  par  sa  face  dorsale,  au-dessous  du  gland  et  sur  les  côtés, 
entre  le  médius  et  l'annulaire  de  la  main  gauche.  Il  ne  la  porte  plus  vers, 
ie  pubis  et  Tincline  plutôt  un  peu  du  côté  des  pieds.  Avec  la  main  droite 
il  tient  la  sonde  comme  il  a  été  dit  plus  haut,  et  la  présente  entre  les 
caisses  du  malade,  son  pavillon  regardant  le  pied  du  lit  et  sa  convexité 
tournée  du  côté  du  pubis.  I!  l'introduit  dans  Turèthre  avec  toutes  les 
précautions  que  j'ai  déjà  conseillées.  Quand  il  l'a  poussée  jusqu'au  cul- 
de-sac  du  bulbe,  il  fait  décrire  à  son  pavillon  un  demi-cercle  qui  le 
porte  vers  l'aine  gauche  du  malade,  puis  au  devant  de  Tabdomen.  La 


it  reiDf^;  mais  la  durée  et  l'accroissement  des  symptômes  de  la  rétention  obligent  de 
î>  reconnaître  et  de  recommencer  à  sonder,  o  (Cbopart,  Tr.  des  malad.  des  voies  urin.^  t.  II, 
P-  328.)  —  <rai  été  plus  d'one  fois  témoin  de  cette  erreur  sur  des  malades  ayant  un  grand 
'■bonpoiot.  Le  volume  de  l'abdomen  et  l'abaissement  du  bassin  faisaient  croire  aux  élèves 
liHs  avaieiit  eolbocé  la  tonde  jusqu'au  bulbe,  bien  iiu'elle  en  fliU  encore  asseï  éloignée. 
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sonde  se  trouve  alors  dans  la  même  position  où  elle  est  après  le  premier 
temps  du  cathétérisme  pratiqué  par-dessus  le  ventre.  Il  ne  reste  plus, 
pour  achever  l'opération,  qu'à  abaisser  la  sonde  entre  les  cuisses  du 
malade  en  même  temps  qu'on  l'enfonce  dansl'urèthre. 

Dans  le  second  cas,  le  malade  est  placé  comme  pour  être  taillé  par  le 
périnée.  Le  chirurgien  se  tient  debout  entre  ses  cuisses  ;  dans  cette 
position,  il  est  obligé  de  plier  fortement  le  poignet  gauche  pour  saisir  la 
verge  comme  précédemment.  Il  prend  la  sonde  avec  la  main  droite,  le 
pouce  placé  sur  le  pavillon,  parallèlement  au  corps  de  Tinstrument,  le 
médius  et  l'index  appliqués  en- dessous,  sur  le  côté  opposé.  La  sonde 
ainsi  tenue,  il  l'introduit  dans  l'urèthre  et  jusque  dans  la  vessie,  en  exé- 
cutant la  manœuvre  qui  vient  d'être  décrite. 

Ainsi  le  tour  de  maître  ne  diffère  du  cathétérisme  par-dessus  le  ventre 
que  par  son  premier  temps,  qui  est  d'une  exécution  assez  difficile. 
Chopart  dit  que  le  bec  de  la  sonde  devient  le  centre  du  mouvement 
imprimé  au  pavillon,  et  qu'il  ne  fait  que  tourner  sur  lui-même  {Traité 
des  malad,  des  voies  urin,^  t.  II,  p.  227).  Cela  n'est  pas  exact,  du  moins 
pour  les  chirurgiens  qui  ont  la  prétention  d'exécuter  brillamment  ce 
procédé.  Combinant  le  double  mouvement  de  rotation  et  d'abaissement 
delà  sonde,  ils  font  décrire  à  son  bec  une  sorte  de  spirale  qui  l'engage 
dans  la  portion  courbe  de  l'urèthre  et  jusque  dans  la  vessie.  Les  deux 
temps  do  l'opération  sont  ainsi  confondus  et  exécutés  avec  une  grande 
rapidité. 

C'est  ce  qui  explique  ces  paroles  de  J.  L.  Petit  :  «  Si  je  suivais,  dit-il, 
leur  méthode,  je  voudrais  au  moins  laisser  une  distance  entre  ces  deux 
mouvements;  de  sorte  qu'après  avoir  tourné  la  sonde,  je  tenterais  de  la 
pousser  avec  douceur  vers  le  col  de  la  vessie  pour  l'y  faire  entrer.» 
[Œuvres  posth.^  vol.  IIÎ,  p.  59.) 

Dans  le  cathétérisme  par-dessus  le  ventre,  lorsque  la  verge  est  relevée 
vers  le  pubis,  le  canal  présente  un  seul  segment  de  cercle  auquel  s'ac- 
commode parfaitement  la  courbure  delà  sonde.  Avec  le  tour  de  maître, 
le  canal  est  plié  en  deux  sens  opposés,  et  la  sonde  ne  peut  passer  d'une 
courbure  à  l'autre  qu'à  l'aide  d'un  mouvement  de  rotation,  qui  ne  peut 
avoir  lieu  sans  violenter  plus  ou  moins  les  parois  de  l'urèthre.  Ce  pro- 
cédé, dont  on  ne  connaît  pas  l'auteur,  était  presque  exclusivement  en 
usage  parmi  les  lithotomistes  du  xvin''  siècle.  Aujourd'hui  il  est  rare- 
ment employé.  Les  praticiens  qui  n'ont  pas  une  grande  habitude  du 
cathétérisme  ne  s'en  servent  pas,  parce  qu'il  est  d'une  exécution  difficile, 
et  les  chirurgiens  habiles,  parce  qu'ils  se  rendent  parfaitement  compte 
de  ses  inconvénients. 
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C.  Cathétériwie  par-dessus  l'aine,  —  Dans  ces  dernières  années,  on  a 
Toalo  faire  de  ce  cathétérisme  un  procédé  nouveau.  Il  date  pourtant 
(Tassez  longtemps  (i).  Voici  comment  Chopart  en  parle  à  propos  du 
tour  de  maître  :  «....  Quelques  chirurgiens  préfèrent  de  conduire  d'a- 
bord la  sonde  de  côté  ou  de  manière  que  sa  concavité  regarde  Taine 
de  la  caisse  gauche  ;  puis,  à  mesure  qu'ils  enfoncent  l'instrument  dans 
l'aréthre,  ils  le  tournent  insensiblement  dans  la  direction  où  l'on  sonde 
par-dessos  le  ventre.  »  [Traité  des  maiad.  des  voies  urin.j  t.  H,  p.  228.) 
)Ui<  Chopart  a  soin  de  dire  qu'il  en  est  de  ce  procédé  comme  du  tour 
de  maître,  qui  ne  doit  être  employé  que  si  le  malade  a  un  ventre  très- 
zros  et  se  trouve  dans  une  position  qui  rende  l'introduction  de  la  sonde 
iieoaunode,  ou  si  l'on  n'a  pu  sonder  par-dessus  le  ventre.  D  se  garde 
bien  de  le  conseiller  comme  méthode  générale. 

Ce  procédé  mixte  tient  du  tour  de  maître  et  se  rapproche  encore  plus 
ëa  cathétérisme  par-dessus  le  ventre.  Dans  les  cas  exceptionnels  dont 
prie  Chopart,  il  peut  être  de  quelque  utilité;  encore  serait-il  préférable 
de  changer  la  position  du  malade  en  relevant  son  bassin  au  moyen  d'un 
eoassin  épais,  afin  d'employer  le  cathétérisme  ordinaire.  Il  ne  mérite 
pa>  des  reproches  aussi  grands  que  le  tour  de  maître  ;  mais,  comme 
dans  ce  dernier  procédé,  il  faut,  avant  d'engager  la  sonde  dans  la  por- 
tion courbe  du  canal,  lui  imprimer  un  mouvement  de  rotation  qui  la 
ramène  vers  Laxe  du  corps.  Ce  mouvement,  si  peu  difficile  qu'il  soit  à 
exécuter,  si  peu  étendu  qu'il  soit,  n'en  est  pas  moins  une  complication 
dans  la  manœuvre  et  un  inconvénient  pour  l'urèthre.  Pourquoi  ne  pas 
placer  tout  de  suite  la  sonde  dans  la  direction  du  canal?  Et  je  dirai  ce 
que  J.  L.  Petit  disait  du  tour  de  maître  :  Qu'il  me  soit  permis  de  deman- 
der à  ceux  qui  suivent  cette  méthode  quelles  raisons  ils  peuvent  avoir 
pour  la  préférer  à  l'autre  ? 

D.  Cathétérisme  avec  wne  sonde  droite, — Longtemps  avant  Amussat  on 
»ait  introduit  des  instruments  droits  dans  la  vessie,  mais  c'est  à  lui  que 
rerient  l'honneur  d'avoir  fait  passer  dans  la  pratique  ce  mode  de  cathé- 
Ifri^me. 

Voici  conmient  il  le  pratiquait:  «On  fera,  dit-il,  asseoir  le  malade 
>iirle  bord  de  son  lit,  le  tronc  fléchi  en  avant,  les  cuisses  fléchies  sur  le 
tronc  et  les  pieds  appuyés  sur  deux  chaises.  Le  chirurgien,  assis  devant 
hii.  saisit  la  verge  entre  le  pouce,  l'indicateur  et  le  médius  de  la  main 


'\,  Franco  indiiiiie  ce  procédé  :  «  Premiereineot  la  fault  mettre  par-dessus  l'eine  dedans 
*  l«  CQoduît  de  la  Terfe,  la  poussant  tout  doucement  jusques  à  tant  qu'on  trouve  résistance, 
>  l«s  ea  abcwefa  la  Terge  contre  bas,  poussant  tout  beflement  l'alfalie.. .  a  (1561,  p.  1 11 .) 
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gauche  placés  derrière  le  gland,  sur  les  côtés  des  corps  caverneux,  et  la 
ramène  dans  une  position  presque  perpendiculaire  à  Taxe  du  corps.  Il 
introduit  ensuite  directement  en  avant  la  sonde  qu'il  tient  entre  l'indi- 
cateur et  le  pouce  de  la  main  droite,  ayant  soin  de  suivre  la  paroi  supé- 
rieure du  canal,  tandis  qu'avec  la  main  gauche  il  la  tire  vers  lui. 
On  arrive  sans  obstacle  jusqu'à  la  prostate  :  pour  franchir  la  portion 
transverse  de  cette  glande,  qui  s'oppose  à  l'introduction  de  la  sonde, 
on  retire  celle-ci  de  quelques  lignés,  on  abaisse  son  pavillon  en  lâchant 
la  verge  jusqu'à  ce  que  l'instrument  soit  presque  parallèle  à  Taxe  du 
corps.  Par  cette  manœuvre,  le  bec  de  la  sonde  se  trouvant  élevé,  il  suffit 
alors  du  plus  léger  mouvement  imprimé  de  bas  en  haut  pour  le  faire 
entrer  dans  la  vessie.  »  {Leçons  d'Amussat^  1832,  p.  57.) 

Il  n'y  a  aucun  avantage  à  placer  le  malade  dans  la  position  gônante 
que  conseille  Amussat.  On  peut  le  laisser  couché,  en  ayant  soin  de  sou- 
lever son  bassin  avec  des  coussins  assez  épais,  carie  pavillon  de  la  sonde, 
ayant  besoin  d'être  abaissé  beaucoup  plus  que  lorsqu'on  se  sert  d'un 
instrument  courbe,  rencontrerait  le  lit  avant  que  son  bec  fût  arrivé 
dans  la  vessie.  Le  chirurgien  doit  être  debout,  à  la  droite  du  lit,  pour 
plusieurs  raisons.  D'abord  il  aura  sa  main  gauche  libre  pour  appuyer 
sur  le  pubis  et  relâcher  le  ligament  suspenseur  de  la  verge,  ce  qui  est  ici 
très  important,  afin  de  diminuer  autant  que  possible  les  courbures  de  la 
verge.  De  plus,  il  ne  sera  pas  obligé  de  changer  la  sonde  de  main.  — 
Lorsque  le  malade  est  debout,  on  le  sonde  encore  de  la  même  manière; 
mais  il  faut  être  prévenu  qu'on  ne  doit  pas  craindre  d'abaisser  forte- 
ment la  sonde,  qui,  après  avoir  été  introduite  perpendiculairement  à 
l'axe  du  corps,  doit  être  amenée  dans  une  direction  parallèle  aux  mem- 
bres inférieurs.  Quelquefois  même,  chez  des  vieillards  ayant  une  grosse 
prostate,  l'instrument  dépasse  la  verticale  et  se  porte  un  peu  en  arrière. 

Ce  cathétérisme  est  rarement  employé.  Il  est  hors  de  doute,  aujour- 
d'hui, que  l'urèthre  permet  sans  trop  de  difficulté  l'introduction  d'une 
sonde  droite;  mais  il  tombe  sbus  le  sens  que  ses  courbures  ne  peuvent 
être  ainsi  redressées,  sans  qu'il  supporte  une  pression  qui  n'est  pas  sans 
inconvénients.  En  outre,  ce  procédé  est  d'une  exécution  plus  difficile 
que  le  cathétérisme  pratiqué  avec  une  sonde  courbe.  Cependant  il  doit 
rester  dans  la  pratique,  parce  qu'il  se  rencontre  des  cas  assez  fré- 
quents, que  j'examinerai  ailleurs,  où  le  chirurgien  trouvera  utilité  à 
savoir  introduire  un  instrument  droit  dans  la  vessie, 

E.  Cathétérisme  avec  des  sondes  de  gomme  élastique,  —  Les  sondes  de 
gomme  élastique  sont  si  souples,  qu'elles  pénètrent  ordinairement  avec 
la  plus  grande  facilité  dans  l'urèthre,  lorsqu'il  est  libre.  Aussi,  dans  beau- 
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coop  de  cas,  les  malades,  après  avoir  reçu  quelques  conseils,  se  sondent 
eax-niémes.  Mais^  quand  la  sonde  yienl  à  s'arrêter  dans  le  cul-de--sac 
du  bulbe  oo  à  butter  contre  tout  autre  o]>stacle^  il  est  très-difficile  de  la 
faire  avancer^  car  on  ne  peut  la  diriger  à  son  gré  comme  un  instrument 
de  métal.  Il  faut  la  retirer,  et^  au  moyen  d'un  mandrin,  lui  donner^  en 
partie  do  moins,  la  rigidité  qui  lui  manque.  On  pratique  alors  le  cathé- 
térisme  d'après  les  règles  ordinaires;  mais  la  manœuvre  est  d'une  exé- 
cution plus  difficile  et  demande  quelques  précautions  particulières.  On 
choisit  pour  mandrin  une  tige  de  laiton,  à  laquelle  on  donne  la  courbure 
qu'on  juge  convenable  ;  son  volume  doit  être  en  rapport  avec  le  calibre  de 
la  sonde  :  trop  gros,  41  entrerait  à  frottement,  et  l'on  aurait  beaucoup  de 
peine  à  le  retirer  quand  la  sonde  serait  arrivée  dans  la  vessie;  trop  petit. 
0  ne  présenterait  pas  assez  de  résistance,  ne  ferait  pas  corps  avec  la 
§onde.  Celle-ci  ballotterait  sur  le  mandrin,  se  dévierait  d'un  côté  ou 
dan  autre,  et  serait  très-difficilement  dirigée.  Il  faut  surtout  se  tenir  en 
zarde  contre  un  accident  qui  arrive  assez  fréquemment.  Quand  le  man- 
drin est  un  peu  trop  court,  ou  quand  il  est  assez  libre  pour  reculer  peu* 
dant  les  tâtonnements  qu'exige  le  cathétérisme,  son  extrémité  pointue 
vient  quelquefois  à  sortir  par  les  yeux  de  la  sonde,  dont  elle  arrête  la 
marche,  et  elle  déchire  le  canal.  On  peut  prévenir  cet  accident  en  s'assu- 
rant  que  le  mandrin  va  jusqu'au  bout  de  la  sonde,  et  en  le  maintenant 
dans  sa  place  avec  l'index  de  la  main  droite.  Mais  cette  nécessité  de  tenir 
U  sonde  par  son  extrémité  est  assez  gênante,  parce  qu'il  est  des  cas  où, 
pour  agir  avec  plus  de  force,  on  voudrait  la  saisir  au-dessous  de  son 
pavillon.  Pour  cette  raison,  j'ai  l'habitude  de  me  ser\ir  de  mandrins 
dont  le  talon  a  une  forme  conique  dans  l'étendue  de  3  centimètres,  et 


Fie.  21 .  —  Mandrin  à  talon  conique  et  à  plaqae. 

<€  termine  par  une  petite  plaque.  Ces  mandrins,  entrant  à  frottement 
dans  la  sonde,  ne  peuvent  s'en  échapper;  leur  plaque  permet  de  tenir 
l'instrument  plus  solidement,  et  sert  aussi  à  indiquer,  comme  les  an- 
oeaax  des  sondes  métalliques  ou  les  plaques  des  cathéters,  si  la  pointe 
de  la  sonde  dévie  d'un  côté  ou  d'un  autre. 
En  dehors  des  règles  que  je  viens  de  poser,  j'ajouterai  que  la  dispo- 
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sition  des  parties  n*est  pas  assez  constante  pour  que  Ton  puisse^  sans 
danger,  introduire  rapidement  une  sonde  dans  Turèthre,  et  faire,  pour 
ainsi  dire,  du  cathétérisme  un  tour  d'adresse.  Dans  les  cas  les  plus  sim- 
ples, il  faut  encore  procéder  avec  la  plus  grande  lenteur,  afin  de  donner 
à  l'urëthre  le  temps  d'obéir  à  la  sonde^  et  à  la  sonde  le  temps  d'obéir  à 
Turèthre.  Avec  de  l'habitude,  la  main  s'arrête  devant  la  moindre 
résistance  ;  elle  reconnaît ,  dans  une  certaine  mesure ,  la  nature  de 
l'obstacle,  la  place  qu'il  occupe,  et  dirige  la  sonde  de  façon  à  l'éviter. 
Sans  doute^  il  est  indispensable  de  connaître  parfaitement  l'anatomie 
normale  de  l'urèthre  et  les  altérations  pathologiques  qui  peuvent  mo- 
difier sa  disposition;  mais,  si  approfondie  que  soit  cette  connaissance, 
elle  ne  saurait  remplacer  l'habitude. 

Il  me  resterait,  pour  compléter  cette  description  du  cathétérisme, 
à  dire  les  changements  qu'apportent,  dans  son  manuel  opératoire,  le 
spasme  de  l'urèthre,  les  rétrécissements,  les  fausses  routes,  les  maladies 
de  la  prostate,  etc.,  etc.  ;  mais  j'ai  pensé  qu'il  serait  plus  utile  de  les 
indiquer  à  propos  de  chacune  de  ces  maladies. 

F.  Cathétérisme  chez  la  femme,  —  Chez  la  femme,  la  direction  presque 
droite  de  l'urèthre,  son  peu  de  longueur,  l'élasticité  de  ses  parois, 
rendent  ce  cathétérisme  très-facile.  Voici  comment  on  le  pratique  :  La 
malade  est  couchée  horizontalement,  le  bassin  soulevé  par  un  drap  plié 
en  plusieurs  doubles,  les  cuisses  un  peu  écartées  et  fléchies.  Le  chirur- 
gien se  place  à  sa  droite.  Avec  le  pouce  et  l'indicateur  de  la  main 
gauche  portée  en  pronation  au  devant  du  pubis,  il  écarte  les  petites 
lèvres,  afin  de  découvrir  le  méat  urinaire,  qui  est  situé  un  peu  au-dessus 
de  l'orifice  du  vagin  et  au-dessous  du  clitoris,  dans  l'espace  triangulaire 
qui  sépare  les  petites  lèvres.  Tenant  la  sonde  entre  le  pouce,  l'index  et 
le  médius  de  l'autre  main,  de  manière  que  la  concavité  de  l'instru- 
ment regarde  le  pubis,  il  l'introduit  doucement  dans  l'urèthre,  en  fai- 
sant décrire  une  courbe  à  son  bec. 

Quand  le  cathétérisme  n'est  que  le  premier  temps  d'une  opération 
plus  sérieuse,  on  peut  placer  la  malade  en  travers,  sur  le  bord  du  lit, 
les  cuisses  écartées  et  fléchies.  Mais,  en  général,  cette  position,  qui 
répugne  à  la  pudeur  des  femmes,  n'est  pas  nécessaire. 

Quelquefois  on  rencontre  des  malades  qui  refusent  de  se  laisser  dé- 
couvrir, et  il  est  utile,  pour  les  jeunes  praticiens,  d'apprendre  à  prati- 
quer le  cathétérisme  sans  avoir  les  parties  sous  les  yeux.  La  malade 
étant  couchée  horizontalement,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut,  le  chirur- 
gien place  sa  main  gauche  tournée  en  pronation  au  devant  de  la  vulve. 
Avec  le  pouce  et  le  médius,  il  écarte  les  grandes  et  les  petites  lèvres. 
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pui>  il  porte  l'index  à  rentrée  du  vagin,  et  le  ramène  doucement  en 
nant  jusqu'à  ce  qu'il  sente,  sur  la  ligne  médiane,  une  petite  dépression 
qui  n'est  autre  chose  que  l'entrée  de  l'urèthre.  Il  arrête  l'index  en  ce 
points  et,  avec  la  main  droite,  il  passe  doucement  sous  sa  pulpe  le  bec 
de  la  sonde  qu'il  introduit  dans  le  canal.  Avec  un  peu  d'habitude,  on 
(orvient  à  pratiquer  assez  facilement  le  cathétérisme  de  cette  façon.  Si 
l'on  ne  réussit  points  on  en  est  quitte  pour  revenir  au  moyen  ordinaire. 

Dans  le  procédé  généralement  décrit,  le  chirurgien^  placé  à  la  gauche 
de  la  malade^  commence  par  reconnaître  avec  l'indicateur  de  la  main 
droite  la  position  du  clitoris.  Avec  la  main  gauche,  il  tient  la  sonde  de 
manière  que  le  bec  de  l'instrument  repose,  par  la  convexité,  sur  la 
^pe  de  l'indicateur,  et  le  pavillon  dans  la  paume  de  la  main.  Tandis 
fB  avec  le  médius  il  sent  le  bourrelet  formé  par  le  sphincter  du  vagin, 
d  porte  en  avant  Pindex,  sur  lequel  repose  le  bec  de  la  sonde,  et,  ren- 
contrant à  5  millimètres  environ  le  méat  urinaire,  il  y  fait  pénétrer 
iiostrumenL 

Le  procédé  précédent  est  d'une  exécution  plus  facile,  et,  pour  des 
raisons  qu'il  est  aisé  de  comprendre,  sans  les  expliquer,  il  est  préfé- 
rable, surtout  chez  les  jeunes  fenmies. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  la  place  occupée  par  le  méat  urinaire  varie 
avec  l'âge.  Chez  les  tilles  et  les  jeunes  femmes,  il  est  en  avant,  tandis  que 
chez  les  femmes  âgées  il  est  porté  en  arrière  et  n'est  presque  plus  séparé 
de  l'orifice  du  vagin.  Quelques  états  pathologiques  de  la  matrice  et  de 
la  vessie  peuvent  aussi  changer  la  direction  du  canal  et  la  place  du  méat 
orinaire.  Chez  quelques  femmes  touchant  au  terme  de  leur  grossesse, 
onest  obligé  d'aller  chercher  le  canal  derrière  la  symphyse  du  pubis,  et 
de  diriger  la  sonde  en  haut  et  en  avant 

^Quelquefois,  enfin,  les  lacunes  muqueuses  situées  sur  les  côtés  du 
méat  urinaire  sont  larges  et  béantes,  au  point  qu'on  les  prend  pour 
rentrée  du  canal.  Mais  l'impossibilité  de  faire  pénétrer  la  sonde  et  les 
douleurs  que  la  fenmie  éprouve  font  bientôt  reconnaître  l'erreur. 

Bcoèdages  pour  fixer  les  sondes.  —  Dans  quelques  circonstances  que 
j  examinerai  ailleurs,  il  est  nécessaire  de  laisser  dans  la  vessie  une  sonde 
â  demeure.  On  a  imaginé,  pour  la  maintenir  en  place,  divers  appareils 
'i^sez  ingénieux,  qui  sont  presque  tous  tombés  dans  l'oubli.  Les  seuls  qui 
^iient  restés  dans  la  pratique  sont  les  bandages,  que  le  chirurgien  peut 
Uire  avec  quelques  liens  de  coton  ou  de  laine,  qu'il  est  toujours  facile 
de  se  procurer.  Ce  sont  les  plus  simples  et  les  meilleurs. 

Depuis  l'invention  des  sondes  de  gomme  élastique,  il  est  rare  qu'on 
place  à  demeure  une  sonde  de  métal,  à  cause  des  accidents  qu'elle  peut 
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déterminer.  Cependant  il  arrive  quelquefois  qu'après  avoir  éprouvé 
de  la  difficulté  à  pratiquer  le  cathétérisme  avec  une  sonde  d'argent,  on 
hésite  à  la  retirer,  dans  la  crainte  de  ne  pouvoir  lui  substituer  une  sonde 
flexible,  et  l'on  préfère  la  laisser  en  place  pendant  un  jour  ou  deux.  Dans 
ces  cas,  voici  ce  que  conseille  Boyer  :  «Deux  rubans,  dit-il,  sont  atta- 
chés aux  anneaux  de  la  sonde,  conduits  sous  les  cuisses,  Tun  à  droite, 
Tautre  à  gauche,  aux  parties  latérales  d'une  ceinture  ou  d'un  bandage 
de  corps  qui  doit  être  retenu  en  haut  au  moyen  d'un  scapulaire.  Cette 
précaution  est  nécessaire  pour  empêcher  la  ceinture  de  remonter,  et  la 
sonde  de  s'échapper  de  la  vessie.  11  est  inutile  d'employer  d'autres 
rubans  pour  fixer  la  sonde  au  devant,  car  ce  n'est  qu'en  remontant  dans 
cette  direction  qu'elle  peut  sortir  de  la  vessie  ;  mais  il  faut  avoir  soin 
que  les  rubans  inférieurs  ne  soient  pas  trop  courts  et  ne  maintiennent 
pas  la  sonde  trop  baissée  et  trop  appliquée  contre  le  scrotum;  autre» 
ment,  son  bec,  relevé  vers  la  paroi  antérieure  de  la  vessie,  l'irriterait  et 
pourrait  causer  des  accidents,  tandis  que  la  partie  droite  de  Tinstni- 
ment,  appuyant  fortement  et  constamment  sur  la  partie  de  l'urèthre 
qui  répond  au  pli  de  la  verge,  du  côté  des  bourses,  y  occasionnerait  de 
l'inflammation  et  peut-être  la  gangrène.  »  {Traité  des  malad.  chir.y  t.  X, 
p.  161.)  —  Ce  bandage,  que  j'ai  vu  souvent  employer,  présente  d'assez 
grands  inconvénients  :  avec  quelque  soin  qu'on  l'applique,  on  ne  peut 
empêcher  que  les  liens  qui  retiennent  la  sonde  ne  soient  trop  tendus  ou 
trop  relâchés,  suivant  que  le  malade  tient  les  membres  inférieurs 
allongés  ou  fléchis,  suivant  aussi  qu'il  se  couche  sur  un  côté  ou  sur  un 
autre.  Tous  les  mouvements  imprimés  au  pavillon  de  la  sonde  par  la 
tension  inégale  des  deux  cordons  changent  la  direction  de  son  bec,  qui 
frotte  douloureusement  sur  les  parois  de  la  vessie,  surtout  quand  elle 
est  vide.  Pour  toutes  ces  raisons,  il  est  préférable  de  fixer  les  sondes 
d'argent  comme  celles  de  gomme  élastique. 

On  prend  deux  cordons,  longs  d'environ  un  mètre,  composés  de  plu- 
sieurs brins  de  fils  de  coton.  On  noue  la  partie  moyenne  de  l'un  de  ces 
cordons  sur  la  sonde,  à  3  centimètres  du  méat  urinaire,  en  faisant  un 
double  nœud.  Les  deux  chefs  de  ce  cordon  sont  conduits  sur  un  des 
côtés  de  la  verge,  jusqu'à  la  partie  moyenne,  passés  l'un  sur  l'autre, 
comme  si  l'on  voulait  faire  un  nœud  simple,  tournés  autour  de  la  verge, 
et  enfin  arrêtés  par  un  nœud  en  forme  de  rosette.  Le  second  cordon 
est  appliqué  de  la  même  façon,  sur  le  côté  opposé  de  la  verge.  La  sonde, 
ainsi  maintenue  de  quatre  côtés,  ne  peut,  ni  s'échapper  de  la  vessie,  ni 
dévier  dans  un  sens  ou  dans  un  autre.  —  Ce  bandage  est  très-simple,  et 
suffit,  le  plus  souvent,  pour  bien  assujettir  la  sonde;  mais  son  applica- 
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tioo  exige  eoeore  quelques  précautions.  Si  les  cordons  ne  sont  pas  asséi 
serréSy  ils  glissent  sur  la  verge  et  la  sonde  sort  de  l'urèthre.  Pour  pué- 
lenir  cet  ÎDConvénient,  quelques  praticiens  eoTcloppent  la  verge  d'une 
bandelette  de  linge;  mais  cette  bandelette  glisse  avec  plus  de  facilité 
que  les  cordons  et  les  entraine  avec  elle.  Si  les  cordons  sont  trop 
serrés,  ils  produisent  un  gonflement  œdémateux  du  prépuce,  excorient 
lapeaa,  et  empêchent  Técoulement  de  mucus,  provoqué  par  la  sonde  de 
sortir  librement.  Lorsque  ces  accidents  arrivent,  il  faut  délier  les  cor- 
dons et  les  fixer  à  un  suspensoire,  tout  près  de  l'ouverture  qui  donne  pas- 
Bge  à  la  veige. 

Quelques  malades  sont  tourmentés  par  des  érections  qui,  outre  la 
éoulenr  qu*elles  déterminent,  relàdient  le  bandage.  Boyer  avait  inia- 
pÊt  de  remplacer  les  cordons  de  coton  par  des  lanières  de  caoutchouc 
fd  se  prêtaient,  par  leur  élasticité,  aux  alternatives  de  mollesse  et  de 
piofleaient  de  la  verge.  Le  bandage  qu'il  décrit  est  trop  compliqué, 
Bais  le  principe  en  est  bon.  Voici,  dans  ces  cas^  Tappareil  que  j'em* 
ploie.  Après  avoir  noué,  sur  lasonde^  les  cordons  de  coton,  je  les  passe 
tiec  une  forte  aiguille  à  travers  le  bord  d'un  anneau  de  caoutchouc, 
préalablement  appliqué  sur  la  partie  moyenne  de  la  verge.  Cet  anneau 
dcHt  avoir  2  centimètres  de  lai^e,  être  souple,  mince  et  assez  large  pour 
K  pas  étrangler  les  parties;  il  adhère  si  bien  à  la  peau  que,  sans  avoir 
besoin  de  serrer  la  verge,  il  ne  glisse  point. 

Piosieurs  praticiens  ont  conseillé  de  lier  les  cordons  au-dessous  du 
giaod,  découvert,  et  de  ramener  sur  eux  le  prépuce.  Ce  bandage  est  peu 
solide  et  très-incommode;  il  irrite  le  prépuce  et  le  gland  et  peut  même 
les  ulcérer. 

Quand  la  sonde  est  fixée,  on  la  bouche  avec  un  fausset  d'ivoire  ou  de 
bois  dur.  Pour  les  sondes  d'argent,  un  bouchon  de  liège  est  préférable. 
Chez  les  femmes,  il  est  rare  qu'on  soit  obligé  de  laisser  une  sonde  à  de- 
meure. Comme  la  présence  de  cet  instrument  est  très-incommode  et 
que,  d*un  autre  côté,  un  cathétérisme,  répété  fréquemment^  n'a  pas  les 
mêmes  inconvénients  que  chez  l'homme,  il  vaut  mieux  réintroduire  la 
sonde  toutes  les  fois  que  la  malade  a  besoin  d'uriner.  La  présence  du 
chiruigien  n'est  pas  nécessaire;  une  femme  de  chambre  peut  se  charger 
de  cette  besogne.  J'ai  vu  plus  d'une  malade  se  sonder  elle-même  très- 
facilement.  Si,  cependant,  il  était  indispensable  qu'une  sonde  restât  dans 
U  vessie^  il  faudrait  qu'elle  fût  de  gomme  élastique.  Boyer  conseille  de 
U  fixer  en  attachant  ces  cordons  aux  sous-cuisses  d'un  bandage  en  T 
double.  On  peut  encore  se  servir  du  bandage  imaginé  par  M.  le  profes- 
seur Bottisson.  On  attache  sur  le  pavillon  de  la  sonde,  par  leur  partie 
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moyenne,  deux  longs  rubans  de  -coton,  dont  les  chefs,  conlournant  les 
cuisses,  sont  noués  en  dehors.  Ces  anses  glisseraient  en  bas»  mais  ellei 
sont  soutenues  par  des  espèces  de  bretelles  qui  s'attachent  elles-mêmes 
à  une  ceinture. 


CHAPITRE  IV 

DES  BOUGIES 

Historique.  •—  Si  Ton  ne  consulte  que  les  documents  écrits^  on  ne 
peut  faire  remonter  au  delà  du  xv*  siècle  Torigine  des  bougies.  D'une 
utilité  moins  grande  que  les  sondes,  qui  peuvent  les  remplacer  au  be* 
soin>  et  qui  servent^  en  outre,  à  vider  la  vessie,  on  s'explique  comment 
elles  n'ont  pas  fixé  au  môme  degré  l'attention  des  chirurgiens,  et  pour* 
quoi  il  en  est  si  peu  question  dans  leurs  livres.  Cependant,  il  est  pro» 
bable  qu'elles  étaient  connues  à  la  même  époque.  Ainsi  que  les  sondes, 
elles  dateraient  des  premiers  temps  de  la  chirurgie.  Ouaynerius,  dont 
l'ouvrage  fut  publié  en  l&/iO,  parle  des  bougies  sans  se  les  attribuer, 
et  comme  étant  de  pratique  commune.  Voici  le  passage  :  il  s'agit  de 
repousser  dans  la  vessie  un  calcul  engagé  dans  l'urèthre...  tiAdrihe 
»  itemm  non  eontukrit^  foramini  virgœ  candelam  subiilem  vel  virgntam 
)i  Btamieam  aut  argenieamimmite.it  {Anton,  Guaynerii  opus,  1536,  cap.  XV| 
page  203.) 

Perri  décrit  plusieurs  espèces  de  bougies  :  les  unes  sont  faites  avec  des 
tiges  de  mauve,  de  persil,  de  fenouil,  avec  de  la  cire  blanche  ou  jaune; 
d'autres  sont  fabriquées  avec  de  la  cire  rendue  verte  parle  mélange  d'une 
petite  quantité  de  vert-de-gris  en  poudre,  qui  est  un  puissant  détersifj 
d'autres  enfin  sont  de  plomb,  arrondies^  flexibles,  de  la  grosseur  iet  de 
la  longueur  convenables  pour  être  introduites  dans  l'urèthre  ou  retirées 
facilement.  Elles  doivent  être  plus  ou  moins  grosses  selon  l'étroitesse 
du  canal.  Pour  rompre  les  caroncules,  il  faut  qu'elles  soient  plus  fortes 
que  lorsqu'elles  doivent  tenir  lieu  de  bougies  de  cire.  On  peut  aussi  en 
faire  d'or>  d'argent,  ou  avec  tout  autre  métal  semblable.  {De  cùruneiila 
sivecaltOy  cap.  v») 

Làcuna  parle  également  des  bougies  avec  quelques  détails,  à  propoi 
du  traitement  des  caroncules.  Il  recommande  d'employer  d^abord  les 
tiges  de  mauve  et  de  persil  trempées  dans  de  l'huile,  parce  qu'il  faut 
toujours  commencer  par  les  moyens  les  plus  doux.  On  devra  ne  pas  agir 
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ivcc  ïidleucc  ;  aulrcmciit,  on  détcrmineniil  lUvs  frissons,  de  la  lièvre, 
des  écoulements  de  sang,  et  beaucoup  d'autres  accidents  très-graves.  Si 
ces  tiges  se  plient  ou  se  brisent,  on  a  recours  à  des  bougies  de  cire. 
Pour  crapôcber  qu'elles  ne  cassent,  ce  qui  .irrive  surtout  en  hiver,  à  cause 
de  la  dureté  de  la  cire,  et  qu'un  morceau  ue  reste  dans  la  vessie,  il  Taut 
les  préparer  avec  de  la  cire  et  de  la  résine  de  térébenthine  appliquées 
sur  un  61  solide  qui  en  occupe  le  centre.  Après  avoir  un  peu  courbé  la 
bougie  vers  sa  partie  la  plus  mince,  on  la  trempe  dans  l'huile,  et  on  l'in- 
troduit dans  l'urèthre.  Quand  nii  ne  peut  arriver  dans  la  vessie,  on  se 
Krt  d'une  tige  de  plomb  de  même  grosseur  et  de  môme  longueur  que 
U  bougie  de  cire.  Outre  que  le  plomb  est  doux,  c'est  un  bon  siccatif, 
et,  de  plus,  il  afTaisse  par  son  poids  les  caroncules  et  les  comprime  au 
point  de  les  effacer. 

Oa  voit,  dans  ce  court  résumé,  (juc  les  anciens  avaient  des  idées  assez 
tniKécs  sur  la  manière  de  fabriquer  les  bougies,  les  précautions  qu'esi- 
Ittit  leur  introduction  dans  l'urèlhreellesaccidentsqui  pouvaient  suivre 
Inr  emploi.  Cependant,  jusqu'au  milieu  du  dernier  siècle,  ces  instru- 
ntats  étaient  trop  imparfaits  pour  rendre  de  grands  services.  Mais,  en 
1370,  elles  protltèrent  des  améliorations  apportées  dans  la  fabricntion 
te  tondes,  et,  aujourd'hui,  elles  laissent  peu  de  chose  à  désirer.  On 
m  lût  de  matières  animales  ou  végétales  et  de  métal.  Leur  volume  et 
leurs  formes  sont  très-variés,  suivant  l'usage  auquel  on  les  destine.  On 
l'eascrt;  1°  pour  dilater  les  rétrécissements;  2°  pour  porter  dans  le 
canal  des  subbtances  aiëdicamentcuses  ou  caustiques  ;  3°  pour  explorer 
litrëthre. 

A.  BOTOISS  DiUTASTES,  —  1"  Bougies  de  cire.  —  Elles  sont  faites  avec 
det  bandelettes  de  vieux  linge  d'un  tissu  fin  et  serré,  ayant  une  lon- 
foeur  de  35  centimètres,  et  une  largeur  de  quelques  millimètres  à  2  ccn- 
tùnétres,  suivant  le  volume  qu'on  veut  leur  donner.  Ces  bandelettes 
■ont  d'abord  trempées  daus  de  la  cire  fondue,  blanche  ou  jaune,  puis 
naliie»  entre  les  doigts  dans  le  sens  de  leur  longueur,  et  enfin  roulées 
le  tjonveaM  avec  un  plateau  de  bois  sur  un  marbre  poli.  De  cette  façon, 
OB  n'obtient  que  des  bougies  cylindriques,  se  terminant  par  une  pointe 
lris-«rroadie.  Pour  leur  donner  une  forme  conique,  il  faut  diminuer  la 
largeur  de  la  bandelette  dans  la  longueur  do  6  ou  7  millimètres  vers 
ratrémitiS  qui  doit  former  la  pointe.  On  doit  veiller  à  ce  qu'il  n'y  ait 
pu  une  grande  différence  de  volume  entre  celle  pointe  et  le  talon  de  la 
bougie  qui,  s'il  était  trop  gros,  dilaterait  outre  mesure  le  méat  urinaire. 
Av«e  quelque  soin  que  ces  bougies  soient  préparées,  il  est  impos- 
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sible  de  leur  donner  une  surface  polie  et  douce;  aussi  ne  sont-elles  pas 
toujours  bien  supportées  par  les  malades  dont  le  canal  est  très -irri- 
table. Les  grosses  ne  se  prêtent  pas  facilement  aux  inflexions  de 
Turèthre,  bien  qu'avant  de  les  introduire  dans  le  canal  on  puisse  leur 
donner  la  courbure  qu'on  juge  convenable.  Les  fines  pècbent  par 
défaut  de  résistance.  Dès  qu'elles  sont  ramollies  par  la  cbaleur  de 
Turéthre,  elles  cèdent  devant  le  moindre  obstacle,  et  il  arrive  assez 
souvent  qu'on  croit  avoir  francbi  un  rétrécissement  quand  on  voit  sortir 
par  le  méat  la  pointe  de  la  bougie  qui  s'est  repliée  sur  elle-même. 

2*  Bougies  de  gomme  élastique.  —  On  les  fabrique  de  la  même  façon 
que  les  sondes  (voy.  page  63).  Leurs  formes  sont  très-variées;  elles  sont 
droites  ou  courbes,  pleines  ou  creuses^  cylindriques  ou  coniques,  ter- 
minées par  une  pointe  très-efiilée  ou  par  une  petite  olive. 

Il  y  des  bougies  droites  de  toutes  les  grosseurs.  Mais,  au-dessus  de 
5  millimètres,  elles  ont  un  double  inconvénient.  Malgré  leur  grande 
souplesse,  elles  exercent,  par  la  tendance  qu'elles  ont  à  se  redresser, 
une  pression  nuisible  sur  la  paroi  inférieure  de  la  portion  courbe  de 
l'urètbre.  En  outre,  plus  elles  sont  volumineuses,  plus  elles  sont  dispo- 
sées à  s'écailler  en  se  pliant.  Aussi  doit-on  leur  préférer  les  bougies 
courbes  qui  se  prêtent  mieux  à  la  forme  du  canal.  Au-dessous  de 
k  millimètres,  au  contraire^  il  vaut  mieux  se  servir  de  bougies  droites, 
parce  qu'on  n'a  plus  à  craindre  les  inconvénients  dont  je  viens  de  par- 
ler, et  que,  d'autre  part,  le  chirurgien  se  rend  mieux  compte  de  ce 
qu'il  fait  avec  une  tige  droite  qu'avec  une  courbe,  surtout  quand  cette 
tige  est  très-molle.  C'est  pourquoi  les  fabricants  n'ont  des  bougies 
courbes  que  dans  les  numéros  moyens  et  gros. 

On  est  parvenu  à  faire  des  bougies  très-petites,  presque  filiformes, 
ayant  un  tiers  de  millimètre.  Malgré  leur  finesse,  elles  ne  sont  point 
exposées  à  se  briser,  parce  que  leur  trame  de  soie  est  très-solide.  Ces 
petits  numéros  sont  ordinairement  de  la  même  grosseur  dans  toute 
leur  étendue;  c'est  un  inconvénient,  parce  qu'ils  se  plient  trop  facile- 
ment. Je  préfère  les  bougies,  dont  le  corps  a  1  ou  2  millimètres  de 
diamètre,  et  dont  l'extrémité  va  s'amincissant  dans  l'étendue  de  S 
ou  k  centimètres,  et  se  termine  par  une  pointe  très^fiilée.  Ckmime 
elles  présentent  plus  de  résistance,  la  pression  exercée  sur  leur  talon 
est  transmise  plus  directement  à  la  pointe.  Le  chirurgien  est  plus  maître 
de  son  instrument,  et  il  a  mieux  conscience  de  la  route  qu'il  lui  bit 
suivre.  Il  est  vrai  que  si  le  rétrécissement  est  étroit,  la  forme  conique 
de  la  bougie  empêche  de  l'introduire  jusque  dans  la  vessie,  mais 
cela  est  inutile.  Le  point  important  est  de  pénétrer  dans  le  rétrécisse- 
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ment,  cl  lorsqu'on  y  parvient,  on  ne  larde  pas  à  le  franchir  lout  entier. 

Les  bougies  à  pointe  fine  ont  le  défaut  de  s'engager  fréquemmeQt 
dans  les  lacunes  et  les  moindres  replis  de  la  muqueuse,  Pour  remédier 
icci  accident,  ou  retire  un  peu  la  bougie,  dès  qu'on  la  sent  arrCtée,  et 
l'on  cherche  à  lui  Taire  suivre  une  autre  route  en  l'inclinant  dans  difTé- 
rents  ^ns.  On  peut  encore  changer  la  direction  de  sa  pointe  eu  tortil  - 
lut  son  extrémité,  et,  presque  toujours,  on  parvient,  après  quelques 
UtODaements,  k  Tranchir  l'obstacle. 

Les  bougies,  dites  olivaircs,  qui  sont  des  bougies  coniques  dont  le 
bout  est  légèrement  renflé  et  de  forme  oblongue,  u'ont  point  cet  incon- 
lénient.  Aussi  sont-elles  préférables  dès  que  le  rétrécissement  est  assez 
âargi  pour  permettre  leur  passage.  L'olive  qui  les  termine  glisse  sans 
feacontrer  d'obstacles  sur  les  parois  inégales  du  canal,  et,  viendrait- 
elle  à  s'engager  dans  ces  culs-de-sac  que  l'on  rencontre  quelquefois 
duis  la  région  prostatique,  la  souplesse  de  la  bougie  ne  permettrait  pas 
encore  de  produire  une  véritable  fausse  route.  Ces  bougies  sont  d'un 
grand  secours,  et  très-généralement  employées. 

Les  bougies  de  gomme  élastique  sont  préférables  à  celles  de  cire 
sous  plusieurs  rapports.  Leur  surface  étant  plus  lisse,  elles  sont  facile- 
ment supportées  par  les  malades;  beaucoup  plus  souples,  elles  suivent 
mieux  les  sinuosités  d'un  canal  rétréci  ;  on  peut  leur  donner  une  pointe 
trës-effilée,  capable  de  pénétrer  dans  les  ouvertures  les  plus  étroites, 
et,  en  même  temps,  il  est  facile  de  remédier  à  leur  défaut  de  résis- 
boce,  en  les  faisant  creuses  de  manière  à  recevoir  un  petit  mandrin  ; 
shAd,  leur  mode  de  fabrication  permet  de  leur  donner  les  formes  les 
fbn  variées. 

C'est  ainsi  qu'on  a  imaginé  de  faire  des  bougies  connues  sous  le  nom 
it  bougie»  à  ventre.  Ce  sont  des  bougies  ordinaires  portant,  à  quelque 
distance  de  leur  extrémité,  un  renflement  fusiforme  deiiùS  millimètres 
de  long  sur  7  à  3  millimétrés  de  diamètre,  Elles  ont  été  inventées  par 
Docamp  {Traité  des  relent,  d'urine,  jiage  181}  pour  dilater  seulement  une 
partie  rétrécie  de  l'urëthre,  sans  fatiguer  le  méat  urinaire  et  les  autres 
portious  du  canal,  ce  qui  aurait  lieu  avec  une  bougie  volumineuse  dans 
toute  sa  longueur.  Mais  le  ventre  de  la  bougie  tend  toujours,  par  sa 
Corme  ovoïde,  il  rester  en  deçà  ou  à  passer  au  delà  de  la  partie  étroite 
de  l'urâthre.  11  est  impossible  de  le  maintenir  en  rapport  avec  le  rétré- 
cûsement.  De  plus,  la  portion  renllée  de  la  bougie,  manquant  de  sou- 
plesse à  cause  de  son  gros  volume,  se  prête  difficilement  à  la  courbure 
do  c^mal,  et  exerce  sur  ses  parois  une  pression  douloureuse.  Enfin, 
pour  porter  le  ventre  de  la  bougie  jusqu'au  rétrécissement,  il  faut  né- 
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cessairament  lui  faire  franchir  le  méat  urinaire  dont  la  dilatation  est 
assez  douloureuse.  Quelquefois  môme,  il  se  développe  dans  ce  point 
une  inflammation  assez  vive  pour  empêcher  Tintroduction  des  bougies 
dont  on  s'était  déjà  servi  quelques  jours  auparavant. 

â<*  Bougies  de  baleine.  —  Quoique  connues  depuis  longtemps,  elles 
n'ont  jamais  été  très*employées.  Dans  ces  dernières  années  on  a  voulu 
les  remettre  en  honneur,  mais  elles  ont  des  inconvénients  trop  évidents 
pour  être  préférées  aux  autres  bougies.  Boyer  les  trouve  trop  dures  et 
leur  reproche,  avec  raison^  la  tendance  qu'elles  ont  à  se  redresser,  de 
telle  sorte  que  la  pression  qu'elles  exercent  sur  l'urèthre  est  très- 
incommode  {Trait,  detmalad.  chir.^  vol.  IX, p.  215).  Elles  ont  pourtant 
certaines  propriétés  qu'on  peut  utiliser  dans  quelques  cas  exceptionnels. 

La  ténacité  de  la  baleine  permet  d'en  faire  des  bougies^  qui,  tout  en 
étant  trés^fines,  présentent  une  résistance  assez  grande.  Pour  éviter 
l'inconvénient  signalé  par  Boyer  on  peut  leur  imprimer  une  légère 
courbure.  Elles  m'ont  été  utiles,  plus  d'une  fbis,  pour  traverser  des 
rétrécissements  très-étroits  dans  lesquels  je  n'avais  pu  introduire  une 
bougie  de  gomme  élastique.  Mais  il  ne  faut  les  employer  qu'avec  une 
extrême  prudence.  Leur  pointe  déliée  et  résistante  s'engage  avec  la 
plus  grande  facilité  dans  les  lacunes  de  l'urèthre^  déchire  la  muqueuse 
et  chemine  si  aisément  dans  les  tissus  sous-jacents  qu'on  peut  croire 
avoir  franchi  le  rétrécissement  alors  qu'on  a  fait  une  fausse  route.  Pour 
prévenir  cet  accident  ou,  au  moins^  pour  l'atténuer^  on  doit  s'arrêter 
dès  qu'on  présume  que  la  pointe  de  la  bougie  est  entrée  de  quelques 
millimètres  dans  le  rétrécissement.  Il  est  inutile  d'aller  plus  loin.  On  la 
laisse  en  place,  et  par  suite  du  travail  qui  s'opère  dans  les  tissus,  on 
parvient^  le  plus  souvent  et  après  un  temps  très-court,  à  remplacer  la 
baleine  par  une  bougie  de  gomme  élastique  qui  n'expose  pas  aox 
mêmes  dangers. 

On  fabrique  aussi  des  bougies  de  baleine  dont  la  pointe  est  terminée 
par  une  petite  olive.  Elles  sont  moins  dangereuses,  mais  elles  n'ont  plus 
les  avantages  des  bougies  à  pointe  conique.  En  tout  cas,  je  conseillerai  de 
n'employer  ni  les  unes  ni  les  autres  pour  traiter  des  rétrécissements  pro- 
fonds, parce  qu'elles  se  plient  mal  à  la  courbure  de  l'urèthre  et  risquent 
trop  de  s'égarer  hors  du  canal.  Quand  il  s'agit  d'un  rétrécissement 
très-étroit,  situé  dans  la  portion  droite  de  la  verge,  il  est  plus  fkcile  de 
les  guider.  Alors  elles  peuvent  être  de  quelque  utilité. 

k*  Bougiet  de  corde  à  boyaux,  -—Ces  bougies  ont  eu  quelques  partisans 
à  cause  de  la  propriété  qu'elles  possèdent  d'absorber  les  liquides,  de  se 
gonfler  et  de  dilater  rapidement  le  rétrécissement,  une  fois  qu'elles 
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l'oot  finuiehi.  LaUemand  et  Bégin,  exagérant  encore  leius  avantages, 
ont  prétendu  qu'on  poayait  rendre  leur  surface  unie  et  leur  pointe 
mousse  a^ec  la  pierre  ponce,  qu'elles  glissent  facilement  dans  le  canal, 
qu'elles  ne  sont  pas  plus  roides  que  les  autres  bougies  et  se  replient 
ëeiant  les  obstacles  de  manière  à  ne  pas  exposer  aux  fausses  routes^ 
qu'elles  produisent  une  dilatation  plus  rapide  et  moins  douloureuse.  Enfin 
LaUemandTâ  jusqu'às'en  servir  comme  de  bougies  à  empreintes.  (OAc  sur 
Immmlmi^deMorgan,  gémi.  urm.  p.  Si.) 

L'expérience  a  fait  justice  de  ces  exagérations.  Avec  quelque  soin 
que  l'on  fabrique  les  bougies  de  corde  à  boyaux,  il  est  impossible 
le  leur  donner  le  poli  des  bougies  de  cire  et  surtout  de  gomme 
Sastiqoe.  Leur  pointe  aigué  et  leur  rigidité  qui  ne  persiste  pas 
longtemps,  il  est  vrai^  empochent  qu'elles  ne  se  plient  aux  cour- 
do  canal  et  exposent  aux  fausses  routes.  Lorsqu'elles  sont  flnes^ 
se  ramollissent  avec  tant  de  rapidité  qu'après  quelques  tatou* 
lements^  le  plus  souvent  nécessaires  pour  traverser  un  rétrécissement, 
on  est  obligé  de  les  retirer,  car  elles  ont  perdu, toute  consistance. 
Edb  la  propriété  qu'elles  ont  de  se  gonfler  et  dont  on  a  fait  leur  prin* 
cîpal  mérite  est  à  mes  yeux  leur  plus  grand  inconvénient.  C'est  qu'en 
riet,  eHes  se  gonflent  dans  toute  leur  longueur  et  plus  encore  en  arrière 
do  rétrécissement  qu'à  son  niveau  où  elles  éprouvent  une  certaine 
résistance.  Elles  présentent  alors  une  sorte  de  bourrelet  en  arrière  de 
l'obstacle  et  l'on  ne  peut  les  retirer  sans  déterminer  de  la  douleur  et  sans 
s'exposer  à  déchirer  la  muqueuse  de  Turèthre.  J'ai  rarement  employé 
ca  bougies,  mais  assez  souvent  pour  ne  pas  hésiter  à  en  déconseiller 
l'otage. 

On  fabrique  aussi  des  bougies  de  parchemin,  d'ivoire  ramolli  par 
Ticide  hydrochlorique,  de  gutta-percha.  Mais  il  sufiit  de  mentionner 
ees  bougies  qui  sont  de  beaucoup  inférieures  à  celles  dont  je  viens  de 
parier. 

5*  Bmigieê  métalliques. -^  kutretois  on  se  servait  de  tiges  de  plomb 
droites  et  minces  pour  détruire  ou  traverser  des  caroncules  indurées. 
Quoique  trop  faibles,elles  étaient  de  quelque  utilité  à  cette  époque  où  l'on 
a'avait  que  les  bougies  de  cire  que  vendaient  les  oiriers.  Gol-de-Yillars 
et  Astmc  en  mirent  à  profit  la  flexibilité  pour  leur  donner  une  certaine 
eourbore.  Ils  recommandaient,  quand  la  bougie  avait  pénétré  profon- 
dément dans  l'uréthre,  de  presser  le  périnée  avec  les  doigts,  afin  de  la 
courber  et  de  l'accommoder  à  la  forme  du  canal.  Plus  tard,  on  remplaça 
le  plomb  par  l'étain  qui  a  plus  de  consistance.  Ce  métal  est  encore  trop 
mou  pour  les  bougies  d'un'  petit  volume,  car,  pour  peu  qu'elles  ren- 
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centrent  de  résistance»  elles  se  plient  dans  un  sens  ou  dans  un  autre  et 
la  main  du  chirurgien  ne  peut  plus  les  guider  avec  sûreté.  Au-dessous 
de  5  millimètres,  elles  doivent  être  de  maillecbort  ou  d'argent. 

Les  bougies  métalliques,  étant  fabriquées  à  la  filière  et  pouvant  être 
graduées  avec  une  grande  précision,  permettent  de  dilater  les  rétré- 
cissements d'une  façon  presque  insensible  ;  elles  sont  parfaitement 
polies  et  très-résistantes.  Ces  qualités  les  font  préférer  aux  bougies  de 
cire  et  de  gomme  élastique,  dans  quelques  cas  de  rétrécissements 
tenaces  ou  pour  calibrer  le  canal  après  l'opération  de  l'uréthrotomie 
interne. 

B.  Bougies  médicamenteuses.  —  Les  bougies  qui  servent  à  porter  des 
topiques  dans  l'urèthre  sont  connues  sous  le  nom  de  bougies  médieamm: 
teuses.  On  les  fabrique  comme  celles  de  cire,  en  ajoutant  à  cette  dernière 
matière  soit  des  narcotiques,  soit  des  préparations  de  plomb,  de  cuivre, 
de  fer  ou  de  mercure.  Les  fameuses  bougies  de  Daran  avaient  pour 
principal  agent  la  litharge  et  celles  de  Goulard  l'extrait  de  Saturne.  Les 
plus  simples  et  les  plus  souvent  employées  se  faisaient  avec  de  l'empl&tre 
de  diachylum  ou  de  Yigo.  Au  lieu  de  mêler  la  substance  médicamen- 
teuse à  la  cire  fondue,  on  peut  l'étendre  sur  la  bougie,  si  c'est  un  onguent, 
ou  la  fixer  par  la  pression,  si  c'est  une  poudre.  Quand  on  se  servait  des 
bougies  de  plomb,  on  les  frottait  quelquefois  de  mercure  cru  pour  leur 
communiquer  une  propriété  antisyphilitique,  mais  on  ne  faisait  que 
les  rendre  plus  cassantes. 

Les  bougies  médicamenteuses»  sont  généralement  délaissées.  Leur 
action  est  à  peu  près  nulle  et  souvent  elles  déterminent  dans  l'urèthre 
une  inflammation  des  plus  sérieuses. 

G.  Bougies  armées.  —  On  donne  ce  nom  à  des  bougies  de  cire  qui 
portent  sur  un  point  de  leur  longueur  un  agent  destiné  à  cautériser 
l'urèthre.  Les  anciens  les  préparaient  de  deux  façons  :  tantôt  ils  prati- 
quaient, vers  l'extrémité  de  la  bougie,  une  gouttière  circulaire  dans 
laquelle  ils  plaçaient  la  substance  escharotique,  tantôt  ils  en  emkmtù' 
taxent  la  bougie.  Lacuna  dit  que  cette  manière  de  faire  était  employée 
par  quelques  chirurgiens  de  son  temps  et  il  la  blâme.  Vers  la  fin  du  siècle 
dernier,  les  bougies  armées  ont  été  mises  en  grande  vogue  par  Hunter 
et  surtout  par  Ëverard  Home.  Ils  se  servaient  d'une  simple  bougie  de 
cire  dans  l'extrémité  de  laquelle  ils  enchâssaient  un  petit  morceau  de 
nitrate  d'argent.  Watheley  préférait  la  potasse  caustique  au  nitnte 
d'argent  et  la  plaçait,  non  plus  à  l'extrémité  de  la  bougie,  mais  sur  le 
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côté  dans  un  petit  troa  fait  avec  une  grosse  épingle.  Cette  substance 
étant  trés-déliqaescente,  il  la  recouvrait  d'jun  peu  de  suif  pour  protéger 
les  parties  saines  de  l'urèthre,  pendant  le  passage  de  la  bougie  jusqu'au 
rétrécissemenL 

Dans  les  cas  rares  où  l'on  juge  à  propos  de  pratiquer  la  cautérisation 
de  rurèthre,  on  a  remplacé  les  bougies  armées  par  des  instruments 
beaoGOop  pins  parfaits  connus  sous  le  nom  de  parte-cauttiqye. 

D.  Bocciis  EXH4AÂTEICES.  —  Il  j  cu  a  plusieurs  espèces.  Ce  sont  : 
1*  les  bougies  de  cire;  2*  les  bougies  emplastiques  ;  3*  les  bougies  à 
boole  conique  ;  4*  les  bougies  ou  stylets  à  boule  sphérique. 

1*  Bongiei  de  are.  —  Les  bougies  qui  servent  à  l'exploration  de 
rvèthre  diffèrent  de  celles  dont  j'ai  parlé  plus  haut  en  cela  seulement 
foe  la  couche  de  cire  qui  les  recouvre  doit  être  plus  molle  et  plus  épaisse^ 
ainque  le  rétrécissement  puisse  y  laisser  une  empreinte.  Je  les  ai  sou- 
leot  employées  et,  je  dois  le  dire,  sans  grand  profit.  Ce  résultat  était 
do  reste  facile  à  prévoir.  La  bougie  passe  dans  le  rétrécissement  comme 
dans  une  filière  et,  après  l'avoir  franchi,  elle  ne  reprend  pas  son  volume, 
kien  qu'elle  se  trouve  dans  une  partie  assez  large  du  canal  ;  le  repren- 
drait-elle, qu'elle  s'amincirait  de  nouveau  en  repassant  par  Je  rétrécis- 
sement. Or  cette  diminution  de  volume  dans  une  certaine  longueur  de 
la  bougie  n'indique  qu'une  seule  chose,  c'est  Tétroitesse  de  la  voie  que 
la  bougie  a  traversée.  Quant  à  la  longueur  du  rétrécissement,  à  sa  direc- 
tion,  an  siège  de  son  orifice,  elle  ne  peut  rien  apprendre.  On  objectera 
peut-être  que  l'urèthre  n'est  pas  un  conduit  inerte  et  que  le  rétrécisse- 
ment, en  se  contractant,  devra  marquer  son  empreinte  sur  la  bougie. 
Hais  cela  lût-il,  que  l'empreinte  n'en  serait  pas  moins  effacée  parce  que 
la  portion  de  bougie  qui  est  au  delà  du  rétrécissement  est  obligée  de  le 
franchir  de  nouveau  quand  on  la  retire.  Des  expériences  nombreuses 
ne  me  laissent  aucun  doute  à  cet  égard.  Quelquefois  j'ai  constaté  sur  des 
bougies,  laissées  dans  l'urèthre  pendant  douze  heures,  de  légers  sillons; 
mais  iU  n'étaient  jamais  assez  déterminés  pour  servir  à  reconnaître  la 
di^osîtion  particulière  d'un  rétrécissement. 

T  BoÊtgies  empiastiquet.  —  Cet  explorateur  a  été  imaginé  par  Ducamp 
qui  lui  a  donné,  à  tort,  le  nom  de  sonde  à  empreinte.  C'est  une  bougie 
creuse,  terminée  par  un  pinceau  de  soie  empâté  d'un  mélange  par  par- 
ties ^|;ales  de  cire  jaune,  de  diachylum,  de  poix  de  cordonnier  et  de 
résine.  On  l'introduit  daui  Turèthre  jusqu'au  point  rétréci  contre 
lequel  on  la  presse  pendant  quelques  instants.  La  matière  emplasUque, 
ramollie  par  la  chaleur  du  canal,  se  moule  sur  lui,  se  tasse  aunievant  du 
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rétrécissement  et  pénètre  dans  sa  cavité.  Lorsque  la  bougie  est  retirée, 
elle  présente  à  son  extrémité  une  masse  irrégulièrement  arrondie,  sur* 
montée  d'un  petit  appendice  de  longueur  et  de  grosseur  variables. 
Ducamp  attachait  une  grande  importance  à  la  position  de  cet  appen« 
dice  qui  devait  indiquer  d'une  manière  certaine  si  l'ouverture  du  rétré- 
cissement occupait  le  centre  de  Turèthre  ou  si  elle  était  rapprochée 
d'un  de  ses  côtés.  Il  se  trompait  étrangement.  Quand  la  cire  à  mouler 
vient  à  rencontrer  l'obstacle  formé  par  le  rétrécissement,  elle  commence 
par  se  tasser  au-devant  de  lui  et  se  porte  du  côté  où  elle  trouve  le 
moins  de  résistance.  C'est  ce  qui  arrive  particulièrement  au  commen« 
cément  de  la  courbure  de  l'urèthre  où  la  forme  et  la  mollesse  des  parois 
du  canal,  jointes  à  la  direction  imprimée  à  la  bougie,  font  que  la  masse 
emplastique  se  porte  dans  le  cul-de-sao  du  bulbe  et  le  déprime  en 
arrière.  Sur  le  moule  que  l'on  obtient,  on  trouve  l'appendice  placé  en 
avant  de  la  masse  de  cire  et  l'on  s'imaginerait  que  l'ouverture  du  rétré- 
cissement est  très-rapprochée  de  la  paroi  supérieure  du  canal,  tandis 
que,  en  réalité,  elle  en  occupe  le  centre. 

On  a  dit  encore  en  faveur  de  ce  mode  d'exploration  qu'en  répétant 
l'examen  à  plusieurs  reprises  on  rapportait  toujours  la  même  empreinte. 

Je  puis  assurer  que  cela  n'est  pas.  Il  suffit  pour  changer  l'empreinte 
que  la  verge  soit  un  peu  plus  ou  un  peu  moins  tiraillée  et  que  la  bougie 
soit  poussée  avec  un  peu  plus  ou  un  peu  moins  de  force.  Mais  il  en 
serait  autrement  qu'il  n'y  aurait  pas  lieu  de  s'étonner  si  les  empreintes 
sont  semblables,  quand  les  conditionis  anatomiques  de  résistance  ou  de 
souplesse  du  canal  ne  sont  point  changées;  et  de  ce  que  les  empreintes 
sont  les  mêmes  on  ne  peut  en  conclure  qu'elles  soient  ûdèles. 

L'exploration  de  l'urèthre,  pratiquée  avec  ces  bougies^  est  asses  mal 
supportée  par  les  malades.  La  pression  qu'on  est  obligé  d'exercer  sur 
le  rétrécissement  pour  faire  pénétrer  la  cire  dans  sa  cavité  est  doulou- 
reuse et  détermine  quelquefois  un  léger  écoulement  de  sang.  On  a  va 
aussi  des  débris  de  cire  rester  dans  le  rétrécissement  et  arrêter,  pen- 
dant plusieurs  heures^  l'écoulement  de  l'urine.  Ces  accidents  méritent 
quelque  attention.  Cependant  c'est  plutôt  à  cause  de  son  insuffisaooe 
que  la  bougie  &  empreinte  de  Ducamp  est  chaque  jour  moins  em- 
ployée. 

8®  Bougies  à  boule.  —  Ces  bougies  sont  de  gomme  élastique  et  termi- 
nées par  un  petit  cône.  Leur  grande  flexibilité  leur  permet  de  se  plier 
facilement  aux  courbures  de  l'urèthre.  Quand  elles  sont  trop  minces^ 
on  peut  leur  donner  quelque  résistance  en  glissant  un  mandrin  dans 
leur  cavité.  On  les  introduit  dans  le  canal  comme  une  bougie  ordinaire. 
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Le  eAoe,  pénétrant  par  sa  pointe  dans  le  rétrécissement,  le  dilate  et  le 
traverse  sans  peine,  tandis  qu'au  moment  où  l'on  retire  la  bougie,  la  base 
in  ctoe  ett  arrêtée  par  le  même  obstacle  qui  avait  été  franchi  facile- 
iient.  Cet  iostroment  demande  à  être  employé  avec  prudence  ;  il  pré- 
sente quelques  inconyénients  qui  seront  examinés  plus  loin. 

Les  stylets  de  CI).  Bell  ne  sont  plus  employés  depuis  assez  longtemps. 
La  boale  sphériqoe  qui  les  termine  et  la  rigidité  de  leur  tige  métallique 
les  ont  Csit  abandonner.  Mais  je  devais  les  mentionner,  car  ils  ont  servi 
â  trouver  les  bougies  à  boule  de  gomme  élastique. 

Tal  cru  nécessaire  de  faire  connaître  tous  ces  instruments  avant  de 
parier  des  rétrécissements,  mais  je  n'en  ai  donné  qu'une  description 
très-sommaire.  Je  ne  pouvais  insister,  ici,  sur  la  manière  de  les  em- 
ployer, sur  leur  mode  d'action,  sur  leurs  avantages  et  leurs  inconvé- 
aients.  C'eût  été  m'exposer  à  des  redites,  ayant  ultérieurement  l'occasion 
d'en  parler  plus  longuement. 


CHAPITRE  V 

DES    RÉTRÉCISSEMENTS 

Ajutouk  PATHOLoaiQos.  «^  L'auatomie  pathologique  des  rétréciue- 
aients  de  l'urèthre  était  complètement  inconnue  des  anciens.  Us  sem- 
bieni  même  avoir  ignoré  qu'il  peut  exister  dans  le  canal  un  état  morbide 
capable  de  gêner  la  miction.  C'est  au  col  de  la  vessie  qu'ils  placent 
toutes  les  altérations  qui  amènent  la  rétention  d'urine  et  ils  regardent 
comme  une  des  plus  fréquentes  la  naissance  de  chairs  exubérantes 
qu'ils  désignent  sous  le  nom  de  caroncules  on  camosités.  Cette  croyance 
se  continua  pendant  une  longue  suite  d'années. 

Ferri,  qui  écrivait  vers  le  milieu  du  xvi*  siècle,  dit  également,  en  par- 
lant de  ces  caroncules,  qu'elles  siègent  au  col  de  la  vessie.  II  leur  recon- 
naît différentes  causes,  telles  qu'un  vice  des  quatre  humeurs  et  surtout 
de  lluuneur  pituitense,  la  goutte,  les  abcès,  etc.,  mais  il  croit  que  le 
pfas  souvent  il  se  fiait  une  ulcération,  une  plaie  d'où  s'élève  la  caron* 
cale.  «  CéÊTù  ex  prmeedenti  wluiione  eaktinui  ineremenittm  nucipii.  (De 
oanneiifa,  etc.  cap.m.)D 

Laeuna  partage  cette  manière  de  voir,  mais,  plus  avancé  que  Ferri^ 
il  pense  que  les  caroncules  peuvent  aussi  exister  dans  l'urèthre.  «  Pmro 
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ulcut  in  vesicœ  celto  aut  in  pénis  cavitate  constructum  niri  cito  eureiur  m 
canmculas  prceîer  naturam  attolliiur  (cap.  xxi). 

Ces  idées  ont  cours  jusqu'au  xviu*  siècle.  Dans  tous  les  ouvrages  de 
cette  époque  on  parle  encore  des  caroncules  comme  d'une  maladie 
fréquente.  Cependant  depuis  cent  cinquante  ans  des  chirurgiens  instruits, 
éclairés  par  des  autopsies  bien  faites,  commençaient  à  révoquer  en  doute 
leur  existence;  quelques-uns  même  les  niaient  complètement.  Le  pre- 
mier en  date,  J.  Girault^  écrivait  dans  une  note  au  sixième  livre  de  Paul 
d'Égine  :  «  Il  n'y  a  rien  de  plus  véritable  que  ces  jours  passés,  à  Paris, 
il  s'est  rencontré  un  homme  d'honneur  qui,  ayant  créance  à  un  certain 
opérateur  fort  estimé  qui  lui  assurait  de  la  carnosité  et  de  la  guérison, 
après  avoir  porté  les  bougies  six  semaines  durant,  n'en  ayant  reçuaucun 
allégementi  sinon  que  la  bougie  passait  plus  librement  par  le  canal 
qu'elle  n'avait  de  coutume  auparavant,  étant  décédé  et  ouvert,  on  ne 
trouva  aucune  apparence  de  carnosité,  mais  bien  un  ulcère  en  la  vessie, 
qui  lui  causait  la  douleur  et  fréquence  d'urine.  Je  prie  les  chirurgiens 
de  considérer  cet  avertissement  eide  ne  pas  croire  de  léger  aux  camotités,  » 
{Chir.  franc.,  recueillie  par  Jacques  Daléchamps,  p.  240.  Paris,  1610.}— 
Brunner,  dans  ses  nombreuses  autopsies,  n'avait  jamais  trouvé  de  caron- 
cules ;  il  les  regarde  comme  une  fiction  inventée  par  les  chirurgiens. 
{Éphém.descur.  de  la  nat,  cent.  I,  obs.  97.) 

Dionis  assure  n'en  avoir  jamais  rencontré,  quelque  diligence  qu'il  ait 
faite. 

La  diflSculté  d'uriner  résulte,  pour  lui,  de  ce  qu'une  ou  plusieurs 
chaudepisses  ont  ulcéré  et  corrodé  i'urèthre  en  plusieurs  endroits.  Or 
les  cicatrices  qui  se  font  à  ces  ulcères,  étant  dures  et  tenant  de  la  nature 
de  la  callosité,  rétrécissent  le  conduit  de  l'urine.  Ce  sont  ces  mômes 
cicatrices  qui  empêchent  le  passage  de  la  sonde  qu'on  croyait  arrêtée 
par  la  carnosité.  {Cours  d'opér,,  1782,  p.  272.) 

fienevoli  a  cherché  vainement  des  caroncules  sur  les  cadavres  d'indi- 
vidus qui  avaient  une  très-grande  peine  à  uriner.  Il  a  trouvé  sur  l'un 
d'eux  une  vaste  cicatrice  rétrécissant  tout  I'urèthre  au  voisinage  du 
muscle  de  la  vessie.  {Nuùva  proposizione  intemo  alla  caruncata^  172k, 
chap.  m,  p.  19.) 

Morgagni  a  rencontré,  sur  un  homme,  I'urèthre  creusé,  au  niveau  du 
gland,par  des  cicatrices  profondes.— Il  a  fait  l'autopsie  d'un  jeune  homme 
dont  le  canal  présentait  des  cicatrices  larges  qui  déformaient  le  gbmd. 
L'urèthre  était  rétréci  jusqu^au  tiers  de  sa  longueur  {Leltr.  (i2,  §  (iO);  il 
pense  que  certaines  érosions  peuvent  être  remplacées  par  des  excrois- 
sances légères  (Joe,  cit.  •§&!);  cependant,  ajoute-t^il,  vous  serex  étonné 


DES  RfinCcissnmTs.  ts 

»,  ayant  ezsuniné  une  si  grande  quantité  d'urèthres  et  en  examinant 
encore  tons  les  jours,  je  dis  que  j'ai  à  peine  une  observation  certaine 
d'une  excroissance  charnue  située  dans  le  canal. 

Hunier  n'a  tu  que  deux  fois,  dans  le  grand  nombre  d'autopsies  quïl 
I  faites,  de  petits  corps  qui  naissaient  de  la  surface  de  l'urèthre  comme 
des  granulations  ou  des  espèces  de  poireaux;  c'était  sur  des  individus 
affectés  de  rétrécissements  très-anciens  dont  l'urèthre  avait  considéra- 
blement souffert.  {Œuvr.  a>mpl.j  t.  Il,  p.  366.) 

M.  Mercier  a  trouvé  l'urèthre  d'un  vieillard  parsemé  de  petites 
orroissances  au  nombre  d'une  douzaine,  présentant  l'aspect  des  bour- 
geons charnus  des  plaies  et  situées,  à  l'exception  d'une  seule^  sur  la 
paroi  inférieure  du  canal.(7l«eA.  anai.  sur  les  malad.  des  organ.  giniL  urin, , 
^iM.) 

J'ai  rencontré,  deux  fois  au  niveau  du  bulbe  et  quatre  fois  dans  la 
région  prostatique,  de  petites  tumeurs  dures  de  la  grosseur  d'un  grain 
de  chènevis.  Dans  aucun  cas  elles  ne  reposaient  sur  une  muqueuse 
saine.  Autour  d'elles  l'urèthre  était  dur,  inégal,  conmie  déchiqueté  et 
présentait  des  côtes  saillantes  de  i  millimètre  environ,  semblables  à 
celles  des  cicatrices  de  la  peau.  Tous  les  malades  qui  offraient  ces 
altérations  avaient  été  sondés  fréquenunent,  et  je  crois  que  ces  petites 
tamenrs  n'étaient  autre  chose  que  des  débris  de  ces  sortes  de  brides 
rompues,  dont  la  portion  adhérente  s'était  rétractée. 

Une  des  pièces  de  ma  collection  présente  une  altération  plus  curieuse. 
Le  pourtour  du  col  de  la  vessie  est  ocupé  par  une  vingtaine  de  végéta- 
tions. Disséminées  en  avant,  elles  sont  très-rapprochées  en  arrière. 
Plusieurs  même  sont  réunies  et  séparées  seulement  par  des  fentes  plus 
ou  moins  profondes  comme  celles  des  choux-fleurs.  Les  plus  grosses 
iont  pédiculées  avec  une  tète  aplatie  mesurant  5  millimètres  de  dia- 
mètre; les  plus  petites  sont  de  forme  irrégulière,  non  pédiculées.  Au 
toucher^  elles  sont  dures  et^  à  la  coupe,  elles  présentent  l'aspect  blanc 
sale  et  strié  du  tissu  fibreux.  Cette  vessie  est  celle  d'un  homme  de 
soixante-deux  ans  qui  n'avait  aucune  peine  à  uriner. 

Ainsi  il  est  incontestable  que  des  camosités  peuvent  exister  sur  le 
col  de  la  vessie  et  dans  l'urèthre.  Là  n'est  pas  la  question.  Mais  les 
anciens  les  r^ardaient  conmie  très-communes  et  en  faisaient  la  cause 
la  plus  ordinaire  de  la  dysurie,  tandis  qu'il  est  suraboiulamment  prouvé 
quelles  sont  très-rares,  qu'elles  gênent  peu  le  cours  des  urines  et 
enfin  qu*elles  n'ont  rien  de  commun  avec  les  véritables  rétrécisse- 
ments. 

Les  antearsr  et  surtout  ceux  qui  se  sont  occupés  particulièrement  des 
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maladies  des  voies  urinaires  ont  admis  de  nombreuses  variétés  de  rétré- 
cissements. 

Huntcr  dit  qu'il  y  a  cinq  modes  d'obstruction  du  canal  :  1«  rétrécisse- 
ments avec  altération  de  structure  du  canal;  2*  rétrécissements  mixtes 
avec  altération  de  structure  et  spasme;  S*  spasmodiques;  k^  avec  végé* 
tations;  5<^  rétrécissements  causés  par  une  tumeur  siégeant  en  dehors 
du  canal. 

C.  Bell  les  distingue  en  :  1®  dilatables  ;  2^  non  dilatables. 

Béclard  les  divise  en  deux  classes  :  1*  inflammatoires;  2*  organiques. 
Cette  dernière  comprend  six  variétés  :  1*  brides;  2*  callosités;  3*  indu- 
rations sous*muqueuses  ;  W"  ulcérations  ;  5^  végétations  ;  6*  varices. 

Gruveilhier  pense  qu'on  a  multiplié  gratuitement  les  altérations  orga* 
niques  dans  les  rétrécissements.  Il  n'en  a  jamais  rencontré  qu'une 
seule  espèce,  savoir  :  le  rétrécissement  fibreux  ou  mieux  la  transforma- 
tion fibreuse  des  parois  du  canal,  transformation  qui  occupe  tantôt  la 
muqueuse,  tantôt  les  tissus  placés  au-dessous  d'elle.  {Annaies  de  chi^ 
rurgie,  1842,  p.  130.) 

Leroy  décrit  neuf  variétés  :  1*  rétrécissements  inflammatoires  ;  2®  fon- 
gueux; d'^valvulaires;  4"^  fibreux;  S""  turgescents  ou  érectiles ;  6*  ulcérés; 
7*  végétants;  S""  variqueux;  9"*  cartilagineux. 

Beaucoup  d'autres  classifications  ont  encore  été  proposées  ;  la  plupart 
établies  sur  la  forme  de  l'altération,  la  marche  de  la  maladie  et  lesacci* 
dents  qui  la  compliquent,  sont  tout  à  fait  arbitraires.  Elles  ont  le  tort 
encore  plus  grand  de  confondre  avec  les  rétrécissements  des  altérations 
qui  en  sont  essentiellement  distinctes.  Ainsi  l'inflammation  aiguô  et  la 
tuméfaction  de  la  muqueuse  de  l'urèthre,  les  fausses  membranes  dépo* 
sées  à  sa  surface>  les  végétations,  le  développement  des  vaisseaux,  les 
contractions  spasmodiques  du  canal,  son  aplatissement  par  la  prostate 
ou  par  toute  autre  tumeur  développée  dans  le  corps  de  la  verge,  peuvent 
apporter  un  obstacle  passager  ou  permanent  au  cours  des  urines,  mais 
ce  ne  sont  pas  de  véritables  rétrécissements.  Il  n'arriverait  à  l'esprit  de 
personne  de  décrire  comme  rétrécissements  du  larynx  l'inflammation 
aiguë  de  sa  muqueuse^  ses  polypes,  le  croup,  l'œdème  et  le  spasme  de 
la  glotte.  On  ne  dit  pas  qu'il  existe  un  rétrécissement  du  rectum  quand 
ses  sphincters  se  contractent  spasmodiquement,  ou  quand  il  est  obstnté 
par  des  veines  variqueuses.  Un  des  efi'ets  de  ces  maladies  est,  sans 
contredit,  de  diminuer  le  calibre  des  organes  dans  lesquels  elles  se 
développent  ;  mais  de  ce  qu'un  accident  est  commun  à  plusieurs  états 
morbides  essentiellement  difiërents,  ce  n'est  pas  une  raison  pour  les 
eonfondrei  On  dira  peut«étre  que  l'obstacle  apporté  au  cours  desuriaes 
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est  le  fut  dominant  devant  lequel  les  autres  disparaissent;  mais  l'ob** 
stade  an  passage  de  l'air  par  le  larynx  ou  des  matières  fécales  par  le 
rectum  esi^  moins  important?  C'est  ainsi  que  raisonnaient  les  anciens 
quand,  ne  songeant  qu'à  la  rétention  d'urine  dans  la  vessie,  ils  ne 
s'oocopaient  en  aucune  façon  des  altérations  de  l'urèthre.  Depuis  eux 
on  pas  a  été  bit  en  avant  ;  il  en  reste  encore  un  autre  à  faire. 

Quand  la  maladie  du  canal  est  parfaitement  indépendante  du  rétré^ 
cissonent  comme  les  varices^  les  polypes,  etc.,  etc.,  etc.,  elle  doit  être 
décrite  à  part  Si  elle  existe  en  même  temps  que  le  canal  est  rétréci,  ou 
quand  elle  est  la  conséquence  de  cette  dernière  affection,  elle  ne  doit 
encore  être  envisagée  que  comme  une  complication  ou  un  accident  du 
rétrécissement. 

Pour  moi,  les  rétrécissements  sont  constitués  par  une  altération  des 
tiaos  normaux  ou  par  la  production  d'un  tissu  nouveau  qui,  en  privant 
les  parois  de  l'urèthre  de  leur  souplesse,  et  cela  d'une  manière  perma* 
neote,  les  empêche  de  céder  à  l'impulsion  de  l'urine  et  de  s'écarter 
pendant  la  miction.  L'un  de  ces  états  morbides  est  dû  à  une  lésion  du 
canal,  l'autre  à  son  inilanunation.  De  là  deux  sortes  de  rétrécissements  : 
i* celui-ci  inflammatoire;  V  celui-là  cicatriciel. 

Dans  la  premièire  forme,  les  éléments  anatomiques  de  l'urèthre  sont 
les  mêmes  et  gardent  leurs  rapports;  ils  sont  seulement  modifiés  à  un 
degré  variable  par  l'inflammation.  Si  ces  modifications  sont  légères, 
elles  peuvent,  comme  cela  arrive  dans  beaucoup  de  phlegmasies,  dispa> 
nitre  avec  la  maladie  qui  les  a  causées,  ou  ne  laisser,  après  elles,  que  des 
tnees  peu  appréciables.  Plus  profondes,  elles  survivent  à  l'inflammation 
qui  les  a  produites  ou,  plutôt^  celle^i  ne  s'éteint  pas  complètement. 
EDe  passe  à  l'état  chronique,  altère  les  propriétés  physiologiques  des 
6mm  ei  leur  communique  un  nouveau  mode  de  vitalité  dont  la  rétrac-> 
tihté  est  le  principal  caractèie*  De  là  une  induration  des  parois  de 
l'urèthre,  une  diminution  du  calibre  du  canal  dans  une  étendue  plus 
ou  moins  grande  et  un  véritable  rétrécissement  de  nature  inflamma- 
toire. 

Dana  la  seconde  forme,  les  parois  de  l'urèthre  ont  été  divisées  par  un 
igent  physique  ou  détruites  par  une  ulcération.  Il  y  a  eu  une  simple 
solntion  de  continuité  ou  une  perte  de  substance.  Dans  les  deux  cas  la 
guérison  ne  pourra  avoir  lieu  que  par  l'interposition  enite  les  lèvres  de 
la  plaie  d*nn  tissu  nouveau.  Gelui-ci,  une  fois  formé,  ne  disparaîtra 
jamais. 

L'iniammation  nécessaire  à  la  formation  de  ce  tissu  cicatriciel  pourra 
déterminer  dans  les  parties  voisines  des  modifications  semblables  à  celles 
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dont  je  viens  de  parler  et,  alors,  on  rencontrerait  les  deaz  formes  d'alté- 
rations des  rétrécissements.  Mais,  en  supposant  que  ces  dernières  modi* 
fications  propres  à  tout  travail  phlegmasique  vinssent  à  disparaître^  il 
resterait  toujours  le  tissu  de  nouvelle  formation.  L'urèthre  pourrait,  à 
la  rigueur^  retrouver  sa  souplesse  première  dans  toute  sa  longueur,  mais 
non  dans  le  point  où  ce  tissu  existe.  Celui-ci  est  composé  d'une  trame 
fibreuse  irrégulière  et  infiltrée  de  matière  amorphe;  il  ne  contient  pas 
de  glandes  et  est  peu  riche  en  vaisseaux  ;  c'est^  en  un  mot,  le  tissu  des 
cicatrices.  Doué  d'une  grande  rétractilité^  il  tend  incessamment  à  dimi- 
nuer le  calibre  de  l'urèthre  et  produit  les  rétrécissements  le%  plus 
rebelles. 

La  distinction  que  je  viens  d'établir  entre  les  rétrécissements  qui 
sont  le  résultat  d'un  travail  phlegmasique  et  ceux  qui  sont  constitués 
par  un  tissu  nouveau  est  très-importante,  car  elle  seule  permet  d'expli- 
quer leur  marche  quelquefois  si  différente^  leurs  formes  si  variées  et 
surtout  leur  résistance  à  certains  moyens  thérapeutiques. 

Rétrécissements  inflammatoires. 

J'ai  dit,  en  parlant  de  l'uréthritc,  qu'elle  était  la  cause  la  plus  fré- 
quente des  rétrécissements.  Or,  pour  bien  comprendre  son  mode  d'ac- 
tion, il  est  nécessaire  de  la  suivre  dans  sa  marche  et  d'en  étudier  tes 
diverses  phases. 

l*"  Quand  l'inflammation  n'affecte  que  la  muqueuse  et  se  présente 
sous  la  forme  catarrhale  à  laquelle  les  anciens  ont  donné  le  nom  d'éiy- 
sipélateuse,  elle  ne  laisse  pas  des  traces  bien  profondes  de  son  passage. 
Les  glandes,  dont  la  sécrétion  a  d'abord  été  singulièrement  augmentée^ 
s'indurent  et  s'atrophient;  leurs  conduits  excréteurs  s'oblitèrent.  Lors- 
qu'on examine  un  canal  qui  a  été  le  siège  de  plusieurs  uréthrites^  oo 
trouve  à  peine  quelques  restes  des  grands  sinus  et  les  orifices  de 
quelques  foramina.  C'est  ce  que  Morgagni  avait  parfaitement  remarqué 
et  j'ai  vérifié,  nombre  de  fois,  la  justesse  de  ses  observations.  En  étu- 
diant les  parties  avec  plus  de  soin,  on  découvre  encore  d'autres  alté- 
rations :  la  muqueuse  a  perdu  de  sa  finesse  et  de  sa  transparence;  elle 
ne  présente  plus  les  riches  arborisations  vasculaires  qu'on  rencontre 
ordinairement  et  semble  plus  adhérente  au  tissu  cellulaire  sous-mn- 
queux.  £lle^  est  pÀle^  d'un  blanc  jaunâtre  et  légèrement  rouillé  par 
places.  Sa  surface  est  tantôt  lisse  et  tantôt  chagrinée.  On  ne  peut  eo 
détacher  que  des  lambeaux  courts  et  épais,  parce  qu'ils  entraînent 
un  peu  du  tissu  cellulaire  sous-jacent.  Si  Ton  a  divisé  l'urèthre  dans  h 
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iongaeiir,  on  ne  remarque  d'abord  rien  de  particulier  quant  à  son 
calibre.  Gqpeodant  le  canal  est  revenu  sur  lui-même,  et,  si  l'on  veut  l'éta- 
ler, on  constate  qu'il  cède  diflScilement  à  une  traction  transversale,  qu'il 
a  perdu  de  sa  souplesse,  et  qu'il  ne  peut  reprendre  sa  largeur  normale. 
Celte  diminution  de  calibre,  due  à  une  légère  induration  delà  muqueuse 
el  du  tissu  cellulaire  sous-^nuqueux,  est  limitée  le  plus  souvent  au 
tiers  antérieur  de  l'urèthre  ;  quelquefois  elle  s'étend  jusqu'à  la  région 
boibeiise.  Jamais  je  ne  l'ai  rencontrée  dans  un  point  plus  éloigné. 

A  ce  d^ié,  l'induration  des  tissus  n'apporte  pas  de  troubles  apprécia* 
blés  dans  la  miction,  d'abord  parce  que  toute  la  dilatation  dont  l'urèthre 
crt  susceptible  n'est  pas  indispensable  à  cette  fonction,  et  aussi  parce 
fK,  le  calibre  du  canal  étant  diminué  d'une  façon  assez  uniforme,  l'urine 
■e  rencontre  pas  d'obstacle  brusque  contre  lequel  elle  puisse  butter. 

Quelquefois  l'induration  est  plus  bornée,  et  se  présente  sous  une 
iBfme  qui  se  rapproche  davantage  de  l'idée  qu'on  se  fait  d'un  rétrécis- 
fcment.  Elle  ne  porte  que  sur  une  très-petite  portion  de  l'urèthre, 
occiq>e  le  plus  souvent  sa  paroi  inférieure  et  rarement  toute  sa  circon- 
firence.  Dans  le  point  affecté  la  muqueuse  est  lisse  et  parait  saine^  elle 
est  seulement  plus  pâle  et  peu  extensible,  mais  ce  défaut  d'extensibilité 
peut  tenir  à  la  rétraction  du  tissu  cellulaire  sous-jacent.  Celui-ci,  en 
eiet,  a  perdu  sa  souplesse;  il  est  comme  tassé,  et  se  présente  sous 
l'aspect  d'une  bande  jaunâtre  ou  grise  qui  unit  intimement  la  muqueuse 
aa  corps  spongieux.  Ce  dernier  est  lui-même  légèrement  attiré  vers  le 
centre  du  canal;  mais  il  a  conservé  sa  vascularité  et  ne  semble  pas  avoir 
nbi  les  atteintes  de  l'inflammation. 

L'altération  peut  encore  être  plus  limitée.  En  sondant  des  cadavres 
aiec  une  bougie  à  boule,  il  m'était  arrivé  de  rencontrer  des  rétrécisse- 
ments que  je  ne  retrouvais  plus,  après  avoir  ouvert  l'urèthre  dans  sa 
longueur.  Mon  attention  une  fois  éveillée  sur  ce  lait,  je  fixai  la  sonde 
dans  le  point  du  canal  où  elle  se  trouvait  arrêtée,  et  je  disséquai 
eebû-ci  de  dehors  en  dedans.  Alors  il  me  fut  aisé  de  voir  que  l'instru- 
iient  était  arrêté  par  une  bride  fibreuse  très-étroite,  appartenant  au 
tîm  cellulaire   sous-muqueux  et  formant  un  cercle  plus  ou  moins 
complet.  On  comprend  qu'il  soit  difficile  d'en  constater  la  présence  quand 
OR  Ta  relâchée  en  la  coupant  en  travers.  Cependant,  si  elle  est  très-pro- 
Roocée,  elle  se  dessine  au-dessous  de  la  muqueuse  sous  la  forme  d'une 
ligne  Uancbàtre  étroite  et  très-apparente.  Elle  n'occupe  qu'une  partie 
de  la  circonférence  du  canal,  ou  décrit  un  cercle  complet,  obliquement 
dirigé  de  la  face  dorsale  à  la  face  inférieure  de  la  verge  et  d'arrière  en 
>nnt,  de  telle  sorte  que  si  l'on  étale  l'urèthre  après   l'avoir  fendu  en 
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dessus,  elle  forme  une  anse  très-prononcée  à  convexité  antérieure. 

Ces  brides  se  rencontrent  le  plus  souvent  dans  le  premier  tiers  de  la 
verge;  elles  sont  ordinairement  au  nombre  de  deux  ou  trois  et  séparées 
les  unes  des  autres  par  un  espace  de  1  ou  2  centimètres.  Tantôt  la 
muqueuse  qui  les  recouvre  est  libre  et  mobile;  tantôt  elle  leur  est  adhé- 
rente sur  une  longueur  plus  ou  moins  grande.  Dans  ces  points  elle  est 
blanchâtre,  un  peu  déprimée  et  légèrement  froncée.  Mais  ces  change- 
ments ne  sont  bien  visibles  qu'à  la  loupe.  Dans  les  intervalles  des  brides, 
Turèthre  semble  parfaitement  sain  (voy.  page  100,  fig.  22). 

J'ai  rencontré  fréquemment  cette  variété  de  rétrécissement  sur  des 
cadavres,  et  j'en  ai  conservé  plusieurs  exemples  très-remarquables.  Elle 
est  assez  commune,  et,  pour  s'en  convaincre,  il  suffit  de  sonder  un  grand 
nombre  de  malades  avec  une  bougie  à  boule  de  5  à  6  millimètres  de 
diamètre.  Chez  beaucoup  d'entre  eux  on  sentira  l'instrument  arrêté  par 
un  obstacle  très-court,  mais  très-évident;  et  cependant  aucun  d'eux 
n'accusera  la  moindre  difficulté  à  uriner.  Je  ne  prétends  pas  dire  que 
ces  brides  fibreuses  ne  puissent,  dans  un  temps  donné,  apporter  un 
obstacle  sérieux  à  la  miction.  Pourtant  il  n'en  est  pas  ainsi  dans  le  plus 
grand  nombre  des  cas. 

2**  Quand  Turéthrite  est  phlcgmoneuse^  elle  n'affecte  plus  seulement 
la  muqueuse,  les  glandes  et  le  tissu  cellulaire  sous-muqueux.  Elle  pro- 
duit un  gonflement  œdémateux  qui  comprend  tous  les  éléments  anato- 
miques  du  canal.  J'ai  déjà  dit  que  la  congestion  pouvait  être  assez 
grande  pour  que  le  sang  sortît  de  ses  vaisseaux  et  s'épanchât  dans  le 
tissu  cellulaire  sous-muqueux  en  plaques  irrégulières,  le  plus  souvent 
allongées  et  faisant  un  relief  très-appréciable.  Lorsque  le  sang  n'est  qu'in- 
filtré en  petite  quantité,  il  est  résorbé,  et,  au  bout  de  quelque  temps,  on 
ne  trouve  plus  que  des  taches  couleur  de  rouille.  Mais  s'il  y  a  un  véri- 
table épanchement  sous  la  muqueuse,  celle-ci  s'exfolie.  Le  caillot, 
bien  qu'adhérent  parce  qu'il  est  retenu  dans  les  mailles  du  tiss» 
cellulaire  sous-muqueux,  se  ramollit  et  finit  par  être  entraîné  peu  à 
peu  par  les  urines.  Mais,  avant  d'être  expulsé,  il  prend  un  aspect  gri- 
sâtre, et  il  faut  y  regarder  avec  beaucoup  de  soin  pour  ne  pas  le 
confondre  avec  une  fausse  membrane  déposée  à  la  surface  interne  de 
l'urèthre.  Je  soupçonne,  sans  oser  l'affirmer,  que  cette  confusion  a  été 
faite  par  Laennec.  Quelques  chirurgiens  spécialistes,  sans  apporter  de 
nouveaux  cas  à  l'appui  de  leur  opinion,  se  sont  appuyés  sur  cette  erreur 
pour  admettre  une  variété  singulière  de  rétrécissements  formés  par  des 
fausses  membranes. 

Mais  un  autre  phénomène  peut  se  produire,  en  même  temps,  dans 
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!>pa!<>ear  des  tissus  :  c'est  une  sécrétion  plus  ou  moins  abondante  de 
Ijmphe  plastique.  Quand  elle  a  lieu  dans  le  tissu  cellulaire  sous-mu- 
qoeux.  elle  occupe  généralement  une  assez  grande  surface.  Chez  les 
indÎTidus  qui  ont  eu  plusieurs  uréthrites,  il  n'est  pas  rare  qu'elle  com- 
pireDoe  la  moitié  et  même  la  totalité  de  la  portion  libre  de  Turèthre 
\c*y.  page  108,  fig.  25).  La  matière  plastique,  disséminée  très-inégale- 
loent.  se  présente  sous  la  forme  de  bandes  ou  de  plaques  irréguliéres 
de  différentes  grandeurs.  La  muqueuse,  soulevée  par  places,  a  un  aspect 
luanielonné.  D'autres  fois  elle  est  sillonnée  transversalement  par  des 
nées  nombreuses,  irrégulièrement  disposées  (voy.  fig.  26).  Elle  est  d'un 
jume  pâle,  mais  cette  coloration  ne  lui  est  pas  propre,  et  appartient  à 
a  lymphe  épanchée  dans  le  tissu  cellulaire  ;  à  la  coupe,  elle  semble 
^<<ie  :  comme  elle  est  adhérente  aux  parties  sous-jacentes  qui  sont 
rftractées,  elle  a  perdu  également  sa  mobilité  et  sa  souplesse. 

La  sécrétion  qui  s'opère  dans  le  tissu  spongieux  est  ordinairement 
phis  bornée.  Abondante  dans  l'espace  d'un  centimètre  ou  deux,  là  où 
?<fera  le  rétrécissement,  elle  est  discrète  en  avant  de  ce  point  et  surtout 
^  arrière.  Presque  toujours  elle  envahit  le  corps  spongieiLx  dans  toute 
^»Q  épaisseur;  mais  elle  peut  aussi  n'intéresser  que  les  couches  les  plus 
rapprochées  du  canal. 

Jai  conservé  deux  pièces  qui  présentent  cette  disposition.  Sur  la 
première,  la  Ivmphe  plastique,  au  lieu  d'être  disséminée,  forme  des 
ifjTaux  parfaitement  circonscrits.  L'un  deux,  examiné  par  l'intérieur 
do  canal,  avait  l'appareoce  d'une  plaque  mince  placée  sous  la  muqueuse; 
quand  il  fut  incisé,  on  vit  qu'il  formait  une  petite  masse  arrondie,  par- 
faitement circonscrite,  faisant  une  saillie  de  plusieurs  millimètres  dans 
k-  tissu  spongieux  (voy.  fig.  23,  lettre  D).  Sur  la  seconde  pièce,  l'épan- 
chement,  mal  circonscrit,  n'occupait  que  le  tissu  cellulaire  sous- 
noqueux  et  les  mailles  spongieuses  les  plus  rapprochées  du  canal 
Toy.  fig.  23,  lettre  C).  Dans  les  deux  cas,  l'altération  siégeait  un  peu 
en  avant  du  bulbe,  sur  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre. 

S'il  est  permis  de  raisonner  par  analogie  et  d'après  ce  qui  se  passe 
dan^  les  phlegmasies  en  général,  on  comprend  qu'avec  la  cessation  de 
1  iiillammation,  le  sang  coagulé  et  la  lymphe  plastique  soient  résorbés,  et 
que  les  tissus  cellulaire  et  spongieux  puissent  recouvrer  leur  perméabilité 
<ian>  une  certaine  mesure.  Mais  pour  que  cette  terminaison  heureuse  ait 
lieu,  il  faut  que  Tiiiflammation  ne  soit  ni  trop  intense^  ni  surtout  trop  pro- 
I  n^rée.  Autrement  les  prDduits  morbides  s'organisent,  et  de  leur  per- 
:aaiieDce  résultent  des  changements  profonds  dans  la  forme  et  les  rapports 

ies  organes.  M.  Robin  pense  qu'il  s'établit  aloi*s  un  travail  semblable  à 
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FiG.  22.  ~  trélhre  d'un  homme  de  qiiiiraiite-truia  ans,  qui  avail  eu  deux  VU- 
Ihriles  aiguës  tana  Iroublei  consétulirs  dans  la  micllun.  Il  est  repiùseaié  il 
grandeur  nalurelle.  —  Rélrédseemânt  inllaininiloire. 
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EXPLICATION  DE  LA  FIGURE  22. 

A.  A.  Coq>s  caYerncux  à  Tétat  sain. 

B.  Cinal  ayant  sa  largeur  normale. 

C.  C  Bride  cellulo-ûbrease   blanchâtre.  Avant  que  Turèthre  fût  ouvert,  elle 

formait  un  cercle  complet,  obliquement  dirigé  d'arrière  en  avant,  de  la  face 
dorsale  de  la  verge  à  sa  face  inférieure.  Quand  le  canal  est  divisé,  elle  ne 
présente  plus  qu'une  anse  assez  régulière,  à  convexité  antérieure.  —  En  C, 
la  moqueuse  est  encore  mobile  et  on  la  fait  glisser  facilement  sur  la  bride. 
—  En  C\  elle  ùiit  corps  avec  la  bride  ;  dans  ce  point,  elle  est  légèrement  dé- 
primée etfironcée.  Cette  disposition  n*est  bien  visible  qu'à  la  loupe.  Si,  après 
avoir  cerné  une  petite  portion  de  la  muqueuse  avec  le  bistouri,  on  veut  la  dé- 
tacher, le  lambeau  se  déchire  au  niveau  de  la  bride  cellulo-ûbreuse  à  laquelle 
il  est  trés-adbérent. 

b  Dride  cellulo-fibreuse  incomplète.  Elle  occupe  la  paroi  gauche  du  canal  et  se 
termine  en  avant  par  trois  petits  prolongements.  La  muqueuse  est  mobile  sur 
cette  bride. 

E  Bride  cellulo-fibreuse  complète  formée  par  deux  lignes  presque  droites  se  réu- 
nissant en  angle  en  avant.  La  muqueuse  n'est  adhérente  à  la  bride  qu'au  som- 
met de  cet  angle  ;  elle  est  légèrement  froncée,  et  ne  présente  pourtant  rien 
qui  puisse  faire  supposer  qu'il  y  a  eu  dans  ce  point  une  ulcération. 

F.  Tissa  spongieux  de  l'urèthre  à  l'état  sain. 

I^  catfaétérisme  pratiqué  sur  le  cadavre  avec  une  bougie  à  boule  de  6  mil- 
iimètres  avait  permis  de  reconnaître  la  présence  de  ces  brides. 

EXPLICATION  DE  LA  FIGURE  23. 

A.  Portion  du  canal  de  l'urèthre  coupé  en  travers  à  3  centimètres  en  avant  de 

la  région  membraneuse. 
A  l'état  frais,  l'épancbement  plastique  de  couleur  blanchâtre  se  présentait 

sous  une  forme  ronde  tout  à  fait  semblable  à  une  cataracte.  La  pièce  ayant  été 

plongée  dans  de  l'eau  étendue  d'alcool,  la  tache  devint  rougeâtre  et  prit  la 

forme  ci-dessus. 
^  Petits  prolongements  et  cercle  extérieur  non  visible  à  l'état  frais. 
'-  Tache  blanchâtre  avec  noyau  plus  foncé  à  l'état  frais. 
^   Portion  du  même  canal. 
^.  Tissu  spongieux. 

F.  Coupe  longitudinale  du  tissu  spongieux. 
0.  !ioyaa  blanchâtre  dans  le  tissu  spongieux. 

La  matière  de  cet  épanchement  se  compose  de  lymphe  plastique  dans 

laquelle  se  trouvent  quelques  globules  sanguins  déformés. 
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celui  des  cicatrices,  et  que  la  lymphe  plastique  est  le  seul  agent  de  la 
formation  des  rétrécissements.  Cette  matière,  intimement  unie  aux 
parties  dans  lesquelles  elle  est  épanchée  et  se  résorbant  avec  l'énergie 
propre  à  l'attraction  moléculaire,  rapprocherait  les  tissus  et  les  con- 
denserait. Ceux-ci  ne  se  rétracteraient  donc  point  par  eux-mt^mcs  et 
leur  resserrement  serait  entièrement  passif. 

Je  ne  serais  pas  éloigné  d'admettre  cette  opinion,  tout  exclusive  qu'elle 
est.  Cependant  nul  ne  peut  dire  quels  phénomènes  intimes  se  passent 
dans  les  tissus  blancs  et  musculaires,  ni  quels  changements  s'opèrent  dans 
leurs  propriétés  sous  l'influence  de  l'inflammation.  .Mais  le  fait  important, 
au  point  de  vue  chirurgical,  c'est  la  rétraction  ;  etcelle-ci  est  incontestable. 

Quand  le  rétrécissement  est  arrivé  à  un  certain  degré,  voici  les  alté- 
rations anatomiques  que  l'on  rencontre,  après  avoir  ouvert  Turèthre 
suivant  sa  longueur  :  Dans  un  point  qui  correspond  le  plus  souvent  à  la 
région  bulbeuse,  le  canal  étalé  n'a  pas  plus  de  3  à  ^  millimètres  de  large 
sur  une  longueur  à  peu  près  égale.  On  pourrait  croire  au  premier  abord, 
et  j'ai  souvent  vu  commettre  cette  erreur,  que  telles  sont  les  limites 
réelles  du  rétrécissement;  mais  un  examen  plus  attentif  montre  que 
l'altération  des  parois  s'étend  beaucoup  plus  loin.  Ce  n'est  qu'à  1  centi- 
mètre environ  en  avant  et  en  arrière  de  l'endroit  le  plus  resserré  que 
l'urèthre  reprend  sa  largeur  normale,  de  telle  sorte  que  le  rétrécisse- 
ment est  formé  par  deux  cônes  dont  les  sommets  se  confondent  ou  sont 
réunis  par  un  goulot  de  quelques  millimètres.  Ordinairement  le  cône 
postérieur  est  plus  large  que  l'antérieur,  et  son  sommet  est  plus  tronqué, 
par  suite  des  efforts  que  fait  l'urine  contre  les  parois  de  l'urèthre; 
quelquefois  môme  il  est  transformé  en  une  espèce  de  poche  plus  ou 
moins  grande. 

Dans  le  point  le  plus  rétréci,  la  muqueuse  est  blanchâtre,  uniformé- 
ment lisse,  sans  traces  de  cicatrice,  mais  très-adhérente  aux  parties  sous- 
jacentes  dont  il  est  impossible  de  la  détacher.  En  avant,  elle  repremi 
ses  caractères  normaux,  à  mesure  qu'elle  se  rapproche  du  méat;  en 
arrière,  elle  est  souvent  i*ouge,  quelquefois  molle,  tomenteuse,  et  même 
ulcérée  par  l'urine.  Quelques  auteurs  ont  prétendu  qu'au-dessus  et  au- 
dessous  du  point  rétréci,  la  muqueuse  présentait  des  plis  longitudinaux. 
Je  n'ai  jamais  rencontré  cette  disposition. 

Le  corps  spongieux  est  fortement  dévié  vers  le  centre  du  canal.  Ses 
mailles  sont  infiltrées  d'une  matière  jaune  ou  grisâtre  dans  laquelle  on 
peut  souvent  distinguer  quelques  restes  des  cloisons  épaissies.  Quand 
l'altération  est  ancienne,  il  est  comme  transformé  en  une  bande  liga- 
menteuse étroite.  Cependant,  en  avant  et  en  arrière  des  points  envahis 
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>ir  ia  lymphe  plastique^  il  reprend  graduellement  son  épaisseur  et  sa 

•l'jration  rouge.  Les  érections  du  gland  peuvent  être  gênées,  mais  non 
supprimées;  tant  sont  riches  les  anastomoses  vasculaires  de  la  verge. 

Lillemand  raconte  qu'il  trouva^  à  la  courbure  sous -pubienne,  un 
>  -  r^-cissement  qui  admettait  avec  peine  une  sonde  cannelée.  Le  canal^ 
"Zi^iu  dans  toute  sa  longueur,  présenta,  dans  le  point  rétréci,  un  épaisis- 
^  rr<rnt  circulaire  de  la  membrane  muqueuse,  commençant  et  finissant 
c  iine   manière  insensible;  en  sorte  que  la  tranche  ressemblait,  de 

laque  côté,  à  un  fuseau  divisé  suivant  son  grand  diamètre.  Le  bord 
rj^tfnte  n'était  pas  moins  bombé  que  celui  gui  correspondait  à  la  surface  du 
'iwil.  Ainsi  le  cylindre  qui  formait  Tobstacle,  aminci  à  ses  deux  extré- 
^t'^>.  renflé  au  milieu,  ne  faisait  pas  moins  de  saillie  en  dehors  qu'en 

iridans Je  ne  puis,  dit-il,  donner  une  idée  plus  exacte  de  ce  cylindre 

vi  en  le  comparant  à  celui  qui  se  forme  par  Tossification  du  périoste,  au- 
:4>iird'un  os  long  fracturé.  {Obs.sur  les  mal.  des  organ,  génit.  -urin, ,  p.  1 33.) 

Jamais  je  n'ai  observé  cette  singulière  altération.  Lorsque  le  rétré- 
'i>s[fment  est  très-étroit,  et  c'est  ordinairement  quand  l'inflamma- 
:if*D  a  intéressé  profondément  le  tissu  spongieux,  celui-ci  est  fortement 
utirr*  vers  le  centre  du  canal  et  fait  dans  sa  carité  un  relief  prononcé; 
îii;iL-,  en  même  temps,  il  est  courbé,  et  présente,  en  dehors,  une  conca- 
r/>.  Voilà  ce  que  j'ai  toujours  \u.  Que  par  suite  de  la  rétraction  con- 
'  fBtrique  qui  tend  à  efiiau^er  le  calibre  de  l'urèthre,  le  corps  spongieux 
^^it  bombé  en  dedans,  rien  n'est  plus  simple.  Mais  comment  expliquer 
Citf  saiUie  en  dehors?  Je  ne  puis  nier  le  fait  avancé  par  Lallemand. 
Cependant  je  suis  très-porté  à  croire  qu'il  ne  s'agissait  point  ici  d'im 
.^trécissement  produit  par  une  simple  inflammation,  comme  il  le 
>:n>e.  En  tout  cas,  ce  fait  serait  très-exceptionnel. 

A  côté  de  ces  altérations,  qui  sont  comme  des  types  de  rétrécisse- 
r:i^Dt<  inflammatoires,  on  en  rencontre  beaucoup  d'autres  dont  la 
ii^^ition  varie  avec  l'intensité  de  l'inflammation,  l'abondance  et  le 
Néi'e  de  la  sécrétion  plastique.  Assez  souvent  l'infiltration  de  lymphe 
:i  rxcupe  qu'une  des  parois  de  l'urèthre,  et  c'est  ordinairement  la  paroi 
rif»'rieure,  en  avant  de  la  région  membraneuse,  là  où  le  tissu  spongieux 
c'-t  plus  abondant  que  dans  le  reste  de  la  verge.  Dans  ces  cas,  l'indura- 
'om  (:<i  généralement  peu  étendue;  elle  existe  sous  forme  de  plaques 
.rrf-çulières  et  légèrement  saillantes  dans  le  canal.  La  rétraction  des 
•i^5U>,  quoique  très-ci rconscrite,  n'en  produit  pas  moins  un  véritable 

r^lrécissement;  seulement  la  miction  n'est  pas  notablement  entravée 

':>ir  cet  obstacle,  parce  que  la  paroi  saine  de  l'urèthre  est  assez  dilatable 

\>'MT  livrer  un  passage  suffisant  aux  urines. 


MALADIES  DE  I.TRETHRE. 


Fie.  24.  —  Urilhre  d"uii  homme  rie  quiraiile  pI  un  an 
IhritM,  —  Le  canal,  ouvert  par  si  face  dorialc,  c 
nBlurille.  — HétrÉciBsemËnl  iuOiimina Loire. 


,  ayant  eu  pluMeurs  urt- 
représenté  de  grandeur 
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KIPUCATION  DE  LA  FIGURE  2A. 

.  Bas-fond  de  la  Tessie. 

.  Corps  cafemeux  k  l*état  saio. 

.  A  partir  de  ce  point  jusqu'au  gland,  le  tissu  spongieux  est  presque  à  rétal  nor- 
mal ;  en  arrière,  il  commence  à  diminuer  d'épaisseur  et  ses  mailles  sont  infil- 
trées de  matière  plastique. 

•.  Le  tissu  spongieux,  â  ce  niveau,  est  fortement  attiré  vers  le  centre  du  canal  ;  il 
est  peu  épais  et  se  présente  sous  l'aspect  d'une  bande  jaunâtre  étroite.  En  D', 
rinfiltration  plastique  est  telle  que,  même  avec  une  loupe,  il  est  impossible 
de  reconnaître  la  structure  primitive  des  tissus. 

l.  Rétrécissement  dans  sa  partie  la  plus  étroite.  Dans  ce  point  le  canal  étalé  a 
3  millimètres  de  large.  Le  rétrécissement  n'est  pas  brusque  ;  il  présente  une 
sorte  de  goulot  formé  par  la  réunion  des  sommets  allongés  de  deux  cônes.  Il  va 
^n  s*évasant  insensiblement  en  avant  et  en  arrière,  de  telle  sorte  qu'il  est 
impossible  d'en  déterminer  exactement  les  limites.  —  Dans  la  partie  la  plus 
resserrée  dn  canal,  la  muqueuse  est  d'un  blanc  jaunâtre,  polie,  et  trèsadbé- 
rente  au  tissu  cellulaire  sous-jacent. 

F.  Cône  postérieur.  A  sa  base,  le  canal,  simplement  étalé,  a  3  centimètres.  — 

Le  verumontanum,  déformé,  se  termine  en  pointe  en  avant,  tandis  qu'en 
arriére  il  est  comme  divisé  en  quatre  côtes  saillantes  d'un  aspect  jaunâtre. 
—  Dans  toute  la  moitié  antérieure  du  cône^  la  muqueuse  est  rouge,  tomen- 
teuse,  assez  molle  pour  qu'il  soit  impossible  d'en  détacher  de  petits  lam- 
beaux. 

G.  Côoe  antérieur.  11  est  beaucoup  moins  large  que  le  précédent  ;  à  sa  base,  il  a 

un  centimètre  au  plus.  La  muqueuse  est  lisse,  épaissie,  jaunâtre,  et  présente 
ane  surface  inégale.  Elle  est  très-adhérente  au  tissu  cellulaire  sous-jacent. 
Jusqu'au  méat  urinaire,  elle  offre  des  traces  évidentes  d'une  inflammation 
ancienne. 

t  Pertuis  occupant  le  sillon  médian  dorsal  de  l'urèthre.  Us  sont  séparés  par  de 
petites  brides.  —  En  avant  du  rétrécissement,  tout  le  canal  est  irrégulière- 
ment étroit,  et,  même  en  le  tiraillant,  on  ne  peut  lui  donner  qu'une  largeur 
de  1 0  à  H  millimètres. 


i06  MAUDIES  DE  L*|]RÈTHRE. 

D'autres  ibis  l'induration  comprend  tout  le  pourtour  de  l'urèthre  et 
forme  une  sorte  d'anneau.  Dans  ces  cas,  la  rétraction  est  concentrique; 
mais  si  elle  n'agit  pas  également  sur  tous  les  points  de  la  circonférence 
du  canal,  elle  le  dévie  en  même  temps  qu'elle  en  diminue  le  calibre.  De 
lî\  ces  rétrécissements  dont  le  trajet  sinueux  et  l'orifice  placé  en  dehors 
du  centre  de  l'urèthre  opposent  de  si  grandes  difficultés  à  Tintroduction 
des  bougies. 

Lorsque  la  lymphe  plastique  est  irrégulièrement  répandue,  l'indura- 
tion des  tissus  n'a  lieu  que  par  places  de  grandeur  et  de  forme  très- 
variables.  Cette  disposition  rend  parfaitement  compte  des  rétrécisse- 
ments multiples.  Cependant  je  dois  signaler  ici  une  erreur  assez 
fréquente.  Il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  l'urèthre  rétréci  dans  une 
étendue  de  3  à  5  centimètres;  mais  comme  la  rétraction  est  plus  pro- 
noncée sur  quelques  points  que  sur  d'autres,  on  croit  avoir  affaire  h 
plusieurs  rétrécissements,  bien  qu'il  n'y  en  ait  en  réalité  qu'un  seul. 

Chez  les  individus  qui  ont  eu  plusieurs  uréthrites  violentes,  le  canal 
peut  ôtre  rétréci  dans  presque  toute  sa  longueur,  c'e§t-à-dire  depuis  le 
méat  urinaire  jusqu'au  bulbe.  Dans  aucun  point  l'urèthre  étalé  n'ajplus 
de  4  à  5  millimètres  de  largeur.  Sa  surface  est  mamelonnée,  ce  qui 
tient  à  ce  que  la  couche  de  lymphe  plastique  placée  sous  la  muqueuse 
n'a  point  partout  la  même  épaisseur.  Le  tissu  spongieux,  revenu  sur 
lui-même,  est  transformé  en  une  bandelette  jaunâtre  très-étroite;  ce 
n'est  que  dans,  le  gland  et  le  bulbe  qu'on  reconnaît  quelques  parties 
saines  et  encore  perméables  au  sang  (voy.  fig.  25). 

Rarement  l'inflammation  s'étend  plus  profondément.  Cependant  j'ai 
plusieurs  pièces  sur  lesquelles,  outre  le  rétrécissement  de  l'urèthre,  on 
trouve  de  la  matière  plastique  disséminée  dans  les  corps  caverneux 
sous  la  forme  de  bandes  irrégulières  ou  de  petits  noyaux,  dont  le  vo- 
lume  varie  depuis  celui  d'un  grain  de  riz  jusqu'à  celui  d'un  gros  pois. 

Quelques  chirurgiens  ont  prétendu  que  la  muqueuse  de  l'urèthre  ne 
participait  point  aux  altérations  que  je  viens  de  décrire.  «  Les  inflam- 
mations aiguës  ou  chroniques  des  membranes  muqueuses,  dit  Lalle- 
mand,  sont  peut-être  les  seules  qui  ne  soient  pas  susceptibles  de  se 
terminer  par  induration,  quelles  que  soient  leur  durée  et  leur  intensité. 
C'est  ce  qu'il  serait  facile  de  démontrer,  en  examinant  successivement 
toutes  les  afl*ections  des  membranes  muqueuses  depuis  Tophlbalmie,  le 
coryza,  le  catarrhe  pulmonaire,  le  croup,  etc.,  jusqu'au  catarrhe  vésical. 
On  peut  trouver  la  surface  villeuse,  rouge,  turgescente,  ulcérée,  mais 
jamais  couverte  d'indurations.  Si  l'on  observe  des  endurcissements  des 
membranes  muqueuses,  c'est  toujours  dans   leur  surface   adhérente 
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qn  ils  ont  leur  siège.  Lors  donc  que  la  membrane  muqueuse  de  Turè- 
ihn-  présente  cette  altération^  c'est  que  l'inflammation  s'est  étendue 
a  toute  son  épaisseur  et  au  tissu  cellulaire  sous-jacent.  »  {Oàserv.  sur  les 
zLobîd.  des arganes génito-urin. ^  p.  \Zk.) 

O'  fait,  vrai  en  général.  Test  encore  plus  particulièrement  pour  la 
iLuqué^use  de  Turèthre,  dont  on  connaît  lextréme  ténuité.  Mais  cette 
uitruibrane  n'en  est  pas  moins  profondément  modifiée  par  Tinflamma- 
'.j-n  :  elle  perd  sa  coloration,  son  poli  et  sa  souplesse  dans  une  certaine 
Lu»:-<ure.  Elle  revient  sur  elle-même,  et  en  cela  elle  n'obéit  pas  seule- 
:iA'ni  k  la  rétraction  des  tissus  sous-jacents  ;  autrement,  se  comportant 
il  là  façon  d'une  doublure  trop  lâche,  elle  présenterait  des  plis  ou  tout 
m  moins  des  rides,  ce  qui  n'est  pas.  Enfin  elle  devient  si  adhérente 
i'j  ti<su  cellulaire,  dont  elle  est  doublée,  qu'elle  se  confond  avec  lui, 
H  qu'au  niveau  des  rétrécissements  anciens  il  est  impossible  de  l'en 
^parer. 

D  après  ce  que  je  viens  de  dire,  on  voit  que  la  sécrétion  d'une  lymphe 

p;a>tique  organisable  et  pouvant  devenir  un  agent  de  rétraction,  est  le 

Mi  capital  à  noter  dans  la  formation  des  rétrécissements  inflammatoires, 

Fi  en  e>t  encore  un  autre  non  moins  important,  c'est  une  modification 

..taie  des  éléments  élastiques  et  musculaires  de  Turèthre.  Dans  leur 

'  tal  normal  et  habituel,  ces  tissus  sont  contractés  de  façon  à  effacer 

•  empiétement  le  calibre  du  canal  ;  mais,  pendant  l'acte  de  la  miction, 

-  >e  laissent  facilement  dilater  par  les  urines.  D  en  est  tout  autrement, 

1  and  ils  ont  subi  l'atteinte  d'une  inflammation  profonde  :  à  leur  con- 

i:  1  tion  physiologique  et  intermittente  succède  une  rétraction  patho- 

'.■  jique  et  permanente.  Les  changements  intimes  apportés  daus  leur 

structure  doivent  être  identiques  avec  ceux  qu'éprouvent  les   tissus 

*ibreux  et  musculaires  dans  certaines  rétractions  des>  membres;  cepen- 

:  lut  il  est  impossible  de  dire  au  Juste  en  quoi  ils  consistent.  On  sait 

•  îjlement  qu'ils  se  manifestent  à  la  suite  d'une  phlegmasie,  et  l'on  est 

T»duit  à  noter  leurs  effets,  qui  sont  incontestables.  Ainsi,  quand  un  ré- 

'r>^«  issement,  après  avoir  été  dilaté  au  point  de  laisser  passer  une  bou^e 

*:•  5  à  6  millimètres,  revient  à  son  premier  état  dans  l'espace  de  qua- 

dî:î<-huît  heures,  on  ne  peut  attribuer  cette  prompte  récidive  à  la 

îuijphe  plastique  dont  les  modifications  sont  toujours  lentes*^  se  pro- 

•^"ire.  11  faut  admettre  un  autre  agent  plus  puissant  et  surtout  plus 

rapide  :  or  ce  ne  peut  être  que  la  rétraction  des  tissus  élastiques  et 

î.u-culaires  de  l'uréthre  dont  le  mode  de  vitaUté  est  altéré. 

J  insiste  beaucoup  sur  ce  point,  parce  qu'il  servira  à  expliquer  plus 

*'<ird  le  mécanisme  de  la  dilatation. 


Malames  m  t.'unfiTitHE, 


Fie,  2b.  —  Urèlbre  d'un  hamme  de  soixante  et  un  ani  qui  a  eu  i>1<)Sieur: 
IhrilEi,  doiil  la  dermire  a  duri  plus  de  six  mois,  —  Il  eil  ouvert  par  si 
dorule  et  repréienté  de  (janileur  naturelle.  —  R^tréciisenienl  inOimiintoin 
de  toute  la  partie  antérieure  du  CDiiril. 
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EXPLICATION  DE  LA  FIGURE  25. 

A.  Vessie  â  l'élal  normal  ;  les  parois  sont  même  un  peu  mioces. 
E.  Corps  caf  emeux  sains. 

C.  Tisso  spoogieui.  Dans  toute  son  étendue  il  est  iofiltré  de  matière  plastique  iné- 

galement disséminée. 

D.  Tissu  spoi^ieox  transformé  en  une  bandelette  jauoâtre  ;  un  peu  plus  eo  arriére 

on  n*en  trouTe  plus  de  traces. 

t.  Le  canal  est  rétréci  dans  toute  sa  longueur.  La  muqueuse  est  épaissie^  d*uo 
blanc  sale,  intimement  unie  an  tissu  cellulaire  sous-jacent  Elle  préseote  ime 
surface  inégale,  surtout  en  arrière. 

F.  Poiot  où  le  rétrécissement  était  irès-prononcé  et  le  canal  en  partie  fermé  par 
des  faisceaux  fibreux  irrégulièrement  disposés. 

0.  Pocbe  placée  derrière  le  rétrécissement.  Elle  est  anfraclueuse  :  à  gauche,  elle 
présente  des  faisceaux  fibreux  assez  régulièrement  courhes,  et  à  droite, 
un  aspect  mamelonné. 

H.  Petites  tumeurs  de  la  grosseur  d'une  tète  d'épingle.  Elles  sont  formées  par  des 
débris  de  brides  fibreuses  rompues.  En  avant,  on  trouve  plusieurs  brides 
adhérentes  par  leurs  extrémités  et  libres  dans  leur  milieu.  Au-dessous  d'elles 
eiislent  quelques  petites  cavités  ;  la  plus  grande  a  3  millimètres  de  pro- 
fondeur. 

k.  Venimontanum  déformé  et  transformé  en  un  cordon  fibreux  dur.  En  arrière  et  à 
gauche,  existe  une  cavité  dirigée  d'avant  en  arriére,  profonde  d'un  centimètre 
et  demi.  Son  entrée  est  assez  large  pour  permettre  le  passage  du  bec  d'une 
sonde  ordinaire. 

L.  Carités  irrégulières  qui  contenaient  du  pus. 

H-  Toute  la  poche  est  tapissée  par  une  membrane  très-fine  faisant  corps  avec  les 
tissus  sous-jacents. 
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RÉTRÉCISSEMENTS  CICATRICIELS. 

Ces  rétrécissements  succèdent  à  une  ulcération  ou  à  une  plaie  de  Turè- 
thrc.  Ils  sont  beaucoup  moins  rares  que  ne  le  prétendent  la  plupart  des 
auteurs. 

a.  Les  rétrécissements  qui  résultent  d'une  ulcération  n'intéressent 
généralement  que  la  muqueuse  et  le  tissu  cellulaire  sous-muqueux. 
C'est  seulement  dans  des  cas  exceptionnels  qu'ils  s'étendent  jusqu'aux 
coips  spongieux  de  l'urèthre.  Ils  sont  très-différents,  suivant  la  place 
qu'ils  occupent  dans  la  longueur  du  canal,  et  suivant  la  nature  de  l'ul- 
cération. J'en  décrirai  trois  formes  principales,  dont  se  rapprochent 
plus  ou  moins  toutes  les  autres  variétés. 

1»  En  exposant  l'anatomie  pathologique  de  Turéthrite  aiguë,  j'ai  dit 
qu'on  rencontrait  quelquefois  de  petites  ulcérations;  que,  le  plus  sou- 
vent, elles  occupaient  les  orifices  et  la  cavité  des  foramina  situés  dans 
le  sillon  médian  et  dorsal  de  la  vergç,  à  3  ou  /^  centimètres  du  méat 
urinaire.  Quand  ces  ulcérations  sont  très-superficielles,  je  présume  que 
leur  guérison  peut  avoir  lieu  comme  celle  des  aphtheç,  sans  laisser  de 
traces.  Mais,  si  elles  viennent  à  dépasser  la  muqueuse,  et  à  intéresser 
le  tissu  cellulaire  sous-muqueux,  voici  ce  qui  arrive  :  Dans  le  point  où 
ce  dernier  a  été  détruit,  il  s'établit  une  petite  cicatrice  assez  régulière, 
légèrement  enfoncée,  ayant  1  ou  2  millimètres  de  diamètre;  en  se 
rétractant,  elle  attire  la  muqueuse  voisine.  Celle-ci  se  fronce  à  la  ma- 
nière d'une  étoffe;  mais,  tandis  qu'elle  cède  facilement  dans  le  sens 
de  la  longueur  de  l'urèthre ,  elle  est  tiraillée  en  travers,  et  forme  plu- 
sieurs plis  radiés,  qui  aboutissent  à  la  cicatrice  comme  vers  un  centre. 
Quelquefois  il  n'y  a  qu'un  seul  pli  de  chaque  côté  de  la  cicatrice;  plus 
ordinairement,  on  en  rencontre  deux  ou  trois. 

Il  ne  peut  exister  le  moindre  doute  sur  la  manière  dont  se  forment  ces 
rétrécissements.  En  examinant  les  parties  à  la  loupe,  on  distingue  un 
point  blanchâtre,  sans  relief  et  adhérent,  tandis  que  les  plis  radiés  sont 
au  contraire  très-mobiles,  parce  qu'ils  sont  doublés  de  tissu  cellulaire 
(voy.  fig.  26). 

Formés  par  l'adossement  de  la  muqueuse  à  elle-même,  ces  plis  sont 
transparents  comme  cette  fine  membrane.  Leur  relief  est  d'abord  peu 
marqué;  mais,  étant  placés  en  travers,  ils  offrent  toujours  une  certaine 
prise  à  l'urine  qui  les  distend,  et  en  fait  des  sortes  de  valvules.  11  peut 
s'écouler  un  très-long  temps  sans  que  la  miction  soit  gênée,  et  la  plupart 
des  pièces  de  ce  genre  que  j'ai  observées  me  venaient  d'individus  qui 
n'avaient  aucune  difticulté  à  uriner.  Cependant,  quand  la  cicatrice  est 
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UL  peu  étendue,  les  plis  radiés  de  la  muqueuse  peuvent  être  assez  sail- 
!irit>  pour  former  un  véritable  diaphragme  percé  dans  son  centre  dune 
u^r-rture  étroite.  Même,  dans  ces  cas,  Tobstacle  apporté  au  cours  des 
;::ne-  nest  pas  très-grand,  parce  que  ces  sortes  de  valvules  sont  a>sez 
H; 'ile^  et  >e  couchent  en  avant  pendant  la  miction.  H  est  probable  que 
</-  rétrécissements  n'appartiennent  pas  exclusivement  à  la   portion 
diitérieure  de  Turèthre.  Pourtant  je  n'en  ai  pas  rencontré  à  plus  de 
2  'entimètres  du  méat  urinaire.  Il  est  assez  rare  qu'ils  ne  soient  pa.s 
^*;compagnés  d'une  altération  plus  étendue  intéressant  les  parties  voi- 
-  ne^  ;  de  telle  sorte  qu'avec  le  rétrécissement  cicatriciel  assez  limité,  il 
li^te  aussi  un  rétrécissement  inflammatoire  plus  ou  moins  long.  Sur  la 
'Àrce  qui  est  représentée  à  la  page  112,  le  canal  est  rétréci  uniformé- 
-Zi^iA  dans  retendue  de  plus  de  k  centimètres  à  partir  du  méat  urinaire. 
Dans  cette  longueur,  il  a  1  centimètre  de  large,  tandis  quïl  en  a  2  en 
arrière:   la  muqueuse  est  dépolie^  ridée  transversalement  et  adhé- 
rante aux  tissus  sous-jacents;  le  corps  spongieux  est  moins  rouge  qu'à 
ir^ut  normal,  et  présente  quelques  traces  d'infiltration  de  matière 
plastique. 
2'-  Les  rétrécissements  produits  par  la  cicatrisation  d'une  ulcération 
yphilitique  se  comportent  tout  différemment.  Ils  peuvent  siéger  plus 
•Il  moins  profondément  dans  Turèthre,  mais,  le  plus  souvent,  ils  occu- 
pait le  méat  urinaire  ou  la  fosse  naviculaire.  Alors  même  qu'ils  ne  com- 
prennent pas  toute  la  circonférence  du  canal,  ils  en  intéressent  toujours 
uii<r  assez  grande  partie  pour  diminuer  notablement  son  calibre.  Comme, 
idUlre  part,  ils  sont  peu  étendus,  ils  étranglent  brusquement  Turèthre. 
^►uand  on  divise  celui-ci  dans  sa  longueur,  la  cicatrice  se  présente  sous 
A  forme  d'un  petit  triangle  dont  le  sommet  est  saillant  dans  le  canal,  et 
i'-at  la  base  se  confond  avec  le  tissu  spongieux.  Car  c'est  le  propre  de 
ulcération  syphilitique  de  gagner  les  parties  profondes^  et  l'altération 
e^t  plus  limitée,  comme  dans  les  rétrécissements  précédents,  au  tissu 
K.uwmuqueux  (voy.  fig.  27). 
bjr>que  le  malade  n'est  plus  sur  le  coup  de  l'infection  syphilitique, 
•  rétrécissement  est  assez.court.  Son  tissu  est  fibreux,  et  présente  tous 
.»^  caractères  des  cicatrices.  A  son  niveau,  le  tissu  spongieux  est  dévié 
^çr^  le  centre  du  canal  ;  il  est  peu  vasculaire,  blanchâtre,  et  participe 
i  Vd  cicatrice  par  ses  couches  les  plus  internes,  mais  dans  une  petite 
'^ti  ndue.  Il  ne  présente  pas  cette  infiltration  diffuse  de  lymphe  plastique 
l'i»' j'ai  indiquée  dans  les  rétrécissements  inflammatoires  en  forme  de 
viblier.  Aus>i,  en  avant  et  en  arrière  de  l'obstacle,  Turèthre  reprend 
"^pidement  !>on  calibre  normal. 
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Fie.  26.  —  Urèthre  de  grandeur  naturelle  ouvert  iam  le  sens  de  u  longueur 
et  [>ar  sa  Tace  doriale.  —  Rétrèciiiement  cicatriciel. 


FiG.  27.  —  L'rèlhre   d«   grandeur   naturelle   ouvert  par   la   face  infirieure. 
Ri trtcis sèment  cicatriciel  ayant  succédé  à  un  chancre. 
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EIPLICATION  DE  U  FiGCRE  26. 

A.  hUmd. 

B.  (Zorps  caTeineui. 

C.  Tissa  spongieoi  mffltré  de  matière  plastique. 

D.  Canal  ayant  sa  largeur  et  son  aspect  habituels. 

L  Aa  milieii  du  canal  existe  une  petite  cicatrice  blanchâtre,  déprimée  et  adhérente. 
De  ce  point  cicatriciel  partent  des  plis  transversaux  et  radiés  de  la  muqueuse. 
Formés  par  l'adossement  de  cette  membrane  à  elle-même,  ils  sont  peu  safl- 
lanis  et  mobQes. 

>  H.  Au  devant  du  point  E,  le  canal  est  assez  uniformément  rétréci.  U 
a  I  centimètre 'de  large,  tandis  qu'il  en  a  3  en  arrière,  dans  le  point  D.  La 
moqueuse,  épaisse,  peu  poKe,  adhérente  au  tissu  cellulo-fibreux,  présente  des 
rides  transversales  nombreuses  ;  l'une  d'elles  est  très-marquée  en  G.  Dans 
l'étendue  de  4  centimètres  k  partir  du  méat  urinaire,  fl  existe  un  long 
rétrécissement  de  nature  inflammatoire.  —  Sur  cette  pièce  on  trouve  donc 
réunies  deux  formes  de  rétrécissements,  l'un  inflammatoire,  l'autre  cicatritiel. 


EIPLICATIOM  DE  LA  FlGtJRE  27. 

A.  Ti»su  spongieux  à  l'état  normal 

^  Méat  urinaire. 

'^  Rétrécissement  cicatriciel  ayant  succédé  à  un  chancre.  —  Le  malade  arail 
en  des  accidents  syphilitiques  constitutionnels.  Ce  rétrécissement  est  composé 
d  on  tissu  fibreux,  blanchiire,  très-dur.  A  sa  base,  beaucoup  de  cellules  du 
tissu  spongieux  sont  plus  ou  moins  oblitérées  par  de  la  matière  plastique. 

^  Canal  avec  sa  largeur  normale. 

l.  Restes  de  sinus. 

^'  Traînée  de  lymphe  plastique  oblitérant  des  cellules  du  tissu  spongieux.  —  Ici 
Tulcéralion  était  évidemment  de  nature  spécifique;  bien  différente  d'une  sim- 
ple ulcération,  elle  avait  détruit  la  muqueuse,  le  tissu  cellulaire  sous-mu- 
«penx  et  pénétré  jusqu*aii  tissu  spongieux. 
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Sur  le  vivant,  le  rétrécissement  parait  plus  étendu,  quand  il  existe  en 
même  temps  une  induration  syphilitique  des  parties  voisines.  Au- 
dessous  du  gland,  qui  est  lui-même  de  consistance  lardacée^  on  sent 
Turèthre,  sous  la  forme  d'un  cordon  dur,  dans  l'espace  d'un  centimètre 
ou  deux,  et  l'on  pourrait  croire  que  le  rétrécissement  a  la  même  lon- 
gueur. L'exploration  du  canal  avec  une  bougie  à  boule  ne  ferait  que 
confirmer  cette  erreur.  Mais,  en  réalité,  l'obstacle  est  formé  de  deux 
éléments  très-distincts  :  l'un  est  permanent,  c'est  la  cicatrice  de  l'ulcéra- 
tion; l'autre  passager,  c'est  la  matière  infiltrée  dans  le  tissu  spongieux. 
J'ai  étudié  cetle  dernière  avec  soin;  M.  Ranvier  a  bien  voulu  l'examiner 
de  son  côté,  et  elle  nous  a  paru  en  tout  semblable  à  la  lymphe  plas- 
tique récemment  sécrétée.  Cependant  elle  en  diffère  notablement.  Soit 
parce  qu*elle  n'est  pas  susceptible  d'organisation,  soit  parce  que  les 
tissus  fibreux  qu'elle  imprègne  ne  sont  pas  enflammés,  il  ne  se  produit 
aucun  phénomène  de  rétraction.  Sous  l'influence  d'un  traitement  spé- 
cifique,la  lymphe  est  résorbée,  les  parties  reprennent  leur  souplesse,  et 
il  ne  reste  plus  que  le  rétrécissement  cicatriciel  et  limité  que  j'ai  décrit. 

3**  Une  troisième  variété,  beaucoup  plus  rare,  du  rétrécissement  cica- 
triciel est  particulière  à  la  prostate.  Je  ne  veux  point  parler  des  brides, 
des  filaments  déliés  ou  des  replis  de  muqueuse  qu'on  rencontre  assez  fré- 
quemment sur  les  côtés  du  verumontanum,  mais  d'une  altération  plus 
profonde,  constituant  un  véritable  rétrécissement,  et  capable  d'apporter 
un  obstacle  sérieux  à  la  miction. 

On  sait  que,  chez  les  vieillards,  la  prostate  acquiert  souvent  un  vo- 
lume considérable.  Ce  sont  surtout  les  lobes  latéraux  qui  s'hypertro- 
phient.  Contenus  en  dehors  par  l'enveloppe  aponévrotique  de  la  glande, 
ils  s'appliquent  l'un  contre  l'autre,  et  présentent,  du  côté  de  l'urèthre, 
deux  surfaces  larges,  dirigées  verticalement.  Le  calibre  du  canal  n'est 
pas  diminué  ;  il  est  plutôt  agrandi  par  le  développement  exagéré  de  ses 
parois  latérales,  mais  celles-ci  sont  adossées  l'une  à  l'autre  assez  forte- 
ment pour  opposer  un  certain  obstacle  au  passage  d'une  sonde.  Si,  dans 
cet  état  de  choses,  et  sous  l'influence  d'une  cause  quelconque,  la  mu- 
queuse s'enflamme  et  vient  à  s'ulcérer,  des  adhérences  s'établisseni 
entre  les  deux  lobes  de  la  prostate;  ceux-ci  sont,  pour  ainsi  dire,  soudés 
ensemble,  et  il  ne  reste  plus,  vers  la  paroi  inférieure  du  canal,  qu'un 
étroit  passage  à  peine  suffisant  pour  la  sortie  des  urines. 

J'ai  rencontré  ces  altérations  sur  trois  prostates  de  vieillards.  La  pre- 
mière pièce  fut  sacrifiée  pour  étudier  complètement  la  disposition  des 
parties.  Après  l'avoir  divisée  en  travers  dans  sa  portion  moyenne,  on 
voyait  les  deux  lobes  accolés,  et  le  point  de  leur  réunion  n'était  indiqué 
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que  par  une  ligne  verticale  plus  blanche  que  le  reste  de  la  glande.  Si  Ton 
liisiit  effort  pour  les  séparer,  la  muqueuse  se  déchirait  facilement^  et 
^ef  débris  restaient  adhérents  à  l'un  ou  à  l'autre  lobe,  sous  forme  de  pe- 
tit^ filaments.  Dans  les  points  où  cette  membrane  était  enlevée,  le  tissu 
fTsItre  de  la  glande  restait  à  ou.  La  prostate  n'était  pas  ramollie  ;  elle 
rî.iit  même  un  peu  indurée.  Ainsi  les  parois  du  canal  étaient  entière- 
skrot  confondues^  excepté  ioférieurement,  où  il  était  encore  possible 
^  (aire  passer  une  sonde  de  3  millimètres  de  diamètre. 

Le<  deux  antres  pièces  ont  été  conservées.  Sur  l'une,  les  deux  lobes 

c^t  été  séparés  complètement,  et  leur  face  interne  est  hérissée  de  nom- 

^^eox  filaments.  Sur  l'autre,  les  lobes  n'ont  été  qu'écartés  vers  la  base 

cf  la  prostate,  et  l'on  voit  la  muqueuse  qui  les  réunit  tiraillée  en  travers, 

fvrmer  des  plis  nombreux  très-fins,  et  semblables  aux  adhérences  qu'on 

r»^contre  quelquefois  dans  les  plèvres.  Par  suite  de  la  réunion  des  deux 

:->bes.  il  ne  reste  plus  vers  la  paroi  inférieure  qu'on  petit  conduit,  per- 

n-^tant  à  peine  le  passage  d'une  bougie  de  2  millimètres  (voy.  fig.  28). 

Dans  le  premier  et  le  troisième  cas  dont  je  viens  de  parler,  les  adhé- 

:>  ^(r>  rKTCupaient  presque  toute  la  surface  des  lobes  prostatiques;  dans 

-  *econd.  elles  étaient  moins  étendues  et  moins  solides. 

>ur  les  trois  pièces,  la  muqueuse  et  le  tissu  cellulaire  extrêmement 
::q  qui  la  double  étaient  seuls  intéressés.  Le  tissu  même  de  la  pro- 
Uîe  ne  présentait  aucune  trace  d'inflammation  :  les  couches  qui  avoi- 
.'iîîent  l'urèthre  n'étaient  ni  plus  ni  moins  consistantes  que  le  reste  de 
.4  z'ande. 

Nous  avons  vu,  en  traitant  de  l'uréthrile  aigué  (voy.  page  5  et  suiv.),que 

c-tt^  maladie  s'étend  quelquefois  jusqu'aux  parties  les  plus  reculées  de 

jn^lhre.  Cependant  on  n'observe  pas,  chez  lesjeunespens  et  les  adultes, 

è^  rétrécissements  de  la  portion  du  canal  qui  traverse  la  prostate,  à 

•  âuse  do  peu  de  volume  de  cet  organe.  Chez  les  vieillards,  on  ne  ren- 
contre guère  d'uréthrite  contractée  dans  le  coït;  mais  quand  la  prostate 
-^t  notablement  hypertrophiée,  les  causes  qui  peuvent  amener  une 
uflammation  de  la  muqueuse  sont  assez  fréquentes.  Tantôt  c'est  une 
Tstile  chronique  qui  s'étend  à  la  partie  postérieure  de  l'urèthre,  tantôt 

•  V-t  un  rathélérisme  mal  fait  qu*  déchire  la  muqueuse.  Plus  souvent 
Ticore  la  vessie  ne  pouvant  se  vider  d'elle-mC*me  et  complètement,  les 
'-i;dlades  sont  obligés  de  se  sonder  fréquemment  ou  de  garder  une  sonde 

-i^-meure.  et  il  est  facile  de  comprendre  que  des  cathélérismes  répétés 
•fréquemment,  ou  la  présence  continue  d'un  corps  étranger,  doivent 
-«nir  par  enflammer  et  même  détruire  la  muqueuse  dans  les  points 
plus  comprimés.  Aussi  n'est-il  pas  rare  de  voir  la  muqueuse  de  la 
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itate  de  grandeur  nilurelle  vue  do  Mé  de  Ji 
lie;  les  deux  lobes  liléraux  sont  àcarlés  lrans< 

FiG.  28.  —  Pro: 

1  vessie.   Elle  e» 
rersalemcnl. 

A.  Ginaui  défé 

rents. 

B.  Vésicules  se 

C.  Peliteporlio 

miaaies. 

D  du  baa-fond  de  la  vessie. 

D.   Bougie  de  î 

millimêlrcs  introduite  dans  l'urèthre. 
e  l'urèthre  du  rôle  de  la  vessie, 
ï-posliîrieiir  séparaut  les  deuï  lobes  de 
omplétemenl  oblitéré  par  l'adhérence  des 
i  tapissent  les  lobes  prosiatiques.  Par  ^uitc 
es,  la  muqueuse  est  tiraillée  t^t  forme  des 

E.  Ouverluredi 

F.  SiUoQ  aotér. 

canal  est  c 
queuse  qu 
de  ces  loh 
sales  DomI 

la  prosute.    Le 
feuillets  de  mu- 
:  de  t'écartemcDt 
brides   iransver- 

^ 
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prostate  des  vieillards  roage,  tomenteuse  et  s'en  allant  par  lambeaux, 
l'ai  TU  plus  d'une  fois  cette  glande  entièrement  dépouillée  de  sa 
moqueuse,  qui  était  remplacée  par  une  membrane  lisse^  très-adhérente 
un  tissus  sous-jacents,  et  entièrement  semblable  à  celle  qui  tapisse 
certains  trajets  fistuleux. 

Malgré  Tétat  inflammatoire  de  la  muqueuse,  il  est  probable  que  des 
kdhérences  ne  pourraient  s'établir,  si  les  parois  de  Turèthre  étaient  écar- 
tées, à  chaque  miction,  par  les  urines.  Mais,  celles-ci  ne  s'écoulent 
qu'avec  lenteur  et  par  un  petit  filet,  en  suivant  la  rigole  que  présente  la 
paroi  inférieure  du  canal,  et  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  les  lobes  de  la 
prostate  ne  se  soudent  dans  la  partie  supérieure  de  leur  face  interne. 

Le  mécanisme,  d'après  lequel  s'établissent  les  rétrécissements  de  la 
prostate,  est  bien  différent  de  ce  que  nous  avons  observé  dans  les  autres 
portions  de  l'urèthre.  Le  canal  ne  revient  pas  sur  lui-môme  ;  son  calibre 
l'est  pas  diminué  par  une  rétraction  des  parois  delà  circonférence  vers 
centre  ;  il  est  seulement  effacé  par  adossement  de  ses  parois.  C'est  que 
les  conditions  anatomiques  ne  sont  plus  les  mêmes.  Au  lieu  d'un  canal 
rélractile,  susceptible  de  dilatation  et  de  resserrement  dans  tous  les 
points  de  sa  circonférence,  il  y  a  deux  surfaces  planes  qui  ne  peuvent 
être  qu'écartées  ou  rapprochées  tout  d'une  pièce.  L'abolition  du  calibre 
do  canal  ne  peut  avoir  lieu  que  par  l'adossement  permanent  de  ces 
surfaces,  et  c'est  ce  qui  arrive  quand  la  muqueuse  qui  les  tapisse 
s'olcère  et  se  confond.  Il  n'en  existe  pas  moins  un  véritable  rétrécisse- 
meol,  et  ce  rétrécissement  est  cicatriciel. 

b.  Les  rétrécissements  qui  sont  la  suite  de  lésions  traumatiques  pré- 
'*ntent,  comme  celles-ci,  des  variétés  très-nombreuses. 

Ils  peuvent  occuper  tous  les  points  de  la  longueur  de  l'urèthfe;  tou- 
tefois ils  affectent  pour  siège  de  prédilection  les  régions  bulbeuse  .et 
membraneuse.  La  raison  en  est  simple  :  c'est,  en  effet,  dans  cette  por- 
tion du  canal  que  l'introduction  des  instruments  rencontre  le  plus  d'ob- 
stacles, et  c'est  sur  le  périnée  que  portent  plus  particulièremeut  les 
violences  extérieures. 

En  général^  le  rétrécissement  du  canal  et  la  diffficulté  d'uriner  sont 
d'autant  plus  grands,  que  la  cicatrice  est  plus  considérable.  Cependant 
il  existe  des  exceptions  assez  fréquentes.  Elles  dépendent,  surtout,  de 
U  direction  et  du  siège  de  la  cicatrice.  Quand  celle-ci  est  étroite  et  lon- 
intodinale,  elle  n'apporte  aucun  obstacle  à  la  sortie  de  l'urine.  Si,  dans 
toute  l'étendue  qu'elle  occupe,  les  tissus  ont  perdu  leur  souplesse, 
lorèthre  n'en  demeure  pas  moins  intact  dans  la  plus  grande  partie  de 
^circonférence,  et  pourra  fournir  une  dilatation  suffisante  à  la  mie- 
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tion.  Ce  fait  s'observe  journellement  après  ropération  de  la  taille  mé- 
diane ou  latéralisée. 

Mais  il  faut  établir  une  distinction  importante,  suivant  que  la  plaie 
intéresse  les  régions  prostatique  et  membraneuse,  ou  la  région  spon- 
gieuse, à  cause  de  la  différence  de  leur  structure.  Dans  les  deux  pre- 
mières, les  tissus  glanduleux  et  musculaires  qui  les  constituent,  se  prê- 
tent peu  à  Textension  de  l'inflammation,  et  la  cicatrice  qui  succède  à 
une  plaie  longitudinale  et  régulière  est  le  plus  souvent  linéaire.  Dans 
la  troisième,  au  contraire,  l'inflammation  s'étend  très-facilement  au  tissu 
spongieux  ;  autour  de  la  cicatrice,  il  s'établit  une  induration  plus  ou 
moins  étendue  des  parties;  de  telle  sorte  qu'il  existe  un  rétrécissement 
compliqué,  moitié  cicatriciel,  moitié  inflammatoire.  C'est  ce  qui  arrive 
assez  souvent  après  une  déchirure  profonde  produite  par  l'extraction 
d'un  fragment  de  calcul  dans  l'opération  de  la  lithotritie,  ou  quand  on  a 
pratiqué  sur  la  portion  libre  de  la  verge  une  incision  pour  extraire  un 
corps  étranger,  si  la  plaie  n'a  pas  été  réunie  par  première  intention. 

On  doit  également,  pour  les  plaies  larges,  mais  superficielles  de  l'in- 
térieur de  l'urèthre,  tenir  un  très-grand  compte  de  la  place  qu'elles 
occupent.  J'ai  examiné  plusieurs  pièces  sur  lesquelles  les  régions  mem- 
braneuse et  prostatique  avaient  été  le  siège  d'une  lésion  assez  étendue: 
La  membrane  muqueuse  et  le  tissu  cellulaire  lâche  qui  la  double  n'exis- 
taient plus;  ils  avaient  été  remplacés  par  une  membrane  très-fine,  si 
adhérente  aux  tissus  sous-jacents,  qu'il  était  impossible  d'en  détacher 
de  petits  lambeaux.  Au-dessous  d'elle,  on  distinguait  des  fibres  blan- 
châtres, irrégulièrement  disposées.  Le  verumontanum  était  détruit  dans 
son  tiers  ou  sa  moitié  antérieure.  Évidemment,  il  existait  là  une  cica- 
trice large,  mais  superficielle.  Je  pouvais  d'autant  moins  en  douter,  que 
plus  d'une  fois  j'avais  rencontré  des  plaies  récentes  de  cette  partie  de 
l'urèthre  qui  me  rappelaient  exactement  ce  que  j'avais  sous  les  yeux; 
que  deux  des  malades  sur  lesquels  j'avais  trouvé  ces  cicatrices  m'avaient 
dit  avoir  été  soumis  à  un  cathétérisme  difficile  et  suivi  d'écoulement  de 
sang,  pour  une  rétention  d'urine  passagère.  Pourtant  le  canal  avait,  à 
très-peu  de  chose  près,  conservé  sa  largeur  normale. 

Je  ne  possède  pas  de  pièce  qui  me  permette  d'avoir  une  opinion  arrê- 
tée à  cet  égard,  mais  je  doute  qu'une  plaie  aussi  étendue  puisse  exister 
dans  la  portion  spongieuse  de  l'urèthre,  sans  laisser  après  elle  des  alté- 
rations plus  profondes. 

Quand  la  cicatrice  comprend  une  certaine  épaisseur  de  tissus,  elle 
n'a  pas  besoin  d'intéresser  une  grande  partie  de  la  circonférence  de 
l'urèthre  pour  gêner  notablement  la  miction.  Mais  il  est  évident  que 


DBS  RfiTRfiCISSEIIERTS.  119 

plus  elle  sera  étendue,  plus  le  rétrécissement  sera  considérable.  A  la 
suite  d'une  blessure  produite  dans  l'urèthre  par  un  corps  étranger,  tel 
qu'une  sonde  ou  un  instrument  de  lithotritie,  la  cicatrice  est  limitée, 
et  elle  si^e  ordinairement  sur  la  paroi  inférieure  du  canal.  Après  une 
chute  £ûte  d'un  lieu  élevée  ou  un  choc  violent  porté  sur  le  périnée^  il  y 
a  plutôt  rupture  complète  de  Turèthre.  La  cicatrice  occupe  alors  toute 
^a  circonfimoce;  mais,  ici  encore,  elle  est  plus  épaisse  sur  la  paroi 
inférieure  da  canal  que  sur  la  supérieure.  Cette  circonstance  est  impor- 
tante à  noter,  car  elle  peut  fourpir  une  indication  utile  sur  le  point  qu'il 
est  nécessaire  d'inciser,  dans  certains  cas  d'oréthrotomie  interne. 

Lorsque  la  solution  de  continuité  est  trës^ette,  la  cicatrice  peut  être 
assez  étroite.  Ces  cas  sont  rares.  Plus  souvent  elle  est  accompa- 
gnée d'une  contusion  profonde  et  de  déchirure.  Alors  le  travail  de  ci- 
catrisation n'est  pas  borné  à  la  surface  de  la  plaie;  il  s'étend  aux  tissus 
Toisins,  et  Turèthre  est  enveloppé  par  une  masse  fibreuse  plus  ou  moins 
volumineuse.  C'est  ce  qui  a  lieu,  surtout  dans  la  région  bulbeuse,  là  où 
le  tissu  spongieux  se  déchire  très-facilement,  et  offre  des  conditions 
UiQtes  particulières  à  la  propagation  de  l'inflanmiation.  J'ai  disséqué 
plusieurs  de  ces  tumeurs  :  à  leur  niveau^  on  ne  retrouvait  plus  aucun 
des  éléments  normaux  de  l'urèthre;  du  côté  du  canal^  il  existait  une 
cicatrice  large,  difforme,  traversée  par  des  brides  dures,  saillantes  et 
irrégulièrement  disposées.  En  dehors^  la  masse  fibreuse  s'étendait  infé- 
rieurement  jusque  sous  la  peau,  et  supérieurement,  elle  intéressait  les 
parties  les  plus  rapprochées  des  corps  caverneux.  Dans  quelques  cas, 
l'altération  était  si  étendue  et  la  rétraction  des  tissus  fibreux  si  pronon- 
cée, que  la  verge  était  coudée,  raccourcie,  et,  pour  ainsi  dire,  réduite 
au  gland  qui  formait  une  sorte  de  moignon  au  devant  du  pubis. 

Je  vieas  de  dire  que  la  cicatrice  examinée  par  l'intérieur  de  l'urèthre 

présentait  une  surface  très-inégale;  il  est  nécessaire  d'insister  sur  ce 

prânt,  parce  qu'il  est  un  caractère  tout  particulier  des  rétrécissements 

déterminés  par  une  lésion  traumatique.  Cette  difformité  de  la  cicatrice 

est  due  à  plusieurs  causes  :  ce  sont  d'abord  la  forme  et  l'étendue  de  la 

ti^chirure,  le  degré  de  contusion,  l'existence  d'une  perte  de  substance  ; 

mais  c'est  aussi  le  contact  des  urines  dont  le  passage  fréquent  s'oppose 

à  la  cicatrisation  régulière  de  la  plaie.  J'ai  donné  (page  120)  un  très-bel 

exemple  de  ce  genre  de  rétrécissement.   La  pièce  a  été  prise  sur  un 

homme  de  cinquante-huit  ans,   qui  était  tombé  de  la  hauteur  d'un 

mètre.  Il  y  avait  eu  une  déchirure  de  Turèthre,  avec  épanchement 

considérable  de  sang  dans  l'épaisseur  du  périnée,  et  uréthrorrhagie 

pendant  deux  jours.  Pendant  les  six  années  que  le  blessé  vécut  après 
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Fio.  20.  —  Urâthre,  da  grandeur  naturelle,  d'un  lionime  de  cinquante -iiuil  ani,  mort 
à  la  BUitt  d'une  innammalioD  violente  des  reîni  et  de  la  veisie.  —  Pas  d'urétbritr 
dam  tel  antéciidents,  -  Chute  d'un  mÈtre  environ  sur  une  barre  de  bois  :  contusior 
jnarme  du  périnée;  rupture  de  l'uréthre  suivie  d'une  héinorrha|;iB.  —  Accident 
remontant  i  six  ani;  depuis  cette  é[ioque,  didlcullé  d'uriner  de  plus  en  plus  grande. 
—  KétrAcissemenl  ricnlricicl. 
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EIPLICATIOX  DE  LA  FIGCRE  29. 


A.  hii4ooâ  de  la  fessie. 

t.  EcdiTiDoses  considérables  de  la  muqueuse  du  col  Tésical. 

C.  Portion  pitHtatiqae  du  canal.  Elle  est  très-élargie,  et  forme  un  cône  qui  s*élend 
jusqn'aa  rétrécissement.  Ce  cône  est  long  de  5  centimètres  ;  à  ^a  base,  il  a 
une  largeur  de  4  centimètres  3  millimètres. 

y  Veruoiootanum.  Il  est  déformé,  aplati  dans  son  milieu,  termina  en  poinle  en 
avant  et  dirisé  en  plusieurs  prolongements  en  arrière. 

L  Lacunes  nombreuses,  profondes  de  I  à  4  millimètres,  placées  entre  les 
(lisceaux  fibro-mosculaires  qui  font  saillie  sous  la  muqueuse. 

F.  bifis  ce  point,  la  muqueuse  n*existe  plus.  Elle  est  remplacée  par  une  pellicule 
mince,  lisse,  très-adhérente  an  tissu  fibreux  sous-jacent. 

r.  ùrités  placées  dans  l'épaisseur  du  tissu  cicatriciel.  Elles  sont  profondes  de 
3  millimètres  environ,  â  bords  irréguliers. 

G  liisse  de  itssu  cicatriciel  blanchâtre,  dur. 

H.  F^te  caTité  arrondie,  profonde  de  4  millimètres. 

K.  Tissu  spongieux  complètement  détruit 

V.  La  muqueuse  reparaît  en  avant  du  rétrécissement,  mais  elle  est  épaissie  et  offre 
coe  surface  inégale  et  chagrinée. 

L-  Point  dans  lequel  le  tissu  spongieux  commence  à  reprendre  son  aspect  normal  : 
plus  en  arrière,  il  est  infiltré  de  matière  plastique. 

M-  bi  canal,  quoique  étroit,  a  repris  son  aspect  normal. 
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son  accident,  il  urina  avec  une  difficulté  toujours  croissante.  Il  n'avait 
subi  aucun  traitement  pour  cette  infirmité.  A  Tautopsie,  on  trouva  que 
le  rétrécissement  était  formé  par  une  masse  fibreuse  du  volume  d'une 
petite  noisette  aplatie.  Il  était  impossible  d'en  préciser  les  limites  au 
milieu  des  tissus  environnants.  Du  côté  de  l'intérieur  de  l'urèthre,  la 
cicatrice  est  des  plus  difformes.  La  masse  fibreuse  forme  un  anneau 
épais  de  4  à  5  millimètres,  qui  efface  presque  complètement  le  calibre 
du  canal.  Dans  l'étendue  de  près  de  3  centimètres,  la  muqueuse  a  été 
détruite  ;  elle  est  remplacée  par  une  membrane  très-fine,  lisse  et  si 
adhérente,  qu'il  est  impossible  d'en  détacher  de  petits  lambeaux.  Au* 
dessous  d'elle,  existe  un  réseau  de  fibres  blanchâtres,  entrecroisées  delà 
façQn  la  plus  irrégulière.  Sur  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre,  au  milieu 
même  de  la  cicatrice,  sont  trois  cavités  :  l'une,  très-petite,  permet  l'in- 
troduction d'un  stylet  qui  pénètre  à  la  profondeur  de  4  millimètres  ; 
les  deux  autres^  un  peu  moins  profondes,  ont  une  ouverture  plus  large; 
leur  cavité  est  anfractueuse  et  leurs  bords  sont  déchiquetés. 

En  arrière  du  rétrécissement,  Turèthre  est  très-dilaté,  ce  qui  est  assez 
ordinaire.  Mais  il  est  également  dilaté  en  avant,  dans  l'étendue  de 
2  centimètres,  quoique  à  un  moindre  degré.  Cet  élargissement  tient  à 
ce  que,  dans  ce  point,  le  corps  spongieux  a  été  complètement  détruit. 
11  résulte  de  là  que  l'urèthre  est  comme  étranglé,  et  qu'il  existe  deux  . 
ampoules,  l'une  plus  grande,  en  arrière  de  l'étranglement,  l'autre  plus 
petite,  en  avant.  Cette  disposition,  comme  on  le  voit,  est  bien  différente 
de  celle  que  présentent  les  deux  cônes  réguliers  que  l'on  rencontre 
dans  la  plupart  des  rétrécissements  inflammatoires. 

Si  l'on  ajoute  à  ces  lésions,  déjà  très-variées,  les  altérations  secon-  j 
daires  qui  résultent  des  troubles  apportés  dans  la  miction,  telles  que  les 
abcès,  les  dilatations  du  canal,  les  fistules  urinaires,  on  comprendra  que 
les  rétrécissements  anciens  et  compliqués,  surtout  ceux  qui  sont  cica- 
triciels, échappent  à  toute  classification  méthodique.  Chacun  d'eux  pré- 
sente une  physionomie  particulière  :  mais,  en  les  examinant  avec  soin, 
on  retrouvera  toujours,  quoique  combinés  de  diverses  façons,  les 
caractères  anatomiques  que  j'ai  décrits. 

Oblitération  complète  de  rurèthre.  —  Si  prononcé  que  soit  un  rétrécis- 
sement, jamais  il  n'oblitère  complètement  l'urèthre.  Si  le  cours  des 
urines  est  interrompu,  c'est  qu'un  gonflement  de  la  muqueuse,  des 
mucosités  épaisses,  un  gravier,  ou  tout  autre  obstacle,  sont  venus  fermer 
la  voie  étroite  qui  leur  restait.  Mais  s'il  s'est  formé  des  fistules  par  les- 
quelles les  urines  trouvent  une  issue  facile,  le  canal  peut  s'oblitérer.  Ce 
faitd'anatomie  pathologique  a  été  nié  à  tort  par  quelques  chirurgiens. 
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Je  ne  parlerai  pas  des  cas  d'oblitération  que  j'ai  rencontri^s  sur  le 
vivant,  car  l'erreur  esl  alors  trop  facile.  Il  peut  se  faire  qu'on  ne  puisse 
traverser  un  rétrécissement  avec  la  plus  Une  bougie  introduite  d'avant 
i-n  arriére  par  le  méat  urinaire,  ou  d'arrii^re  en  avant  panme  fistule,  sans 
que,  pour  cela,  l'urôthre  soit  complètement  fermé.  Mais,  outre  deux 
luw-es  qne  j'ai  disséquées  avec  le  plus  grand  soin,  j'en  conserve  encore 
quatre  autres  sur  lesquelles  l'ohliti' ration  est  incontestable.  Sur  toutes 
il  existait  des  fistules  périnéal es;  l'oblitération  commence  immédiale- 
tnent  en  avant  des  fistules,  et  se  prolonge  dans  l'étendue  d'un  à  trois 
centiméties.  L'une  deces  pièces  présente  une  particularité  très-remar- 
ipiable  :  un  abcès  urineux  ii  détruit  les  tissus  qui  entourent  le  canal,  el 
celui-ci,  isolé  dans  la  longueur  de  plus  de  2  cCnlimëtres,  traverse  le  foyer 
liaralent  sous  la  forme  d'un  cordon  dur  et  imperméable  (voy.  fig.  30). 
Félix  Pascal,  Ch.  Bell.  Bcranl,  M.  Thompson,  et  quelques  autres  chi- 
inrgiens,  ont  rapporté  des  observations  d'oblitération  de  l'urètbre, 
naU  aucun  d'eux  ne  s'est  expliqué  nettement  sur  le  mécftnisme  de  cette 
allération. 

La  rétraction  incessante  d'un  rétrécissement,  si  loin  portée  qu'elle 
Fût,  ue  serait  pas  suffisante  pour  oblitérer  l'urètbre.  Elle  en  rapprocbera 
lt«  parois,  elle  en  diminuera  le  calibre  à  un  très-baut  degré,  mais  sans 
l'effacer  complètement.  Qu'on  me  permette  une  comparaison  :  comme 
(luis  ces  tiges  de  verre  creuses  qu'on  étire  à  la  lampe,  il  restera  toujours 
un  passage  capillaire.  Mais  si  des  fistules,  suffisantes  pour  la  sortie  de 
l'urine,  viennent  k  s'établir  en  arrière  du  rétrécissement,  il  en  sera  tout 
aulreiiient.  La  formation  des  fistules  sera  nécessairement  accompagnée 
il'un  travail  inflammatoire  et  ulcëratif,  quelquefois  asscK  considérable 
pour  atteindre  et  détruire  le  rétrécissement  lui-même.  Brodie  en  a  cilé 
.les  exemples,  et  j'en  ai  moi-même  observé  plusieurs  cas.  Or,  quand 
I  iiillammation  vient  &  se  propager  k  une  certaine  dislance  dans  l'urè- 
Ibre,  elle  le  dépouille  de  son  épitbélium,  et  les  parois  du  canal,  se  trou- 
i.iut.  pour  ainsi  dire,  dans  les  conditions  d'une  plaie  récente, contractent 
lies  adhérences  et  se  -soudent.  C'est  ce  que  nous  avons  déjà  vu  à  propos 
de»  rétrécissements  de  la  prostate. 

Ce  qui  vient  encore  à  l'appui  de  celte  opinion,  c'est  que  l'oblilération 
Dcs' étend  jamais  très-loin  au  delà  des  fistules.  Le  reste  du  canal,  bien 
que  n'étant  plus  traversé  par  les  urines,  non-seulement  ne  s'oblitère  pas, 
mais  garde  à  trés-pcu  de  chose  près  son  calibre  normal.  Cbez  des  ma- 
Udes  qui  n'tirinaient  plus  que  par  le  périnée  depuis  des  années,  il  m'a 
loujoursét^  facile  de  passer  des  bougies  assez  volumineuses  jusqu'au 
point  oblitéré  ;  et  le  fait  que  Je  signale  est  en  outre  surabondamment 
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FiG.  30.  —  Vcu  e  et  po  on  df  1  uri 
Eentée»  de  grandeur  Mlurelle  —  Plus  eun  wi  hr  i 
reinontBQl  u  une  n);  a  ne  d  années  e  non  l  a  ée 
soixante  deux  an     —  Depu  >  qua   e  oui   la  n 


Qstules  du  périnée.  La  vi 


.  l'urèthre  si 


>  dïns  la  jeuneiM  —  Djmirie 

Va  le  ab  es  du  pér  oie  i 

)     >e  fa  1  en  èreine  I  par  lei 

s  par  leur  Ëice  aupérîeucc. 
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EXPLICATION  DE  LA  FIGURE  30. 


'.  La  vessie  est  petite;  ses  parois  hypertrophiées  ont,  par  places,  I  centimètre 
«l  épaisseur;  la  muqueuse  est  très-enflammée. 

-  Restes  déformés  du  Terumontanum.  Dans  ce  point,  un  petit  pertuis  ayant 
i  millimiétres  de  profondeur  indique  Tendroit  on  commence  l'oblitération 
d>i  canal. 

0.  Ces  deux  caTÎlés  étaient  réunies  et  formaient  une  vaste  poche  urineuseenve- 
i'^ppant  l*urèt!ire  dans  toute  sa  circonférence.  Au  moment  de  la  miction, 
l'urine,  après  aToir  rempli  cette  poche,  s'échappait  en  arrière  par  plusieurs 
ouvertures  fistaleuses. 

f>  Pftit  cal-de-sac  indiquant  le  point  où  Turèthre  est  ob! itéré  en  avant. 

E.  (>ordon  rolamineux  et  dur,  long   de    I  5    millimètres,  formé  par  Turèthre 

complètement  oblitéré.  Une  sonde  passée  derrière  lui  montre  que  ce  cordon 
est  libre  en  arrière  et  isolé  de  la  face  profonde  de  Tabcès.  L'oblitération  porte 
sur  la  partie  antérieure  de  la  région  prostatique,  et  principalement  sur  la 
régioB  membraneuse. 

F.  En  afant  de  la  partie  oblitérée,  le  canal  prend  rapidement  une  largeur  d'envi- 

ron 2  centiméires.  Dans  toute  l'étendue  du  canal  la  muqueuse  est  épaissie 
et  très-adbérente  au  tissu  cellulaire  sous-jacent.  Le  tissu  spongieux,  en  partie 
atrophié,  est  infiltré  de  matière  plastique  et  présente  un  aspect  jaunâtre.  En 
un  mol,  tout  l'urèthre  olfre  les  traces  d'une  inflammation  chronique. 

'  Corps  caTemeux  à  l'état  sain. 
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démontré  par  l'oxamen  des  pièces  que  j'ai  conservées.  Cependant,  sur 
l'une  d'elles,  le  canal  est  notablement  diminué  de  largeur;  mais  il  est 
loin  d'être  oblitéré,  et  les  altérations  qu'il  présente  dans  toute  son 
étendue  montrent  évidemment  que  son  étroitesse  est  due  à  des  mala- 
dies anciennes,  et  non  au  défaut  de  passage  de  Turine. 

Là  où  l'oblitération  est  complète,  Turèthre  est  transformé  en  un  cor- 
don fibreux.  On  n'en  retrouve  qu'avec  beaucoup  de  peine  quelques 
restes  de  sa  structure  première,  surtout  à  mesure  qu'on  se  rapproche  du 
point  où  siègent  les  fistules. 

Les  considérations  générales  qui  précèdent  répondent  déjà,  en  par- 
tic,  à  quelques  autres  questions  secondaires  dont  il  me  reste  à  complé- 
ter l'examen. 

Nombre  des  rétrécissements. —  Le  nombre  des  rétrécissements  qui  peu- 
vent se  trouver  dans  un  urèthre  a  été  fixé  très-différemment  par  les 
chirurgiens.  D'après  Ducamp,  il  est  ordinairement  d'un  ou  de  deux,  et 
rarement  de  quatre  ou  cinq  {Traité  des  rétréc.  d'w\,  p.  13).  Hunter  dit 
en  avoir  vu  jusqu'à  six,  parmi  lesquels  quelques-uns  étaient  plus  pro- 
noncés que  les  autres  {Œuvr.  compl.,  tome  II,  p.  297).  Lallemand  as- 
sure en  avoir  rencontré  sept,  qu'il  a  successivement  détruits  par  la  cau- 
térisation (J/a/«(/.  desorg.  génitO'Urin.,Tp.  60).  Leroy  en  a  compté  onze  sur 
un  jeune  Brésilien  [Traité  des  angust.,  p.  83).  Mais  les  observations  de 
ces  deux  derniers  chirurgiens  ont  été  faites  sur  le  vivant,  et  il  suffit  de 
les  lire  avec  quelque  soin  pour  ne  leur  accorder  qu'une  confiance  très- 
limitée.  En  pareille  matière,  les  faits  recueillis  dans  des  autopsies  sont 
seuls  concluants.  Je  n'ai  rencontré  le  plus  souvent  qu'un  seul  rétrécis- 
sement, quelquefois  deux  et  jamais  plus  de  trois.   Dans  quelques  cas, 
j'aurais  pu  croire  qu'il  y  en  avait  un  plus  grand  nombre  :  c'est  quand 
l'urèthre  entier  était  malade  et  rétréci  dans  presque  toute  son  étendue. 
Il  n'y  avait,  à  proprement  parler,  qu'un  long  rétrécissement,  mais  il 
était  plus  prononcé  dans  certains  points  que  dans  d'autres. 

Siège.  —  Les  opinions  sur  le  siège  le  plus  fréquent  des  rétrécisse- 
ments ont  également  beaucoup  varié.  Ici  encore  la  plupart  des  recher- 
ches avaient  été  faites  au  lit  des  malades,  et  l'on  déterminait  la  place 
occupée  par  la  maladie  d'après  la  distance  où  elle  se  trouvait  du  méat 
urinaire.  Mais  il  était  impossible  de  s'entendre,  puisqu'on   n'était  pas 
même  d'accord  sur  la  longueur  normale  de  l'urèthre.  Home  et  Brodie 
plaçaient  le  plus  grand  nombre  des  rétrécissements  derrière  le  bulbe; 
Lallemand,  à  la  courbure  de  l'urèthre;  Leroy,  au   commencement  de 
la  région  membraneuse.  Hunter  regarde  la  région  bulbeuse  comme  la 
plus  disposée  aux  rétrécissements  :  on  en  trouve  quelquefois,  dit-il. 


DES  RËTRËCISSEMENTS. 
entre  le  bulbe  et  le  col  de  la  vessie,  maistrâs-rarciDentaii  delà  du 
il  n'en  a  jamais  vu  dans  la  partie  de  l'urèthre  qui  traverse  la  prostate 
tome  n.  p.  298). 

Pour  moi,  et  je  ne  parle  que  d'après  ce  que  m'ont  appris  de  nom- 
breuses autopsies,  les  rétrécissemenls  peuvent  occuper  tous  les  points 
rie  l'urèthre,  depuis  le  méat  urinairo  jusqu'au  col  de  la  vessie  exclusive- 
ment. Leur  siège  est  ordinairement  en  rapport  avec  la  cause  qui  tes  a 
pniduîls.  Ceux  du  méat  urinaire  ou  de  la  fosse  naviculaire  sont  souvent 
la  suite  d'une  ulcération  syphilitique;  ceux  de  la  région  spongieuse 
succèdent  plutiM  ii  une  uréthritc  ;  enfin  ceux  de  la  région  membraneuse 
sont  presque  toujours  le  résultat  d'une  lésion  traumatique.  On  comprend 
tîu'il  doit  y  avoir  à  celte  règle  des  exceptions  assez  nombreuses.  J'ai 
moi-mêrae  décrit  des  rétrécissements  de  la  portion  antérieure  de  la 
Tci^e  et  delà  prostate  produits  parune  urétbrite;  un  chancre  peut  se 
djielopper  assez  avant  dans  l'urèthre,  et  une  violence  extérieure  peut 
intéresser  toutes  les  portions  du  canal,  mais  la  règle  que  j'indique  n'en 
reste  pas  moins  vraie  d'une  manière  générale. 

Si  maintenant  je  Tais  abstraction  de  la  cause,  je  dirai  que  les  rétrécis- 
M'ments  existent  surtout  un  peu  en  avant  de  la  région  membraneuse, 
oisuite  dans  la  région  spongieuse.  Bien  moins  souvent  on  en  rencontre 
dans  la  région  mcDobraneuse.  Ceux  de  la  région  passalique  sont  extrê- 
mement rares. 

Langueur.  —  A  part  les  cas  oi!i  l'urèthre  est  altéré  et  rétréci  dans 
presque  toute  sa  longueur,  on  peut  dire  que  les  rétrécissements  sont 
aisez  courts.  Formés  par  une  petite  cicatrice  et  des  replis  de  la  mu- 
queuse, ils  n'ont  pas  plus  de  1  ou  2  millimètres.  Ceux  qui  sont  consti- 
tués par  une  induration  du  tissu  spongieux,  ou  une  cicatrice  résultant 
d'unelésion  traumatique, ont  de  ^  millimétrés  àl,  2  ou  3centimi!ttres.0n 
comprend  qu'il  ne  peut  y  avoir  rien  de  bien  fixe  à  cet  égard.  Les  traces 
d'une  inflammation  chronique  et  les  bords  m^me  d'ime  cicatrice  ne 
«'arrêtent  pas  bnisquement.  Bien  souvent  il  m'est  arrivé,  avec  la  pièce 
l^albologique  sous  les  yeux  et  le  scalpel  h  la  main,  de  ne  pouvoir  déter- 
miner exactement  les  limites  d'un  rétrécissement.  Après  cela,  on  peut 
juger  du  degrédeconiiance  qu'il  faut  accorder  aux  assertions  de  ceux  qui 
l>rétendent  reconnaître  sur  le  vivant  l'étendue  précise  de  l'altération,  et 
pratiquer  la  cautérisation  ou  l'urétbrotomie,  de  manière  à  détruire  ouà 
coaperavec  certitude  tout  le  rétrécissement,etrienque  le  rétrécissement. 
Orifeti  et  cavili.  —  Le  seul  des  orifices  qu'il  soit  important  de  bien 
p'innaltre  est  l'antérieur,  puisque  sa  disposition  particulière  peut  per- 
mettre ou  empêcher  le  passage  d'une  bougie.  Or,  sa  disposition  est 
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très-variable.  Le  plus  souvent  cet  orifice  est  placé  au  centre  du  canal; 
mais,  dans  quelques  cas,  il  est  sur  le  côté,  beaucoup  plus  rapproché 
d'une  des  parois  que  de  l'autre.  Tantôt  il  est  large,  se  trouve  dans  le 
centre  môme  de  Turèthre,  et  présente  la  forme  d'un  entonnoir;  tantôt 
il  est  très-étroit,  et  en  partie  caché  par  une  bride  fibreuse  ou  par  un 
repli  de  muqueuse  qui,  tout  en  laissant  sortir  facilement  les  urines,  gène 
notablement  l'introduction  d'une  bougie. 

La  cavité  est  ordinairement  régulière,  avec  des  parois  unies^  et  la  bou- 
gie n'est  arrêtée  que  par  l'étroitesse  du  rétrécissement.  Mais,  quand  il 
existe  une  cicatrice  difforme,  le  trajet  du  rétrécissement  est  plus  oa 
moins  sinueux.  Les  brides  fibreuses  qui  tapissent  ses  parois,  et  les  petits 
enfoncements  qui  se  trouvent  entre  ces  brides,  sont  autant  d'obstacles 
contre  lesquels  la  pointe  de  la  bougie  peut  butter. 

Quelquefois  on  trouve,  dans  le  trajet  même  du  rétrécissement,  et  plus 
souvent  à  côté  de  son  orifice  et  sur  la  paroi  inférieure  du  canal,  des 
cavités  profondes  de  quelques  millimètres  et  assez  larges  pour  recevoir 
le  bec  d'une  petite  sonde.  Dans  ces  cas,  le  cathétérisme  peut  être  très- 
difficile.  Ce  n'est  qu'au  moyen  de  tâtonnements  et  d'une  grande  pru- 
dence qu'on  parvient  à  trouver  la  vraie  voie  et  à  éviter  une  fausse  route. 

Mobilité.  —  Un  repli  congénital  de  la  muqueuse  ou  une  petite  bride 
participent;  sans  contredit,  à  la  mobilité  de  la  muqueuse  elle-même. 
Mais  les  véritables  rétrécissements  ne  sont  pas  mobiles.  Je  me  suis  sou- 
vent assuré  de  ce  fait,  au  lit  des  malades^  et  surtout  en  examinant  des 
pièces  pathologiques.  Ce  qui,  sans  doute^  a  donné  lieu  à  cette  erreur, 
c'est  la  facilité  avec  laquelle  on  déplace  le  fourreau  de  la  verge,  tandis 
qu'on  refoule  celle-ci  sur  elle-même.  Mais,  si  l'on  tient  solidement  la 
verge  entre  ses  doigts^  tandis  qu'on  pousse  une  grosse  sonde  contre  le 
rétrécissement,  on  constate  que  l'obstacle  est  des  plus  fixes.  Ce  fait  est 
de  toute  évidence  sur  une  pièce  pathologique.  L'urèthre  étant  ouvert 
dans  sa  longueur,  si,  après  l'avoir  tendu  et  fixé  par  ses  deux  extrémités^ 
on  saisit  le  rétrécissement  avec  une  pince  à  griffes,  on  voit  qu'il  est  im- 
possible de  le  déplacer,  soit  en  avant,  soit  en  arrière.  Je  ne  sais  par  qui 
cette  opinion  sur  la  mobilité  des  rétrécissements  a  été  émise  pour  la 
première  fois;  mais  elle  ne  supporte  pas  le  plus  simple  examen,  et  je  ne 
m'y  serais  pas  arrêté,  si  elle  n'avait  été  reproduite  dans  plusieurs  ou- 
vrages modernes. 

Pour  compléter  l'anatomie  pathologique  des  rétrécissements,  il  me 
resterait  à  parler  des  altérations  voisines  de  l'urèthre  qui  en  sont  la 
suite,  mais  leur  description  trouvera  mieux  sa  place  à  propos  des  abcès, 
des  fistules  et  des  autres  maladies  dont  je  dois  traiter  plus  loin. 


DES  IlÉTRECISSEMENTS. 


CAUSES  DES  BETRECISSEMEKTS. 


Les  râu:ies  des  rétrécissements  sont  intimemcnl  liées  à  leur  nature,  A 
part  quelques  cas  rares  qui  rentrent  dans  les  vices  de  conformation, 
ils  sont  tous  dus  à  une  indanimation  simple  ou  spécifique  et  à  des  vio- 
lences mécaniques. 

L'inDammation  modifie  les  tissus  en  les  privant  de  leur  souplesse  eL 
m  leur  communiquant  une  singulière  propriété  de  rétraction.  Quel- 
quefois ellç  les  ulcère,  et  produit  une  perle  de  substance  qui  entraîne 
nécessairement  la  formation  d'une  cicatrice.  Cette  terminaison  excep- 
tionnelle dans  l'inflammation  est  la  règle,  après  les  violences  méca- 
niques. (Juand  les  parties  ont  été  divisées,  profondément  contuses  et 
dHruites,  il  est  évident  que  la  solution  de  continuité  ne  peut  être 
comblée  autrement.  Ainsi,  tantôt  il  y  a  production  d'un  tissu  nouveau 
de  nature  Hbreuse,  essentiellement  cicatriciel,  tantôt  les  tissus  normaux 
nibissent  une  altération  particulière  qui  les  rapproche,  sous  plus  d'un 
rapport,  de  l'organisation  des  cicatrices;  mais,  dans  tous  les  cas,  le 
rétrécisse  ment  a  pour  cause  une  rétraction  des  tissus  morbides. 

V  fnflammatiûH  simple.  —  La  grande  majorité  des  rétrécissements 
Mintle  résultat  d'un  travail  phlegmasiquc  simple.  Aussi  l'uréthrite,  qui 
est  elle-même  si  commune,  en  est-elle  la  cause  la  plus  fréquente. 

Les  écoulements  séro-purulents  que  provoquent,  chez  quelques  per- 
«mnes,  les  excès  de  table,  l'usage  immodéré  du  vin  blanc  et  de  la  bière, 
l'ibus  du  coit  ou  de  la  masturbation,  sont  en  général  indolents  et  pas- 
ugers.  J'en  dirai  autant  de  ceux  qui  surviennent  chez  quelques  enfants 
tQ  moment  du  travail  de  la  dentition  (1),  et,  chez  les  adultes,  dans  le 
cours  d'un  rhumatisme  articulaire  aigu  ou  de  toute  autre  phlegmasie. 
Cependant  ces  écoulements  prennent  quelquefois  un  caractère  aigu, 
lous  l'induence  d'une  cause  le  plus  souvent  inconnue,  et  ils  peuvent 
noir  les  conséquences  d'une  uréthrite  ordinaire.  Un  malade  Agé  de 
quarante  ans,  qui  était  depuis  plus  de  deux  mois  dans  mon  service 
ï  l'hôpital  Saint-Louis,  pour  une  fracture  grave  de  la  cuisse,  fut  pris 
d'une  pneumonie.  Pans  le  cours  de  cetle  dernière  affection,  il  eut  un 

(I]  Huiitcr  raconte  qu'un  garçon  d'environ  deux  ans  fut  pris  deilouteun  el  de  difllcullâ 
fMr  uriner.etili'icouladupuipairurélliK.  <i  11  goupc^inniil,  dit-il,  chez  cet  enrant  l'eiia- 
ltnc«  du  virui  v£nMen,  el  le  ioupçon  tomba  naturellement  sur  la  nourrice.  Lci  sjmpldenes 
Oarinnaienl,  ditparaiiuient  enlièromenl,  et  revenaient  ensuite.  On  nbiervk  enûn  qu'ili  ne 
wnfraduiuiient  que  lortque  l'enrnnt  faisTÙt  une  nouvelle  dent.  Ce  phinomène  ae  montra 
H  MRivcnt,  ti  rigulièremcnt,  el  avec  tant  de  constance,  que  l'on  ne  put  douter  de  la  rùaliti  . 
4b  telle  ciiue.  •  (Val.  H,  p.  H  I.) 
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écoulement  abondant,  verdâtre  et  douloureux,  qui  dura  plus  de  vingt 

jours,  et  ne  céda  qu'à  remploi  des  antiphlogistiques  et  des  balsamiques. 

Ces  faits  sont  rares,  mais  il  est  important  de  les  noter  parce  qu'ils 

expliquent  assez  bien  certains  cas  de  rétrécissements  observés  sur  des 

* 

enfants  ou  des  adultes,  qui  assurent  n'avoir  jamais  eu  de  rapports  avec 
des  femmes. 

Quant  à  Turéthrite  aiguë  contractée  dans  le  coït,  elle  me  semble  une 
cause  de  rétrécissements  incontestable.  Quelques  chirurgiens  ont  pré- 
tendu que  la  plupart  des  individus  ayant  eu  cette  maladie,  il  était 
impossible  de  déterminer  ses  rapports  avec  les  altérations  de  struclore 
de  Turèthre,  d'autant  plus  que  la  grande  majorité  des  uréthrites  n'est 
pas  suivie  de  rétrécissement.  Mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'on  cen- 
contre  très-rarement  un  malade  affecté  de  rétrécissement,  qui  n'ait 
pas  eu  une  ou  plusieurs  uréthrites.  En  outre,  de  ce  que  l'uréthriie  ne 
produit  pas  toujours  un  rétrécissement,  on  ne  serait  pas  autorisé  à  pré- 
tendre qu'elle  n'en  produit  jamais. 

On  a  encore  apporté  beaucoup  d'autres  raisons  qui  ne  me  paraissent 
pas  plus  solides.  Mais  elles  ont  été  données  par  Hunter,  et  la  grande 
autorité  du  chirurgien  anglais  ainsi  que  l'insistance  avec  laquelle  ces 
raisons  ont  été  reproduites  me  font  un  devoir  d'en  examiner  la  valeur. 

a  Je  doute,  dit  Hunter,  en  parlant  de  la  gonorrhée,  que  l'altération 
de  structure  qui  amène  la  diminution  du  canal  de  l'urèthre  soit  coiu- 
munément  produite  par  de  telles  causes,  si  môme  elle  en  est  jamais  ud 
effet...  Les  rétrécissements  s'observent  fréquemment  dans  la  plupart 
des  canaux  du  corps  humain  :  on  les  rencontre  dans  l'œsophage,  dans 
les  intestins  et  surtout  dans  le  rectum,  à  l'anus,  au  prépuce  et  dans  le 
conduit  lacrymal,  bien  qu'aucune  maladie  vénérienne  n'ait  existé  préa- 
lablement dans  ces  organes.  »  (Vol.  H,  p.  299.)  — Rien  n'est  plus  vrai,  et   i 
l'objection  serait  sans  réplique,  si  l'on  prétendait  que  l'uréthrite  est  i 
l'unique  cause  des  rétrécissements.Mais  on  ne  conteste  point  que  l'urèthre   j 
ne  puisse  être  altéré  dans  sa  structure  par  lesmômes  causes  qui  agissent 
sur  l'œsophage^  l'intestin,  le  rectum,  etc.,  etc.  Seulement  il  a,  de  plus  que 
ces  conduits,  une  cause  toute  particulière  et  très-commune  d'altération: 
c'est  l'uréthrite  contractée  dans  le  coït.  Voilà  pour  quelle  raison  ses  rétré- 
cissements sont  beaucoup  plus  fréquents  que  ceux  des  autres  organes. 

Hunter  ajoute  :  a  On  ne  voit  jamais  les  rétrécissements  se  former  pen- 
dant la  durée  d'une  inflammation  vénérienne,  ni  même  dans  les  pre- 
miers temps  qui  suivent  sa  cessation.  »  —  Cette  observation  n'est  pas 
absolument  exacte.  Si  l'on  ne  constate  généralement  l'existence  d'un 
rétrécissement  que  longtemps  après  l'uréthrite  qui  a  pu  le  déterminer, 
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•:Vst  qoeles  malades  ne  s'aperçoivent  pas  tout  de  suite  de  leur  infirmité. 
0>  oe  Tiennent  demander  les  secours  du  chirurgien  que  s'ils  ont  de  la 
dificolté  à  uriner,  c'est-à-dire  quand  le  rétrécissement  est  déjà  ancien. 
Mais  si  Ton  a  soin,  cooune  je  Tai  fait  bien  souvent,  d'explorer  le  canal 
tr&-peo  de  temps  après  la  disparition  de  l'uréthrite,  il  n'est  pas  rare  de 
k  trouTer  plus  étroit  et  de  constater  des  altérations  commençantes.  En 
admettant  même  le  fait  invoqué  par  Hunter^  que  prouyerait-il?  Sinon 
que  la  maladie  n'est  pas  toujours  terminée  parce  que  l'écoulement  a 
c^^y  qu'il  peut  encore  exister  quelques  noyaux  d'inflammation  chro- 
uqoe  dans  la  profondeur  des  tissus,  dont  la  rétraction,  analogue  à  celle 
àe&  cicatrices,  ne  se  manifeste  qu'après  un  temps  plus  ou  moins  éloigné. 
Le  rétrécissement  n'en  aurait  pas  moins  l'uréthrite  pouc  cause. 

c  Enfin,  dit-il  encore,  les  rétrécissements  devraient  se  rencontrer 
^ii>  fréqoenmient  dans  la  fosse  naviculaire,  partie  de  l'urëthre  qui  est 
if  plos  ordinairement  lesiége  de  la  maladie  vénérienne,  w — Déjà  on  pent 
répondre  que  les  rétrécissements  de  l'entrée  du  canal  ne  sont  pas  aussi 
rares  qu'on  le  croit  généralement.  De  plus,  s'il  est  vrai  que  l'urétbrite 
débute  dans  la  fosse  naviculaire,  elle  s'étend  aussi  fréquemment  au 
reste  de  Turèthre.  Hunter  est,  sur  ce  fait,  en  contradiction  avec  lui- 
i&éme;  car  il  a  écrit  dans  d'autres  endroits  de  son  livre  :  que  iagonorrhée 
¥t  éà^doppe  rarement  à  rorifict  de  l'urèt/irt,  sans  se  propager  plus  ou  moins 
IfÀn  (fans  le  canal  (vol.  H,  p.  205)...;  que  V inflammation  passe  quelquefois 
k  fêtât  adhésif  à  la  suppuration^  principalement  au  périnée  (p.  208).  Pourquoi 
donc  s'étonne-t-il  de  ce  que  les  rétrécissements  n'occupent  pas  plus 
«oorent  la  fosse  naviculaire,  puisqu'il  reconnaît  que  l'uréthrite  s'étend 
^ouTcnt  aux  portions  profondes  du  canal  et  jusqu'au  périnée? 

Si.  dans  quelques  cas,  il  est  impossible  de  démontrer  la  liaison 
qoi  existe  entre  les  altérations  organiques  de  l'urèthre  et  l'inflamma- 
tion qui  les  a  produites,  n'est-il  pas  naturel,  en  l'absence  de  preuves 
contraires,  de  consulter  lanalogie  et  d'admettre  les  probabilités  que 
foomit  le  simple  bon  sens?  Malgré  ce  que  l'uréthrite  présente  de  parti- 
culier dans  son  origine  et  dans  sa  marche,  elle  se  rapproche  beaucoup 
de  l'inflanmiation  des  autres  muqueuses.  Le  plus  souvent  elle  disparaît 
sans  être  suivie  d'aucun  trouble  dans  la  miction.  Quand  elle  se  pré- 
sente sous  une  forme  très-aiguê,  nous  avons  vu  l'inflammation  gagner 
k  tissu  cellulaire  sous-muqueux,  les  glandes  et  le  tissu  spongieux, 
produire  desépanchements  de  sang  et  de  lymphe  plastique  dans  Tépais- 
*4rur  des  parties,  et  quelquefois  déterminer  des  abcès  dans  les  parios 
'ie  i'orêthre.  N'est-on  pas  autorisé  à  trouver  un  lien  intime  entre  ces 
itérations  et  la  formation  des  rétrécissements  ? 
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Je  ne  reviens  avec  autant  d'insistance  sur  ce  sujet  que  dans  un  but 
pratique;  car  s'il  est  vrai  que  Turéthrite  soit  la  cause  la  plus  fréquente 
des  rétrécissements,  qu'elle  agit  à  la  manière  de  toutes  les  phlegmasies, 
que  les  modifications  qu'elle  apporte  dans  les  tissus  sont  en  raison  de 
son  acuité,  il  est  évident  que  le  meilleur  moyen  de  prévenir  les  rétré- 
cissements ne  consiste  pas  seulement  à  supprimer  l'écoulement,  mais 
surtout  à  combattre  l'inflammation. 

Quelques  chirurgiens  ont  prétendu  que  l'acuité  de  l'écoulement  avait 
moins  d'influence  que  sa  durée  sur  la  formation  des  rétrécissements. 
Cette  opinion  a  été  émise  sans  preuves  suffisantes;  elle  ne  doit  pourtant 
pas  être  complètement  rejetée.  Quand  un  écoulement  dure  beaucoup 
plus  de  temps 'que  d'ordinaire,  on  doit  croire  qu'il  est  entretenu  par 
une  inflammation  chronique  existant  sur  quelque  point  du  canal;  of; 
plus  cette  inflammation  elle-même  se  prolonge^  plus  il  y  a  de  chances 
pour  qu'elle  s'étende  à  toute  l'épaisseur  des  parois  de  l'urèthre  et  y 
détermine  des  altérations  profondes.  Dans  ce  sens,  mais  dans  ce  sens 
seulement;  on  doit  tenir  compte  de  la  durée  de  l'écoulement  comme 
cause  de  rétrécissements. 

J'ajouterai  que^  dans  beaucoup  de  cas,  on  ne  tient  pas  suffisamment 
compte  des  maladies  antérieures,  et  Ton  attribue  le  rétrécissement  i  la 
prolongation  de  l'écoulement,  quand  ce  dernier  est  entretenu  lui-même 
par  un  rétrécissement  qui  existait  déjà. 

Il  faut  rapprocher  de  Turéthrite  les  causes  qui  peuvent  augmenter 
son  intensité.  Telles  sont  les  bougies  médicamenteuses  que  certains 
praticiens  introduisent  dans  le  canal  pendant  la  première  période  de  la 
maladie:  non-seulement  elles  exaspèrent  l'inflammation  par  les  sub- 
stances dont  elles  sont  recouvertes,  mais  elles  peuvent  aussi,  par  leur 
simple  pression,  léser  la  muqueuse  déjà  tuméfiée  et  singulièrement  dis- 
posée à  s'ulcérer.  Ce  sont  encore  les  injections  caustiques  employées 
dans  la  méthode  abortive.  Quelquefois  elles  modifient  heureusement 
la  muqueuse;  plus  souvent,  elles  déterminent  des  écoulements  de  sang 
et  môme  une  rétention  d'urine.  Si  alors  on  est  obligé  de  pratiquer  le 
cathétérisme,  on  peut  juger,  par  la  difficulté  qu'on  éprouve  à  introduire 
la  sonde  la  plus  fine  et  par  les  douleurs  atroces  du  malade,  jusqu'à  quel 
point  l'inflammation  a  été  exaspérée. 

K  Chancres,  —  J'ai  montré  plus  haut  que  Turéthrite  simple  pouvait 
amener  des  ulcérations  superficielles.  Mais  comme  la  perle  de  substance 
est  toujours  très-limitée,  la  cicatrice  et  le  rétrécissement  qui  en  sont  la 
conséquence  sont  généralement  peu  prononcés.  Le  contraire  a  lieu  quand 
l'ulcération  est  syphilitique,  parce  qu'il  est  dans  sa  nature  de  détruire 
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largement  les  tissus^  et  de  proToquer  autour  d'elle  ud  œdème  dur  qui 
coocoart.  arec  la  cicatrice,  à  rétrécir  le  calibre  de  Turèthre. 

Tous  les  cbinu^ens  ont  vu  des  chancres  du  méat  urinaire  et  de  la 
fcfiâe  navicoiaire,  et  ils  admettent  des  rétrécissements  dus  à  cette  cause. 
Vais  beaucoup  contestent  que  des  ulcérations  spécifiques  puisseut  se 
monirer  assez  loin  dans  Turèthre,  comme  oo  en  observe  dans  la  gorge, 
icos  l'inllaence  d'une  syphilis  constitutionnelle.  Ces  ulcérations  sont 
évidemment  très-rares.  Pourtant  elles  existent,  et  voici  un  fait  qui  ne 
permet  pas  le  moindre  doute  à  cet  égard:  —  11  y  a  neuf  ans,  je  reçus 
dans  mon  service  un  jeune  homme  de  quatorze  ans  qui  avait  été  victime 
et  la  brutalité  de  son  père.  Il  portait  plusieurs  chancres  à  la  marge  de 
Tanus.  Malgré  un  traitement  mercuriel  suivi  avec  le  plus  grand  soin, 
éti  chancres  se  montrèrent  dans  la  gorge;  il  survint  une  paraplégie  et 
le  malade  succomba.  Jamais  il  n'avait  eu  de  rapports  avec  les  femmes; 
3  orinait  facilement  et  n'avait  aucun  écoulement  appréciable  par  Turè- 
Ihre.  A  Tautopsie,  on  trouva  le  cerveau  et  la  moitié  supérieure  de  la 
■oelle  pariaitement  sains;  mais  ce  dernier  organe  était  comprimé  dans 
le  reste  de  son  étendue  par  des  tumeurs  oblongues  d'un  rose  vif,  irré- 
gulièrement disposées  et  situées  dans  le  tissu  cellulaire  sous-arachnoîdien. 
A  la  coupe,  elles  présentaient  un  aspect  gélatiniforme.  La  matière,  assez 
résistante  sous  le  doigt^  ressemblait  à  de  la  lymphe  plastique  infiltrée 
(bas  des  mailles  de  tissu  cellulaire  ;  dans  quelques  points  elle  était 
dan  jaune  pâle,  tandis  que  la  plus  grande  partie  avait  une  couleur 
rose  qui  tenait  à  du  sang  infiltré  en  petite  quantité.  L'urèthre  ayant  été 
(Mnrert  dans  sa  longueur  par  la  face  dorsale,  on  trouva  sur  sa  paroi  infé- 
rieure«  et  à  5  centimètres  du  méat  urinaire,  une  ulcération  évidemment 
de  nature  syphilitique.  Elle  est  large  d'un  centimètre  à  1  centimètre  et 
demi,  suivant  les  points  où  on  l'examine.  Son  bord  antérieur  est  arrondi 
el  trèsHsettement  découpé;  le  postérieur  est  très-irrégulier,  et,  de  son 
■ilieu,  qui  a  la  forme  d'un  croissant,  se  détache  un  prolongement  de 
près  d'an  centimètre.  La  muqueuse  et  le  tissu  cellulaire  sous-jacent 
lont  transformés  en  une  matière  jaunâtre  et  pultacée,  se  détachent  assez 
facilement  sous  le  manche  du  scalpel;  ils  manquent  dans  quelques  points 
H  laissent  voir  à  nu  la  membrane  fibreuse  du  corps  spongieux.  En 
arrière,  là  où  l'altération  semble  moins  avancée^  les  tissus  sont  encore 
assez  consistants;  ils  forment  de  petites  tumeurs  aplaties,  confondues 
entre  elles  et  qui  semblent  dues  à  l'infiltration  du  tissu  cellulaire  par  la 
inatière  jaunâtre  dont  j'ai  parlé.  En  avant  et  «iii  niveau  même  de  l'ulcéra- 
tion, Taréthre  a  son  calibre  normal.  La  vessie  est  petite  et  revenue  sur 

elle-même.  Dans  son  bas-fond  et  à  droite  sont  agglomérées  une  quinzaine 
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de  petites  tumeurs  irrégulièrement  arrondies,  de  volume  variable» 
depuis  celui  d'une  tête  d'épingle  Jusqu'à  celui  d'une  grosse  lentille, 
d'aspect  jaunâtre,  et  présentant  exactement  les  mêmes  caractères  que 
celles  de  l'urèthre.  Si  ce  malade  avait  guéri,  il  aurait  eu  certainement 
un  rétrécissement  cicatriciel  des  plus  prononcés,  puisque  Tulcération 
occupait  presque  toute  la  circonférence  de  l'urèthre.  Quoique  l'altéra- 
tion eût  été  assez  éloignée  du  méat-urinaire,  sa  nature  spécifique  n'aurait 
pu  être  mise  en  doute. 

Lésions  traumatiques.  —  La  plupart  des  rétrécissements  rebelles  ont 
pour  cause  une  lésion  traumatique  de  l'urèthre.  Qu'il  s'agisse  d'une 
plaie  simple  et  parfaitement  nette,  ou  d'une  plaie  contuse  avec  ou  sans 
perte  de  substance;  qu'elle  ait  eu  lieu  de  dehors  en  dedans^  comme 
dafis  une  chute  sur  le  périnée,  ou  de  dedans  en  dehors  à  la  suite 
d'une  opération  chirurgicale,  telle  que  la  lithotritie  et  le  cathété- 
risme,  etc.,  la  guérison  ne  pourra  s'effectuer  que  par  l'interposition 
d'un  tissu  fibreux  entre  les  bords  de  la  plaie,  et  il  en  résultera  un  rétré- 
cissement qui  sera  en  rapport  avec  la  direction,  l'épaisseur,  l'étendue 
et  la  difformité  de  la  cicatrice.  Je  ne  m'étends  pas  davantage  sur  ce 
sujet  que  je  traiterai  ultérieurement  avec  plus  de  développements 
(voy .  Lésions  traumatiques  de  l'urèthre) . 

Si  ce  que  j'ai  dit  est  vrai,  l'étude  des  causes  des  rétrécissements  est 
importante  au  double  point  de  vue  de  la  prophylaxie  et  du  traitement. 
Dans  l'uréthrite,  on  ne  croira  plus  qu'il  ne  s'agit  uniquement  que  de  sup- 
primer l'écoulement,  et  l'on  s'attachera  plutôt  à  prévenir  les  altérations 
que  peut  déterminer  d^ns  les  parois  de  l'urèthre  une  inflammation  qui  ne 
serait  pas  combattue  avec  une  énergie  suffisante.  Chez  les  individus 
affectés  de  syphilis,  on  comprendra  que,  pour  traiter  avec  succès  un 
rétrécissement,  il  faut  d'abord  le  ramener  à  son  état  de  simplicité,  en 
le  débarrassant,  par  une  médication  convenable,  de  l'induration  qui 
le  complique.  Enfin,  lorsqu'en  consultant  les  antécédents  du  malade,  on 
sera  certain  que  le  rétrécissement  provient  d'une  lésion  traumatique  et 
qu'il  est  de  nature  cicatricielle,  on  aura  acquis  une  indication  précieuse 
pour  ne  pas  multiplier  les  efforts  de  dilatation  et  pour  recourir  à  d'au- 
tres moyens. 

SIGNES   DES  RÉTRÉCISSEMENTS. 

Le  diagnostic  des  rétrécissements  se  tire  des  antécédents  du  malade, 
des  troubles  fonctionnels  de  l'appareil  urinaire,  et  surtout  de  l'examen 
direct  de  l'urèthre. 
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Lorsqu'im  malade  se  plaint  de  mal  uriner,  el  raconte  qu'il  a  eu 
une  ou  plusieurs»  uréthriles  douloureuses  et  teuaces,  une  contusion  ou 
une  [(laie  du  périnée,  des  accidents  syphilitiques,  une  bémorrhagie 
provoquée  par  le  passage  d'un  petit  calcul,  pur  l'introduction  d'un  corpR 
étranger  dans  l'urËthre.  ou  par  un  cathétérisnie  laborieux,  on  a  tout 
lieu  de  croire  à  l'existence  d'un  rétrécissement  (voy.  Causes,  p.  120), 

Quant  aux  troubles  fonctionnels,  ils  varient  surtout  avec  le  degré 
el  l'ancienneté  de  la  maladie.  Un  individu  affecté  de  rétrécissement 
peut  rester  assez  longtemps  sans  le  savoir,  mais  tAt  ou  tard  son  atten- 
tion est  éveillée  par  un  incident  quelconque,  fit  alors  il  constate  un 
ensemble  de  faits  qui  lui  font  soupçonner  lu  nature  de  son  mal.  Il 
remarque  d'abord  qu'il  met  plus  de  temps  à  uriner,  et  que  iejet  de  son 
urine  est  moins  gros  que  d'habitude.  Comme  ces  changements  ne 
l'incommodent  point,  il  s'en  inquiète  peu.  Cependant  la  miction  de- 
irient  de  plus  en  plus  lente.  Le  jet  de  l'urine  est  plus  délié  :  tant&l  il  se 
bifurque  et  se  partage  en  deux  filets,  dont  l'un,  plus  gros,  jaillit  eu 
ivant.  tandis  que  l'autre,  plus  mince,  tombe  perpendiculairement  sur  le 
wt;  lanlât  il  s'échappe  en  spirale  et  s'éparpillcii  peu  de  distance  du  méat, 
comme  l'eau  en  sortant  de  la  pomme  d'un  arrosoir.  Quand  le  malade 
i  fini  d'uriner,  il  éprouve  encore  une  sorte  de  besoin,  une  sensation  de 
pesanteur  qui  l'avertissent  de  la  présence  d'une  certaine  quantité  de 
liquide  dans  le  canal,  el,  poiu'  l'expulser,  il  se  comprime  le  périnée  avec 
lesdoîgts.Cetteprécaution  prise,  il  rentre  sa  verge;  mais,  après  quelques 
itttlanls,  il  se  sent  mouillé  par  l'urine  qui  suinte  peu  à  peu  ctsouille  ses 
l'êtements. 

Quelquefois  il  s'aperçoit  que,  dans  l'intervalle  des  mictions,  le  méat 
urïnaira  est  mouillé  par  un  liquide  séro-puruleot,  et  il  croit  au  retour 
(l'une  ancienne  urélhrite.  Assez  souvent  c'est  pour  remédier  à  cette 
dernière  infirmité  qu'il  réclame  les  conseils  d'un  chirurgien.  Celui-ci 
ne  doit  pas  se  laisser  tromper  par  les  taches  qu'il  trouve  sur  le  liage 
du  malade  et  la  présence  même  d'un  écoulement.  En  consultant  les 
uitécédcnts,  et  surtout  en  examinant  comment  s'opère  la  miction,  il 
rfconnaltra  facilement  que  cet  écoulement,  peu  abondant,  indolore,  est 
dfk  &  un  rétrécissement,  qui,  en  gênant  le  cours  des  urines,  entretient 
uae  inflammation  chronique  de  la  muqueuse  dans  la  portion  de  l'urè- 
Uire  située  derrière  lui. 

Si  l'on  se  reporte  à  ce  que  j'ai  dit  des  caractères  anatomiques  des 
rétrécissements,  il  est  facile  de  comprendre  que  la  difficulté  d'uriner 
al  en  raison  de  la  nature  et  de  l'étendue  de  l'altéraLion,  Il  est  évident 
■tu'uo  simple   froncement  de  la  muqueuse  apportera  à  la  sortie  de 
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Turine  un  obstacle  moins  sérieux  qu'une  induration  du  corps  spon- 
gieux, et  qu'un  rétrécissement  inflammatoire  affectera  une  marche  moins 
rapide  qu'un  rétrécissement  cicatriciel  causé  par  une  lésion  trauma- 
tique  grave.  Cependant  on  peut  dire  d'une  manière  générale  que,  si  la 
maladie  est  abandonnée  à  elle-même,  elle  fait  des  progrès  plus  ou  moins 
lents,  mais  continus,  et  qu'elle  finit  par  compromettre  sérieusement  la 
miction. 

Voici  alors  ce  qu'on  observe  :  Le  malade  éprouve  de  violents  besoins 
d'uriner  qu'il  ne  peut  satisfaire  ;  il  sent  bien  que  l'urine  s'engage  dans  le 
canal,  il  lui  semble  qu'elle  va  s'échapper,  et  rien  ne  sort.  Il  redouble 
d'eff^orts^  et  l'urine  coule  goutte  à  goutte.  Il  se  tiraille  la  verge;  il  s'ac- 
coude sur  un  meuble  ou  s'accroupit  comme  pour  aller  à  la  selle,  el  con- 
tracte ses  muscles  avec  violence.  La  verge  entre  en  demi-érection;  il  rend 
des  gaz  et  des  matières  fécales  par  le  rectum  ;  sa  face  se  congestionne 
et  se  couvre  de  sueur;  tout  son  corps  tremble.  Tant  d'efforts  n'aboutissent 
qu'à  expulser  une  petite  quantité  d'urine,  et  il  retombe  sur  son  lit  épuisé 
de  fatigue  et  de  douleur.  Il  est  soulagé  pendant  un  peu  de  temps,  mais  la 
quantité  de  liquide  qu'il  a  rendue  est  loin  d'être  suffisante  pour  avoir 
débarrassé  la  vessie.  Bientôt  le  besoin  d'uriner  se  fait  de  nouveau  sentir, 
et  alors  se  renouvelle  la  triste  scène  que  je  viens  de  décrire.  J'ai  vu  des 
malheureux  uriner  jusqu'à  cent  fois  en  vingt-quatre  heures  et  ne  pouToir 
goûter  un  instant  de  repos. 

De  cette  nécessité  d'uriner  à  tout  instant  résulte  quelquefois  une 
incontinence.  Les  urines  suintent  nuit  et'  jour  et  souillent  les  vêtements 
du  malade^  à  moins  qu'il  ne  porte  un  appareil  particulier  connu  sous  le 
nom  d'urinal.  C'est  que  sous  l'influence  d'efforts  énergiques  et  souvent 
répétés^  le  col  vésical  a  perdu  son  ressort  et  se  trouve  constamment 
ouvert.  Il  n'existe,  pour  ainsi  dire,  plus  de  limites  entre  la  vessie  et  les 
portions  prostatique  et  membraneuse,  qui  sont  notablement  dilatées,  de 
telle  sorte  que  cet  organe  semble  se  prolonger  jusqu'au  rétrécissement 
L'urine  ne  trouvant  plus  d'autre  obstacle  que  l'étroitesse  du  canal,  coule 
goutte  à  goutte  et 'continuellement.  Cependant  la  vessie  ne  se  vide  pas 
entièrement,  et  ne  se  débarrasse  que  de  son  trop-plein. 

Lorsqu'on  se  trouve  en  présence  de  cet  ensemble  d'accidents,  et 
quand  le  malade  raconte  avec  quelque  précision  comment  ils  se  sont 
succédé,  le  diagnostic  est  facile.  Pourtant  il  faut  savoir  que  l&plupart 
des  symptômes  des  rétrécissements  se  rencontrent  dans  d'autres  mala- 
dies qui  entravent  également  la  miction.  Ainsi,  le  jet  de  l'urine  peirt 
être  altéré  dans  sa  forme  par  une  végétation  située  au  méat  ou  dans  U 
fosse  naviculaire;  la  difficulté  d'uriner  peut  provenir  d'un  spasme  de 
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rurêUire  oo  du  col  de  la  vessie,  d*uQe  hypertrophie  de  la  prostate,  etc. 
ti  e»t  donc  nécessaire,  dans  tous  les  cas,  de  recourir  à  Texamen  direct 
da  canal,  non-seulement  pour  s'assurer  qu'on  n'a  pas  affaire  à  une  mala- 
die  de  la  prostate  ou  de  la  vessie,  mais  encore  pour  avoir  quelques 
SKAions  précises  sur  la  disposition  du  rétrécissement. 

Les  instruments  imaginés  pour  pratiquer  cette  exploration  sont  nom- 
breux. Autrefois  on  se  servait  des  bougies  communes  que  vendaient  les 
marchands  ciriers.  Elles  ont  été  avantageusement  remplacées  par  nos 
bougies  ordinaires,  qui  sont  mieux  calibrées,  plus  fermes,  et  dont  la 
pointe  conique  est  mieux  disposée  pour  s'engager  dans  une  voie  étroite, 
toftoeose  et  à  parois  résistantes.  Celles  qu'on  emploie  généralement 
pour  dilater  Turéthre  ont  une  consistance  trop  grande.  Il  faut  qu'elles 
sriieni recouvertes  d'une  couche  de  cire  épaisse  ou  d*une  matière  emplas- 
tique  assezoiolle,afin  que  le  rétrécissement  puisse  y  laisser  unecnipreinte. 
ùa  commence  par  choisir  une  petite  bougie  en  rapport  avec  Tétroitesse 
fré^umée  du  rétrécissement;  après  lavoir  graissée  avec  de  Fhuile  ou 
àa  cérat,  on  la  pousse  doucement  dans  le  canal  jusqu'à  ce  qu'elle  refuse 
^'avancer,  et  on  la  laisse  en  place.  Au  bout  de  quelques  heures,  on  la 
retire  avec  précaution,  après  l'avoir  marquée  préalablement  avec  une 
«tche  au  niveau  du  méat  urinaire.  En  l'examinant  attentivement,  on 
trouve,  à  quelque  distance  de  sa  pointe,  une  dépression  peu  marquée, 
ordinairement  transversale  et  presque  toujours  irréguliére.  Un  cercle 
complet  indique  que  le  rétrécissement  occupe  toute  la  circonférence  de 
i'orethre;  s'il  est  incomplet,  c'est  que  l'altération  est  également  bornée 
à  une  partie  des  parois  et  au  côté  qui  lui  correspond.  Le  volume  de  la 
bougie  au  niveau  du  sillon  montrera  l'étroitesse  du  rétrécissement.  La 
di<tance  qui  sépare  ce  sillon  de  la  coche  faite,  sur  le  talon  de  la  bougie 
aa  niveau  du  méat  marquera  le  si^e  de  l'obstacle. 

Rien  n'est  plus  simple,  au  premier  abord,  que  ce  moyen  d'avoir  des 
renseignements  exacts  sur  l'état  d'un  rétrécissement  qui  a  été  pour 
ainsi  dire  moulé.  Mais  cette  précision  dans  l'examen  n'est  qu'apparente; 
Ainsi  que  je  l'ai  dit  précédemment  (page  89},  la  bougie,  passant  dans  le 
rétrécissement  comme  dans  une  filière,  nous  fera  connaître  son  étroi- 
tes^, et  ne  pourra  rien  nous  apprendre  sur  son  étendue.  L'empreinte 
<IQ'elle  rapporte  est  toujours  assez  confuse  :  quelquefois  elle  présente 
de  légers  sillons  dirigés  dans  différents  sens:  mais  vouloir  juger,  d'après 
leur  disposition,  de  la  forme  du  rétrécissement,  ce  serait  s'exposer  à  de 
fréquentes  erreurs.  Amott,  présumant  que  cette  empreinte  pouvait  être 
déformée  par  son  frottement  contre  les  parois  du  canal,  avait  imaginé 
<ie  protéger  la  bougie  en  la  passant  à  travers  une  canule  préalablement 
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introduite  jusque  sur  le  rétrécissement.  Lorsqu'il  oroyait  Tempreinti 
suffisamment  prise,  il  retirait  les  deux  instruments  en  même  temps,  ù 
moyen  a  été  abandonné  avec  juste  raison.  Il  est  incommode  pour  h 
malade  et  tout  au  moins  inutile  pour  le  chirurgien.  La  canule,  en  refoa 
lant  la  muqueuse  au  devant  du  rétrécissement,  ne  peut  que  gêner  h 
passage  de  la  bougie. 

L'exploration  de  l'urèthre  avec  une  bougie  de  cire  est  encore  employée 
par  quelques  praticiens.  Si  elle  ne  donne  pas  des  renseignements  très- 
utiles,  elle  est  du  moins  sans  inconvénients;  elle  a,  de  plus,  l'avantage 
de  commencer  la  dilatation  du  rétrécissement. 

La  sonde  emplastique  de  Ducamp  fournit  des  renseignements 
encore  plus  infidèles  que  la  bougie  de  cire.  J'ai  déjà  dit  (page.  89) 
qu'en  explorant  à  plusieurs  reprises  un  rétrécissement,  on  obtenait, 
avec  cet  instrument,  des  empreintes  sensiblement  différentes  les 
unes  des  autres;  que  ces  différences  tenaient  à  la  consistance  plus 
ou  moins  grande  de  la  matière  emplastique,  à  la  tension  de  la  verge 
et  à  son  inclinaison  dans  tel  ou  tel  sens;  que  la  position^  sur  h 
masse  emplastique,  de  l'appendice  qui  avait  pénétré  dans  le  rétrécisse- 
ment, n'indiquait  point  la  situation  de  son  orifice.  J'ajouterai  que  le 
volume  de  cet  appendice  n'est  pas  toujours  en  rapport  avec  l'étroitesse 
du  rétrécissement^  parce  qu'éprouvant  une  certaine  difficulté  à  sortir 
du  conduit  resserré  dans  lequel  il  est  engagé,  il  est  singulièrement  étiré 
au  moment  où  l'on  enlève  la  sonde.  Ce  qui  le  prouve  de  la  manière  la 
plus  évidente,  c'est  qu'il  se  brise  quelquefois  et  reste  engagé  dans  le 
rétrécissement. 

Lallemand  a  constaté  cet  accident  chez  un  malade  dont  il  avait  ex- 
ploré l'urèthre  avec  la  sonde  emplastique.  Il  survint^  au  moment  où  l'on 
s'y  attendait  le  moins,  une  rétention  d'urine  complète.  «  Le  malade, 
dit-il,  était  en  proie  aux  plus  violents  accidents  :  faiblesse  extrême, 
contractions  spasraodiques  des  membres,  anxiété  inexprimable,  déses- 
poir... Avant  d'employer  la  ponction  de  la  vessie^  je  pratiquai  le  cathé- 
térisme  avec  une  sonde  n°  2,  et,  à  mon  grand  étonnement,  j'arrivû 
dans  la  vessie  sans  causer  la  plus  légère  douleur.  A  peine  le  malade 
avait-il  commencé  d'uriner,  qu'il  s'écria,  comme  s'il  eût  deviné  ma 
pensée  :  «  C'est  un  morceau  de  cire  qui  est  resté  dans  le  canal  ».  Neuf  jours 
après,  le  malade  rendit  par  la  verge  deux  boulettes  de  cire  à  mouler. 
Ainsi,  plus  de  doute  sur  la  cause  de  la  rétention.  »  (Lallemand,  ttétrée. 
de  furèthre,  p.  79.) 

De  pareils  cas  doivent  être  rares.  Mais  ce  qui  est  très-commun  et 
presque  la  règle,  ce  sont  les  douleurs  qu'éprouvent  les  malades  et  le 
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petit  écootemeat  de  sang  qai  a  lieu  au  momeot  où  l'on  retire  la  sonde. 
Sms  attacher  trop  d'importance  à  ces  accidents^  il  iiiiut  néanmoins  en 
tenir  compte,  surtout  quand  il  s*agit  d'un  moyen  d'exploration  auquel 
•41  ne  peut  accorder  aucune  confiance. 


Fi€.  31. 

A.  Soade  à  caprenite  de  Diieaiiip. 

I.  Pinceau  de  soie  débordant  te  soode  de  1  eenUmètre  et  demi  à  2  eentimètres. 

C  Corps  de  la  loode. 

D.  Piocean  eoipâlé  de  matière  empUstiqae. 

E,  E.  Fifim  dn  Uf re  de  Docamp  ;  empreintes  fournies  par  des  rétrécissements. 

Ducamp,  pour  compléter  l'examen  commencé  avec  la  sonde  à  em- 
preinte et  reconnaître  la  longueur  du  rétrécissement,  a  imaginé  un  autre 
instnunent  composé  d'une  canule  ouverte  par  les  deux  bouts,  et  portant 
i  M>n  extrémité  antérieure  un  petit  appareil  qui,  à  l'aide  d'un  méca- 
msme  assez  simple,  pouvait  être  développé  à  la  manière  d'un  parapluie, 
006  fois  qu*il  avait  franchi  l'obstacle.  Quand  l'appareil  est  ouvert,  on 
retire  à  soi  l'instrument,  et  le  point  où  il  est  arrêté  marque  la  limite  du 
rétrécissement  en  arriére.  La  distance  qui  sépare  ce  point  de  celui  où 
l'oD  a  reconnu  que  le  rétrécissement  commence,  indique  sa  longueur. 
Cet  explorateur  est  compliqué,  d'un  emploi  difficile  et  infidèle;  aussi 
est-il  tombé  dans  l'oubli. 

Amussat  proposa^  dans  le  même  but,  un  instrument  qui  eut  une  assez 
içrande  vogue  pendant  quelques  années.  Il  est  formé  :  1*  d'une  canule 
d'argent  dont  les  parois  sont  plus  épaisses  d'un  côté  que  de  l'autre, 
illn  que  sa  cavité  soit  placée  latéralement;  2*  d'un  mandrin  portant  à 
Hn  extrémité  une  lentille  à  laquelle  il  est  soudé  sur  un  des  points  de 
tt  circonférence.  Par  suite  de  cette  disposition,  la  lentille,  qui  est  du 
QQéme  diamètre  que  la  canule,  recouvre  exactement  son  extrémité; 
nuis  si  l'on  imprime  un  léger  mouvement  de  rotation  au  mandrin,  la 
lentille  déborde  la  canule  sur  un  de  ses  côtés,  et  forme  une  sorte  d'on- 
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glet.  En  promenant  dans  le  canal  Tinstrument  ainsi  disposé,  la  plus 
légère  bride  se  trouve  accrochée.  (Amussat,  Leçons  sur  les  rétent.  (Turine^ 
1832,  p.  32.) 


FiG.  32.  —  Explorateur  d'Amussat. 


A.  Hanche  du  mandrin. 

B.  Petite  vis  Axant  le  mandrin. 
G.  Canule  d'argent  graduée. 

D.  L'extrémité  du  mandrin  ferme  complète- 

ment la  canule. 

E.  Mandrin  hors  de  la  canule. 


F.  Lentille  soudée  au  mandrin  par  un  point 
de  sa  circonférence. 

H.  Explorateur  armé. 

K.  Par  un  mouvement  de  rotation  du  man- 
drin^ la  lentille  déborde  la  canule  et 
forme  un  petit  onglet. 


Outre  que  je  ne  regarde  pas  comme  une  manœuvre  inolTensive  de 
promener  dans  Turèthre  cette  espèce  de  curette,  je  dirai  que  le  grand 
défaut  de  cet  instrument  est  précisément  ce  qui  en  faisait  le  principal 
mérite  aux  yeux  d'Amussat.  Je  m'en  suis  servi  quelquefois^  et  je  puis 
assurer  que,  quand  il  est  d'un  volume  ordinaire  et  suffisant  pour  que  la 
plus  légère  bride  se  trouve  accrochée,  il  est  peu  d'urèthres  dans  les- 
quels on  ne  rencontrerait  piis  de  rétrécissement.  Le  moindre  repli  de 
muqueuse  suffit  pour  arrêter  la  lentille,  jsurtout  dans  les  parties  pro- 
fondes du  canal. 

Les  stylets  métalliques  de  Gb.  Bell,  terminés  parune  petite  boule 
sphérique,  ne  peuvent  être  d'aucune  utilité. 

Les  bougies  connues  sous  le  nom  de  bougies  à  boule  sont  de  beau- 
coup préférables.  Elles  sont  de  gomme  élastique,  et  portent  à  leur  extré- 
mité un  cône  plus  ou  moins  allongé  et  de  volume  variable.  Les  grosses 
sont  pleines;  les  plus  minces,  n'ayant  pas  assez  de  solidité  pour  franchir 
le  rétrécissement,  doivent  être  creuses,  afin  qu'on  puisse  les  soutenir 
avec  un  petit  mandrin.  Maniées  avec  précaution,  elles  fourniront  quel- 
ques renseignements  utiles.  Après  avoir  introduit  jusque  dans  la  vessie 
une  bougie  dont  la  boule  est  en  rapport  avec  l'étroitesse  du  canal,  on 
constate,  en  la  retirant  doucement,  un  ou  plusieurs  soubresauts  qui  indi- 
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qoent  aotant  de  points  rétrécis  de  Torèthre.  On  sent  encore  si^  après 
afoir  éprouré  de  la  résistance,  la  boule  parcourt  un  long  espace  avant 
de  redereoir  libre,  et  l'on  apprécie  de  cette  façon  la  longueur  du  rétré- 
cissemenL  Mais  cette  appréciation  n'est  jamais  qu'approximative.  En 
tkU  la  boule  n'est  arrêtée  que  dans  la  partie  la  plus  étroite  du  rétré- 
cissement, et  si  celui-ci  a  la  forme  d'un  sablier,  elle  ne  pourra  indiquer, 
ni  le  point  où  le  rétrécissement  commence^  ni  celui  où  il  finit.  Aussi 
Feiidoration  avec  la  bougie  à  boule  fait-elle  croire  que  les  rétrécisse- 
ments sont  beaucoup  plus  courts  qu'ils  ne  le  sont  en  réalité.  C'est  un 
&it  que  j'ai  plus  d'une  fois  constaté  sur  le  cadavre. 

Ces  bougies,  ayant  toujours  un  certain  volume,  ne  peuvent  être  em- 
ployées dans  les  cas  où  le  rétrécissement  est  très-étroit.  Leur  intro- 
duction dans  l'urèthre  est  assez  facile,  à  cause  de  la  forme  légèrement 
conique  de  la  boule;  mais, quand  on  les  retire,  la  base  du  cône, venant 
à  rencontrer  le  rétrécissement,  détermine  un  peu  de  douleur  et  pro- 
voque très-souvent  un  léger  écoulement  de  sang.  Il  est  donc  nécessaire 
k  n'employer  aucune  violence  pour  faire  passer  ces  bougies  dans  le 
canal,  et  d'en  choisir  une  dont  la  boule  soit  dans  un  rapport  tel .  avec 
le  rétrécissement,  qu'elle  le  franchisse  facilement. 

Quoique  les  bougies  à  boule  aient  quelques  inconvénients  et  ne  puis- 
sent fournir  que  des  renseignements  incomplets  sur  l'état  de  l'urèthre, 
elles  n'en  restent  pas  moins  le  meilleur  instrument  d'exploration  que 
Bous  possédions. 

Pour  les  cas  où  l'on  a  lieu  de  croire  que  l'obstacle  n'occupe  qu'une 
partie  de  la  circonférence  de  l'urèthre,  je  me  sers  d'une  bougie  ter- 
minée par  la  moitié  d'un  cône  coupé  dans  sa  longueur.  On  la  tourne 
entre  les  doigts  de  manière  à  mettre  successivement  tous  les  côtés  du 
canal  en  rapport  avec  l'arête  de  la  boule,  et  il  est  facile  de  constater 
la  paroi  sur  laquelle  siège  le  rétrécissement  (voy.  p.  142). 

Quel  que  soit  l'instrument  dont  on  se  serve,  et  avec  quelque  habileté 
qo'on  le  manie,  on  ne  peut  avoir  que  des  renseignements  approximatifs 
sur  la  disposition  d'un  rétrécissement.  La  longueur  variable  delà  verge, 
son  élasticité  qui  la  fait  céder  au  tiraillement  qu'exerce  sur  elle  la  main 
da  chirurgien  au  moment  où  il  introduit  un  instrument  dans  l'urèthre, 
empêchent  de  constater  d'une  manière  précise  le  siège  de  l'obstacle. 
Cest  en  vain  qu'on  graduera  les  instruments  avec  lesquels  on  mesure, 
si  la  partie  à  mesurer  varie  de  longueur  à  chaque  exploration. 

Uëtroitesse  du  rétrécissement  s'apprécie  assez  bien ,  moins  par 
Tempreinte  que  l'on  peut  obtenir  avec  les  bougies  emplastiques,  comme 
jeUai  démontré^  que  par  le  volume  des  bougies  dont  il  permet  le  pas- 
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sage.  Des  contraclions  spasmodiques  pourraient  faire  croire  à  une 
étroitesse  plus  grande  qu'elle  ne  serait  en  réalité.  Mais  on  a  singulière- 
ment exagéré  cette  cause  d'erreur.  Les  contractions  spasmodiques  sont 
ordinairement  passagères,  et,  en  renouvelant  les  tentatives  avec  pru- 
dence, on  parvient  bien  vite  à  savoir  quel  est  le  volume  de  la  bougie 
qui  est  en  rapport  avec  Tétroitesse  du  canal. 


B 


D 


FiG.  33. 


1. 


Slylet  de  Ch.  Bell. 

A.  Tige  métallique. 

B.  Boule  sphérique. 

2. 
Bougie  à  boule  conique. 

C.  Corps  de  la  bougie. 

D.  Boule  conique  dont  la  hase  n'est  pas  tail- 

lée à  pic. 


3. 


Bougie  creuse  à  boule  conique. 

E.  Petite  bougie  creuse. 

F.  Boule  conique. 

G.  Mandrin  métallique  introduit  dansla  bou- 

gie  pour  lui  donner  plus  de  résistance. 

II. 
Bougie  avec  demi-boule  conique. 

H.  Corps  de  la  bougie. 
K.  Saillie  de  la  boule  n'existant  que  sur  ss 
côté. 


Il  est  bien  plus  difficile  de  déterminer  la  longueur  d'un  rétrécisse- 
ment.  Les  bougies  emplastiques  ou  à  boule,  les  explorateurs  métal- 
liques, peuvent  encore  fournir  quelques  notions  sur  le  point  où  le  ré- 
trécissement est  porté  à  son  plus  haut  degré,  mais  ils  ne  sauraient  rien 
apprendre  sur  Taltération  des  parois  de  l'urèthre  en  avant  et  en  arrière 
de  ce  point.  Us  suflisent,  h  la  rigueur,  quand  il  s'agit  d'une  simple  bride; 
il  en  sera  autrement,  si  le  rétrécissement  occupe  une  certaine  surface 
du  canal,  s'il  a  une  forme  de  sablier,  par  exemple  :  car  les  explorateurs 
permettront  de  reconnaître  quelle  est  l'clrpilcsse  du  rétrécissement  à 
l'union  des  deux  portions  évasées;  mais  on  ne  pourra  savoir  le  point 
où  le  calibre  du  canal  commence  à  diminuer  et  celui  où  il  reprend  son 
ampleur;  en  un  mot^  là  où  le  rétrécissement  commence-  et  là  où  il 
finit. 

Dans  ces  dernières  années,  en  1855,  M.  Désormaux  a  inventé  un 
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ÎDstnimenl  a^ec  lequel,  éclairant  les  parties  les  plus  profondes  de  Turë- 
thre,  il  peut  l'examiner  directement.  Des  tentatives  de  même  genre 
avaient  été  Caites,  avant  lui,  par  MM.  Ségalas,  Every  (de  Londres)  et 
fiacken  (de  Riga),  mais  avec  moins  de  succès.  D'après  Tauteur,  avec  cet 
instrument,  auquel  il  a  donné  le  nom  d'endacope,  on  reconnaît  qu'un 
rétrécissement  est  circulaire  et  dur,  quand  les  bords  ne  retiennent  pas 
Hir  eux-mêmes  et  forment  une  petite  ouverture  béante.  On  aperçoit 
cate  oarerture  tantôt  au  centre,  tantôt  sur  un  des  côtés  du  diaphragme 
niembraneux  sur  lequel  s'applique  l'extrémité  de  la  sonde.  Si  le  rétré- 
cissement est  moins  dur,  les  parois  de  l'urèthre  sont  assez  souples  pour 
5  accoler  coomie  à  l'état  normal,  mais  leur  rapprochement  a  lieu  sui- 
îint  des  lignes  constantes.  Souvent  encore  le  rétrécissement  se  présente 
iooi  la  forme  d'une  saillie  arrondie. 

Au  moyen  d'une  fente  longitudinale  pratiquée  vers  le  talon  de  la 
ionde,  on  peut  faire  passer  un  stylet  ou  une  bougie  très-fine  pour  tra- 
verser le  rétrécissement^  et  même  un  stylet  terminé  par  une  petite  lame 
boutonnée  pour  pratiquer  l'uréthrotomie. 

Cet  instrument  est  certainement  ingénieux,  mais  il  est  très-compliqué, 
don  maniement  difficile,  et  il  faut  en  avoir  une  grande  habitude  pour 
rn  tirer  quelque  profit.  Les  renseignements  qu'il  peut  donner  sont  né- 
cessairement très-bornés,  puisqu'il  ne  permet  d'examiner  que  la  partie 
antérieure  du  rétrécissement,  et  n'apprendra  rien  sur  son  étroitesse,  sa 
résistance  et  son  étendue.  D  n'aurait  une  véritable  utilité  que  s'il  per- 
iiiettait  de  découvrir  d'une  manière  certaine  l'entrée  des  rétrécissements 
infranchissables.  Mais  déjà  ces  cas  sont  très-rares,  et,  de  plus,  l'obstacle 
qai  s'oppose  au  passage  de  la  bougie  se  trouve  quelquefois  dans  le  trajet 
même  du  rétrécissement  et  dépend  de  sa  direction  tortueuse. 

Mettons  de  côté,  un  instant,  tous  ces  explorateurs  dont  on  a  si  singu- 
lièrement exagéré  l'importance,  et  revenons  à  la  question  pratique. 
.Après  avoir  interrogé  le  malade  avec  le  plus  grand  soin  sur  ses  antécé- 
dents et  l'avoir  fait  uriner  devant  soi,  si  l'on  soupçonne  Texistenee  d'un 
rétrécissement,  il  faut  procéder  à  l'examen  direct  des  parties  de  la  façon 
Miivante.  Avec  la  main  gauche  on  allonge  modérément  la  verge,  en  la 
relevant  >ers  l'abdomen,  tandis  qu'avec  la  main  droite  on  examine 
Turethre  dans  toute  sa  longueur.  Quelquefois  on  rencontre  sur  son 
trajet  une  ou  plusieurs  tumeurs  irrégulièrenjent  arrondies,  peu  volumi- 
neuses, dans  lesquelles  il  semble  enchâssé.  Plus  ordinairement  on  ne 
c*jastate  qu'un  défaut  de  souplesse  et  une  suite  de  petites  nodosités  cir- 

':ulairesetpeu  saillantes.  Ces  altérations  correspondent  le  plus  souvent  à 

QQ  rétrécissement,  mais  elles  n'en  sont  pas  un  signe  infaillible.  D'un  autre 
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côté,  rcxam.en  le  plus  minutieux  peut  ne  rencontrer  aucune  induration, 
bien  qu'il  existe  un  rétrécissement.  Tout  en  regardant  le  toucher  comme 
un  moyen  d'examen  utile,  on  doit  donc  ne  pas  lui  accorder  une  trop 
grande  confiance. 

Aussi  est-il  indispensable  de  recourir  au  cathétérisme.  Si  l'on  a  une 
grande  habitude  de  cette  opération,  on  peut  se  servir  d'une  sonde  ordi- 
naire de  trousse  ;  autrement  il  serait  plus  prudent  d'employer  une  sonde 
dégomme  élastique  cylindrique  de  môme  volume.  On  introduit  l'instru- 
ment dans  Turèthre  avec  la  plus  grande  douceur,  jusqu'à  ce  qu'il  ren- 
contre un  obstacle;  il  faut  s'abstenir  alors  de  toute  tentative  pour  le 
faire  avancer  plus  loin,  dans  la  crainte  de  produire  des  déchirures  et 
des  fausses  routes.  On  le  retire,  et  on  le  remplace  par  une  bougie  olivaire 
ou  conique,  dont  on  diminue  le  volume  jusqu'à  ce  qu'on  puisse  tra- 
verser le  rétrécissement  ou  pénétrer  dans  son  ouverture. 

A  l'aide  de  ces  deux  manœuvres  très-simples,  on  connaît  déjàapproxi* 
mativemcnt  le  siège  et  Tètroitessc  du  rétrécissement.  Pour  l'instant,  il 
ne  faut  pas  chercher  à  en  savoir  davantage.  Ce  qu'on  se  propose,  c'est 
de  rétablir  la  miction.  Pour  y  arriver^  on  continuera  la  dilatation 
d'après  les  règles  que  je  poserai  plus  loin.  Si,  plus  tard,  on  avait  besoin 
d'autres  renseignements  et  d'un  diagnostic  plus  précis  pour  pratiquer 
la  cautérisation^  l'uréthrotomic  ou  toute  autre  opération^  il  serait 
temps  d'employer  les  divers  explorateurs  dont  j'ai  parlé,  et  on  le  fe- 
rait avec  d'autant  plus  de  facilité^  que  la  dilatation  aurait  été  portée 
plus  loin. 

Lorsque  le  rétrécissement  est  assez  étroit  pour  apporter  des  obstacles 
sérieux  à  la  miction,  deux  ordres  d'accidents  peuvent  se  produire  :  les 
uns^  malgré  la  durée  de  la  maladie,  conservent  un  caractère  aigu  et 
inflammatoire;  les  autres  affectent  une  marche  lente  et  insidieuse. 

Dans  la  première  forme,  la  vessie  se  contracte  avec  d'autant  pins 
d'énergie,  que  les  urines  ont  plus  de  difBculté  à  passer  par  l'urèthre  ;  ses 
parois  acquièrent  une  épaisseur  quelquefois  considérable;  les  trous- 
seaux musculaires  les  plus  rapprochés  de  sa  cavité  s'hypertrophient  et 
forment  des  colonnes  plus  ou  moins  volumineuses;  la  muqueuse  est  le 
siège  d'une  congestion  sanguine  continuelle.  Malgré  ses  efforts,  elle  ne 
parvient  à  se  vider  qu'incomplètement;  l'urine,  accumulée  dans  son 
bas-fond,  s'altère,  et  le  malade  est  sous  le  coup  des  accidents  les  plus 
graves.  Tantôt  le  cours  des  urines  est  interrompu  brusquement;  tantôt 
la  portion  de  l'urèthre  qui  précède  le  rétrécissement,  dilatée  outre 
mesure  et  ulcérée,  finit  par  se  rompre:  l'urine,  épanchée  dans  les  tis- 
sus, se  fraye  une  voie  nouvelle,  et  le  malade  est  soustrait  pour  un  temps 
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aox  dangers  qui  le  menaçaient.  Tantôt  enfin  l*inflammalion^  bornée 
d'abord  à  la  Tessie,  s'étend  du  côté  des  reins,  et  la  mort  ne  se  fait 
pas  longtemps  attendre. 

Dans  la  seconde  forme,  qu'on  rencontre  le  plus  souvent  cbez  des 
sojets  aiXaiblis  et  d'un  certain  âge,  la  vessie  résiste  beaucoup  moins. 
Elle  se  laisse  distendre  par  Turine;  c'est  à  peine  si  elle  se  contracte 
assez  pour  se  débarrasser  d'un  trop-plein,  et  les  malades  urinent, 
comme  on  dit,  par  regorgement.  Ses  parois,  au  lieu  de  s'hypertropbier, 
s'amincissent;  sa  muqueuse  est  décolorée.  Les  uretères,  les  reins,  parti- 
dpent  à  la  dilatation  de  la  vessie,  et  tout  l'appareil  urinaire  est  gorgé 
d  arine.  Alors  on  observe  un  dépérissement  général,  une  dyspepsie 
^fonde,  de  la  faiblesse  dans  les  membres,  quelquefois  de  la  para^ 
pîéçie  et  les  accidents  terribles  de  la  résorption  urineuse. 

La  marche  des  rétrécissements  n'est  pas  toujours  la  même.  Quand 
ialtération  consiste  dans  un  simple  plissement  de  la  muqueuse,  elle 
peut  rester  indéfiniment  stationnaire,  et  elle  apporte  î^i  peu  de  gêne 
dans  la  miction,  que  les  malades  viennent  rarement  demander  les 
secours  de  la  chirurgie.  Il  en  est  de  même  pour  les  indurations  qui 
n'occupent  qu'un  point  assez  limité  sur  un  des  côtés  de  l'urèthre.  La 
Hwpjesse  du  canal  est  telle  que,  s'il  n'est  pas  malade  dans  presque  toute 
sacirconférence,le  point  induré  pourra  continuer  à  se  rétracter  sans  dimi- 
Doernotablement  le  calibre  de  l'urèthre;  car  la  paroi  restée  saine  se  dila- 
tera suffisamment  pour  permettre  aux  urines  de  sortir  librement.  Aussi 
atje  rencontré  bon  nombre  de  malades  chez  lesquels  l'exploration  directe 
tîec  une  bougie  à  boule  m'avait  permis  de  reconnaître  un  de  ces  rétré- 
cissements partiels  et  que  je  n'ai  soumis  à  aucun  traitement,  parce  que 
la  miction  n'a  jamais  été  notablement  gênée.  J'ai  vu  encore,  chez  des 
neillards,  et  je  dois  le  dire  à  mon  grand  étonnement,  des  rétrécisse- 
ments étendus,  durs,  très-étroits,  ne  faire  aucun  progrès  pendant  des 
années  et  ne  déterminer  aucun  accident  appréciable.  En  ce  moment 
même,  j'en  ai  un  exemple  chez  un  homme  de  quatre-vingt-quatre  ans, 
aoquel  M.  Gendrin  donne  des  soins.  Son  urèthre,  rétréci  dans  toute  sa 
longueur,  forme  un  tuyau  dur  qu'il  est  facile  de  suivre,  à  travers  les 
téguments,  depuis  le  périnée  jusqu'au  méat  urinaire.  Il  urine  par  un  jet 
extrêmement  fin.  Quelquefois  la  miction  est  interrompue  par  un  petit 
gravier  arrêté  dans  l'urèthre  ;  alors  il  s'introduit  avec  peine  jusque  dans 
la  vessie  une  bougie  ou  une  sonde  de  2  à  3  millimètres,  la  garde 
<liielques  heures  et  la  retire.  Cet  état  dure  depuis  plus  de  six  ans,  sans 
le  moindre  changement. 

Cependant  ces  cas  sont  exceptionnels.  Les  rétrécissements  ne  sont 
Tfounn.  I  — 10 
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guère  stalionnaires.  Leurs  progrès  sont  ordinairement  lents,  mais  con- 
tinus, et  ils  déterminent  tôt  ou  tard,  par  les  seuls  obstacles  qu'ils  appo^ 
tent  à  la  sortie  des  urines,  des  désordres  plus  ou  moins  éloignés  qui 
constituent  la  véritable  gravité  de  cette  maladie. 

A  rétat  normal,  les  forces  qui  servent  à  l'impulsion  de  Turine  sont 
dans  un  juste  rapport  avec  celles  qui  s'opposent  à  sa  sortie,  et,  dans  le 
jeu  régulier  des  organes,  la  résistance  des  uns  n'exige  pas  un  effort  exa- 
géré de  la  part  des  autres.  Mais  du  moment  que  cet  équilibre  n'existe 
plus,  les  fonctions  de  chacun  des  organes  sont  perverties,  et  tout  l'ap- 
pareil urinaire,  dont  les  différentes  pièces  sont  solidaires,  marche  à  une 
destruction  certaine. 


TRAITEMENT  DES    RÉTRÉCISSEMENTS. 

Les  principales  méthodes  employées  pour  guérir  les  rétrécissements 
sont  :  1®  la  dilatation,  2*  la  cautérisation,  3**  Vuréthrotomie. 


DILATATION. 

A  l'époque  ou  Von  regardait  comme  une  maladie  fréquente  l'obstruc- 
tion de  l'urèthre  par  des  carnosités,  les  chirurgiens  croyaient  que  le 
seul  moyen  de  rétablir  le  cours  de  l'urine  était  d'enlever  ces  végétations 
avec  l'instrument  tranchant  ou  de  les  détruire  avec  des  caustiques.  M^^is 
si  l'on  examine  avec  soin  leur  pratique,  on  s'aperçoit  bientôt  qu'ils 
faisaient^  en  réalité,  tout  autre  chose  que  ce  qu'ils  pensaient  faire.  Ainsi, 
les  injections  émollicntes  et  les  bougies  graissées  d'huile  douce  avec 
lesquelles  ils  commençaient  par  amollir  les  carnosités,  les  bougies 
enduites  de  pommade  irritante  ou  escharotique  qu'ils  employaient  pour 
les  corroder,  les  tiges  de  plomb  qu'ils  introduisaient  encore^  pendant 
un  certain  temps,  dans  le  canal  pour  lui  conserver  son  calibre  et  ame* 
ner  la  cicatrisation  des  ulcères  produits  par  la  cautérisation,  tous  ces 
moyens  n'agissaient  qu'en  dilatant  l'urèthre  ou  en  développant  dans  les 
tissus  une  phlogosc  légère  favorable  à  leur  distension. 

Après  que  les  «matomo-pathologistes  de  la  fin  du  xvir  siècle  eurent 
montré  que  les  carnosités  de  l'urèthre  étaient  extrêmement  rares,  et 
qu'en  tout  cas,  elles  ne  pouvaient  apporter  un  obstacle  sérieux  à  la 
miction,  il  semblerait  que  la  conséquence  immédiate  de  ce  fait  important 
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tkt  être  une  modification  de  la  thérapeutique  des  rétrécissements, 
m  tout  ao  moins  une  meilleure  interprétation  du  traitement  générale- 
nent  employé,  n  n'en  fut  rien^  et,  pendant  près  d'un  siècle,  on  s'en  tint 
OKore  aux  bougies  escharotiques  et  médicamenteuses. 

Cependant  quelques  chirurgiens  commençaient  à  s'affranchir  des 
acîennes  idées  et  laissaient  de  côté  les  formules  bizarres  dont  sont 
CKombrés  les  ouvrages  de  Ferri,  Lacuna,  Christophe  de  Yega,  et  reve- 
anent  peu  à  peu  à  une  thérapeutique  plus  simple  et  plus  saine. 

Beneroli,  dès  le  commencement  du  xtiii*  siècle^  conteste  l'existence 
les  camosités.  H  a  le  tort  de  rapporter  les  embarras  de  Turèthre  à  un 
ilat  morbide  du  grain  hordéacé  (caroncule  séminale);  mais,  quoique 
partant  d'une  donnée  fausse^  il  institue  des  règles  de  conduite  toutes 
■ouvelles,  dont  foici  un  court  résumé  : 

D  n'adopte  pas  les  injections  émolUentes,  dont  il  ne  s'est  pas 
bien  trouvé,  et  leur  préfère  les  fomentations  et  les  bains  généraux... 
Lorsque  les  parties  ne  sont  plus  enflanunées^  il  faut  recourir  aux 
bougies,  en  ayant  soin  de  commencer  par  les  plus  fines  pour  arriver^ 
avec  beaucoup  de  précautions,  à  des  calibres  supérieurs...  Quand  des 
bougies  d'un  volume  suffisant  passent  avec  facilité,  on  doit  encore  con- 
tinoer  leur  usage  pendant  quinze  à  vingt  jours...  Et  il  est  bon  de  se 
fervir  des  bougies  de  plomb  proposées  par  Seacchi. 

n  ne  serait  pas  prudent  de  laisser  les  bougies  en  place  plus  de  trob 
ao  quatre  heures;  autrement  elles  pourraient  nuire  aux  parties 
■alades.  Il  doit  en  être  ainsi  pendant  tout  le  traitement. 
D  but  éviter  tous  les  corrosifs  et  les  choses  irritantes  (1). 
Dans  ces  quelques  lignes  on  ne  voit  pas  seulement  la  dilatation  po- 
tée en  principe  comme  le  véritable  traitement  des  rétrécissements. 
Bcnevoli  rejette  encore  les  escharotiques  comme  dangereux  ;  il  indique 

(1)  m  TaifODO  parimente  in  qnesto  ftato  di  coae  commendate  la  inieikMii  attemperaDti  ad 

mmÊÊÊmA  4dla  qaali  io  perd  poc*  «tile  ho  ricairalo E  pereio  eontifliereî,  per  miti- 

pn  iiadilcili  acddcoti^  fl  Tileni  ■ampUcementa  délie  fomente,  del  bafno  nnhemle. 

•  SfijtJU  daU*  «TTisada  incaleieeaia,  e  dafU  acddanti  U  parte  conviene  certamenla 
lînrrere  aDe  candeletta,  avrertendo  di  comîndare  dalle  asiai  soCtîli,  infrosiandola  poco 
par  nwin.  •••• 

■  Depa  die  le  candeletta  passeranno  francamente  d'nna  cotnpetente  grotiena,  le  dobbîamo 

aneera  tuatinnare  per  altri  «laindki,  o  Tenti  giomi A  questo  fine  è  loderole  fl  senrirâ 

fwi  1  ■Mlf if tti  iB  pîombo  prapotia  dallo  Seacchi 

■  In  tolto  il  eono  délia  cnra,  io  non  gîndieo  prudente  fl  taaerle  introdotte  pià  di  tra  o 
fHlti^  ara  il  porno 

*  In  aanan^pareliè  ri  fiiggano  tntti  i  corrottri,  e  le  eose  forteniantairritanti...  ■  (BenevoU, 
llaiwprvpofîsaoïiaînlonMaaacttriMcate,  etc.,  172â,  chap.  vm^  p.  147  et  mm.) 
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la  manière  de  se  servir  des  bougies,  signale  les  dangers  d'une  dilatation 
mal  faite,  et  enûn  il  n'est  pas  jusqu'aux  bougies  de  plomb,  si  usitées 
aujourd'hui,  dont  il  ne  recommande  l'usage. 

Col  de  Villars,  sans  nier  l'existence  des  camosités  dans  Turèthre,  dit 
que  ce  n'est  ni  la  seule,  ni  la  plus  fréquente  cause  de  dysurie.  Il  repro- 
che aux  remèdes  anciens  d'enflammer,  de  ronger  et  d'ulcérer  les  par- 
tics.  Le  traitement  qu'il  emploie  consiste  à  introduire  dans  Turèthre 
des  bougies  de  cire  qui,  par  leur  fermeté  et  leur  volume,  puissent 
écarter  peu  à  peu  les  parois  du  canal  et  en  môme  temps  ramollir  et 
rcl^lcher  ses  fibres.  Il  en  avait  de  longueur  et  de  grosseur  différentes. 
Les  plus  longues  étaient  d'environ  neuf  à  dix  pouces  (25  à  30  centi- 
mètres). La  plus  petite  avait  le  volume  d'un  stylet  et  la  plus  grosse 
celui  d'une  plume  à  écrire.  Après  avoir  enduit  la  bougie  d'huile  d'a- 
mandes douces,  il  l'introduisait  doucement  jusqu'à  l'obstacle,  et  plus  loio 
si  c'était  possible.  «  Généralement,  dit-îl^  on  n'arrive  pas  d'emblée  dans 
la  vessie  ;  mais  on  enfonce  la  bougie  peu  à  peu;  on  la  laisse  à  demeure, 
et  on  ne  la  retire  que  pour  laisser  uriner  le  malade.  Quand  l'urine  sorti 
plein  canal,  il  faut  encore  continuer  l'usage  des  bougies^  tous  les  jours, 
pendant  quelques  heures,  ensuite  toutes  les  semaines,  et  enfin  tous  les 
mois,  car  l'urèthre  a  toujours  de  la  disposition  à  se  rétrécir.  »  {Coui^sde 
chirurgie,  1741,  vol  IV,  p.  225.) 

Astruc,  à  peu  près  à  la  même  époque,  conseille  d'avoir  dix  à  douze 
baguettes  de  plomb  passées  par  la  filière,  extrêmement  rondes  et  de 
plusieurs  calibres;  la  plus  grosse  est  du  volume  d'une  plume  à  écrire. 
«  Après  avoir  enduit  d'huile  la  plus  menue  de  ces  baguettes,  on  l'intro- 
duit aussi  avant  que  possible  dans  l'urèthre,  sans  causer  trop  de  douleur. 
Lorsqu'elle  est  parvenue  dans  la  vessie,  on  la  laisse  en  place  trois  ou 
quatre  heures  par  jour.  Quand  elle  passe  librement,  on  la  remplace  par 
une  plus  forte,  jusqu'à  ce  qu'on  arrive  à  la  plus  grosse.  Alors  le  canal 
est  assez  dilaté;  mais  il  se  rétrécira  de  nouveau.  C'est  pourquoi  il  faut 
continuer  l'usage  des  baguettes,  d'abord  tous  les  jours  pendant  une 
heure  ou  deux,  ensuite  deux  ou  trois  fois  la  semaine,  enfin  trois  ou 
quatre  fois  le  mois  ;  car  on  n'obtient  jamais  une  cure  radicale,  mais 
seulement  une  cure  palliative.  »  {Traité  des  maladies  vénériennes,  t.  III, 
p.  245  et  suiv.) 

On  retrouve,  dans  ces  deux  passages,  la  pratique  de  Benevoli  exposée 
avec  plus  de  précision  et  complétée.  Comme  lui,  Astruc  fait  la  dilata- 
tion temporaire;  Col  de  Villars  préfère  la  dilatation  permanente.  Mais 
tous  les  deux  signalent  un  fait  nouveau  pour  leur  époque  :  c'est  que 
l'urèthre  a  une  grande  tendance  à  se  rétrécir,  et  ils  recommandent  de 
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longer  la  dilatation  pendant  longtemps.  Astroc  ya  même  jusqu'à  dire 
n  n'obtient  jamais  une  cure  radicale.  J'insiste  d'autant  plus  sur  cette 
lière  de  Toir,  qu'après  bien  des  débats,  c'est  à  elle  que  semblent  se 
er  anjoard'hui  la  plupart  des  chirurgiens. 

ertes  on  avait  déjà  accompli  un  grand  progrès  en  renversant  la  théo- 
les  caroncules  et  en  substituant  les  bougies  de  cire  ou  de  plomb 
fscharotiques  de  toute  espèce.  Desault  et  Chopart,  ayant  à  leur 
nsition  les  sondes  élastiques  inventées  par  Bernard,  qui  pouvaient 
er  dans  Turèthre  tout  en  permettant  aux  malades  d'uriner,  gêné- 
éreot  l'emploi  de  la  dilatation  par  les  succès  nombreux  qu'ils  en 
■rent.  Mais  c'est  à  Hunter  que  revient  l'honneur  d'avoir  élevé  ce 
Kcment  à  la  hauteur  d'une  véritable  méthode,  en  faisant  connaître 
nx  qu'on  ne  lavait  fait  avant  lui  les  caractères  anatomiques  des 
éebsements  et  le  mode  d'action  des  bougies, 
bèissant  aux  idées  reçues  de  son  temps,  il  avait  employé,  dans  le 
■neneement  de  sa  pratique,  des  bougies  enduites  de  pommade  au 
cqiîté  rouge.  Plus  tard,  dans  un  cas  de  rétrécissement  infrancbis- 
le,  il  s'était  servi  d'un  stylet  armé  d'un  petit  morceau  de  nitrate 
i^rat.  Mais  il  condamne  le  premier  moyen,  et  il  a  soin  de  dire  que 
eeood  est  exceptionnel,  justifié  seulement  par  les  circonstances  et 
mentané.  Aussi,  ajoute-t-il,  a  dès  qu'on  peut  passer  une  bougie^  an  doit 
émer  le  traitement  comme  pour  les  cas  de  rétrécissement  ordinaire  »,  — 
l-à-dire  parla  dilatation  (vol.  II,  p.  317). 

i,  ne  pouvant  traverser  un  rétrécissement,  il  a  été  obligé  de  le 
mre  par  ulcération,  en  engageant  avec  force  une  bougie  dans  son 
Ice,  il  recommande,  aussitôt  que  le  rétrécissement  a  élé  suflBsamment 
mit  pour  admettre  une  petite  bougie,  «  d'opérer  la  dilatation  comme 
r  les  cas  où  une  bougie  a  été  introduite  tout  d'abord  »  (vol.  11^  p.  511). 
qk,  en  parlant  de  la  dilatation  rapide,  qui,  suivant  lui^  ne  donne 
succès  temporaire^  il  avait  écrit  :  «  J*ai  toujours  donné  la  préférence 
de  traitement  le  plus  doux,  dans  les  cas  oit  il  était  possible  de  passer 
kmgie.  »  (\'ol.  H,  p.  307.) 

jnsî  le  doute  n'est  point  possible.  Hunter  avait  adopté  la  dilatation 
une  méthode  générale  de  traitement;  il  préférait  la  dilatation  lente 
t dilatation  rapide;  si,  dans  quelques  cas  de  rétrécissements  infran- 
■ables,  il  commençait  par  employer  l'ulcération  ou  la  cautérisation 
irouvrir  une  voie  à  la  bougie,  il  n'en  restait  pas  moins  le  plus  ferme 
lîsan  de  la  dilatation  simple.  —  Cependant  Desault,  Chopart,  Boyer, 
Ions  les  autres  chirurgiens  qui  se  sont  occupés  de  ce  sujet,  passent 
H  silence  ses  opinions  si  nettement  exprimées.  Confondant  sa  pra- 
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tique  avec  celle  d'Éverard  Home^  ils  ne  parlent  de  lui  qu'à  propos  des 
abus  de  la  cautérisation,  comme  s'il  était  responsable  des  exagérations 
auxquelles  ses  idées  ont  servi  de  point  de  départ. 

Hunter,  le  premier,  émit  cette  idée  que  la  dilatation  n'était  pas  seu- 
lement un  moyen  mécanique  propre  à  élargir  un  conduit  trop  étroit,  il 
lui  reconnaît  un  mode  d'action  plus  complexe,  quand  il  dit,  en  parlant 
des  bougies  :  «  Si  elles  agissent  en  général  à  la  manière  d'un  coin,  leur 
n  effet  définitif  n'est  pas  toujours  aussi  simple  que  celui  d'un  coin  sur  U 
»  matière  inanimée.  Leur  pression  détermine  une  action  du  principe  vital 
»  ayant  pour  objet  d'adapter  les  parties  à  leur  nouvelle  position  ou  de  les 
»  faire  disparaître  par  ulcération;  d'où  il  résulte  que  les  bougies  produi- 
»  sent  deux  effets  très-distincts^  et  qu'on  peut  se  proposer  deux  buts  très» 
»  différents  dans  leur  application,  l'un  qui  consiste  à  produire  la  dilata- 
»  tion,  l'autre  à  déterminer  l'ulcération.  »  (Vol.  11^  p.  30&.) 

Ainsi,  il  avait  parfaitement  compris  que  si  un  corps  étranger^  tel 
qu'une  bougie,  ne  peut  exercer  qu'une  action  mécanique,  cette  action 
doit  être,  dans  certains  cas,  autrement  ressentie  par  des  tissus  organi- 
sés dont  la  manière  d'être  peut  être  à  chaque  instant  modifiée  par  h 
vie.  De  cette  façon  il  explique  comment  un  rétrécissement^  contre  lequel 
on  presse  une  bougie  assez  fortement  et  assez  longtemps^  n'est  pas  sein 
lement  refoulé  comme  le  serait  une  matière  inanimée,  mais  qu'il  s'en- 
flamme, s'ulcère  et  finit  par  être  détruit.  Jusqu'ici  rien  n'est  plus  d'ac- 
cord  avec  les  faits,  ni  plus  facile  à  comprendre. 

Hunter  est  moins  heureux  quand  il  dit^  sans  autres  développements^ 
que  la  pression  des  bougies  a  pour  objet  d'adapter  les  parties  k  leur 
nouvelle  position.  Il  est  d'autant  plus  difficile  de  saisir  sa  pensée,  qu'il  P 
présente  ce  dernier  moyen  comme  étant  tout  mécanique,  très-propre  à 
produire  la  dilatation^  et  qu'il  semble  l'opposer  à  celui  qui  détruit  le 
rétrécissement  par  ulcération. 

Bichat,  qui  connaissait  les  travaux  du  chirurgien  anglais^  puisqu'il 
le  cite  à  plusieurs  reprises,  dit,  en  parlant  des  bougies,  que  «  la  com- 
pression qu'elles  exercent  et  l'inflammation  quelles  excitent  dans  Fendrùi 
comprimé  produisent  une  forte  adhérence  de  la  portion  du  canal  qm  fmar- 
nit  le  rétrécissement  avec  les  parties  adjacentes;  adhésion  qui  empêche  U 
récidive  de  la  maladie.  »  (Desault,  Œuvr,  chir,^  vol.  Itl,  p.  265.)  Et  plus 
loin  :  u  L'inflamtnation^  en  s* étendant  jusque  dans  les  tuniques  de  furèthret 
produit  Vadhésion  des  feuillets  du  tissu  cellulaire  affaissé  par  la  compter- 
siony  et  par  là  prévient  la  récidive  de  la  maladie.it  {Loc.  cit.^  p.  312.)  —Si 
Bichat^  en  s'exprimant  ainsi,  a  cru  interpréter  la  pensée  de  Hunter^  l'in- 
terprétation n'est  pas  heureuse.  On  comprendrait  qu'il  fût  possible  de 
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piénr  un  rétrécissement  en  le  refoulant  en  dehors  elen  le  faisant  adhé- 
rer aux  parties  adjacentes,  c'est-à-dire  aux  parois  externes  du  canal,  si 
ses  parois  formaient  un  tube  solide  qui  ne  pût  revenir  sur  lui-même. 
Hais  celles-ci  sont  essentiellement  molles  et  susceptibles  d'être  dépla- 
Dées;  plus  les  tissus  qui  forment  le  rétrécissement  seront  adhérents  à  ces 
parois,  plus  fortement  ils  les  attireront  vers  le  centre  du  canal,  et  plus 
le  rétrécissement  sera  prononcé. 

Dopurtren  adopta  les  idées  de  Hunter,  sans  le  nommer.  Gomme  lui, 
1  reconnaît  que  les  bougies  agissent  de  deux  manières,  et  il  admet  une 
fibtalion  mécanique  et  une  dilatation  vitale.  Mais  il  ne  peut  se  rendre 
tmapte  de  ce  qu'il  faut  entendre  par  cette  dernière  dénomination  dont^ 
ei  effet,  le  sens  échappe.  «  La  dilatation  vitale,  dit-il,  opère  soit  en  ex- 
»  citant  une  sorte  de  force  d'expansion,  soit  en  déterminant  une  sécrétion 
ide  mucosités,  et,  par  suite,  le  dégorgement  des  parties...  Je  suis  con- 

•  lainca  qu'il  faut  admettre  quelque  chose  de  vital.  Mais  est-ce  par  une 
»  iorte  de  force  expansive  opposée  à  la  force  contractile  et  provoquée 

•  par  la  présence  d'un  corps  étranger,  ou  par  une  sécrétion  qui  opère 

>  me  sorte  de  résolution  et  qui  diminue  Tépaisseur  des  parois  de  l'ob- 

>  rtacle,  que  la  chose  a  lieu  ?  Cesi  ce  que  nous  n'oserions  décider.  >  {Leçons 
niesde  clin,  chir.,  t.  IV,  p.  179  et  180.) 

Comme  Hunter,  Dupuytren  sentait  que,  dans  la  dilatation  d'unrétré- 
eÎKement  par  une  bougie,  dans  cette  lutte  d'un  corps  inanimé  contre 
tes  tissus  vivants^  il  n'y  avait  pas  seulement  une  action  mécanique. 
Uns  que  se  passe-t-il?  11  l'ignore  et  fait  intervenir  quelque  chose  de  vital. 
—Est-ce  une  force  expansive  opposée  à  la  force  contractile  f  —  Est-ce  une . 
éerétion  de  mucosités  amenant  le  dégorgemetit  des  parties?  (et  cela  quand  il 
f^pi  d'un  tissu  induré,  cicatriciel)? — Est-ce  encore  une  sorte  de  résolution 
fâ  diminue  V épaisseur  des  parois  de  l'obstacle?  il  ne  peut  le  dire. — J^aime 
i  at>ire,  pour  l'honneur  du  grand  chirurgien  de  l'Hôtel-Dieu,  que  sa 
n'a  pas  été  fidèlement  reproduite.  Non,  il  n'y  a  pas  pour  l'uréthre 
physiologie  à  part,  et  ce  qui  s'y  passe  ne  diffère  pas  de  ce  qu'on 
dans  les  autres  parties  du  corps.  Pour  expliquer  des  faits  assez 
■Bples  au  fond,  il  n'était  pas  besoin  d'invoquer  un  principe  vital  mal 
iéCni,  une  force  mystérieuse. 

fl«'.  — DILATATION    INFLAMMATOIRE. 

Pour  bien  comprendre  la  dilatation^  il  est  important  de  se  rappeler 
ee  que  j'ai  dit  plus  haut  sur  les  causes  et  les  altérations  anatomiques 
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des  rétrécissements.  Ces  premières  données  étant  admises,  j'espère 
démontrer  que  son  mécanisme  ne  s'écarte  en  rien  des  loiâ  ordinaires 
de  la  physiologie  pathologique. 

Je  décrirai  deux  modes  de  dilatation  :  1*  l'une,  inflammatoire; 
2"  l'autre,  mécanique, 

La  première  comprend  la  dilatation  atrophique  et  la  dilatation  uleé- 
rative. 

La  seconde  comprend  le  cathétérisme  forcé  et  tous  les  procédés  de 
la  dilatation  plus  ou  moins  brusque. 

Je  donne  le  nom  de  dilatation  inflammatoire  à  un  ensemble  de  phé- 
nomènes organiques  provoqués  dans  les  parois  de  l'urèthre  par  la  pré- 
sence d'un  corps  étranger,  et  qui  ont  pour  résultat  la  résorption  et 
l'atrophie  des  parties  qui  constituent  les  rétrécissements. 

Pour  mieux  faire  comprendre  ma  pensée,  qu'il  me  soit  permis  de  la 
rattacher  à  quelques  faits  empruntés  à  la  pathologie  générale. 

Lorsqu'un  corps  étranger  est  introduit  au  milieu  de  tissus  vivants, 
sa  présence  y  détermine  une  suite  d'actes  qui  tous  ont  pour  but  sod 
élimination.  C'est  d'abord  une  irritation  qui  se  manifeste,  suivant  la 
nature  des  parties,  par  un  resserrement,  ou  par  des  contractions  qoi 
arrivent  quelquefois  jusqu'au  spasme.  Cette  révolte  des  tissus,  résultat 
de  l'action  réflexe,  n'est  que  passagère;  elle  s'apaise  d'elle-même  peu 
à  peu,  et  un  autre  ordre  de  phénomènes  plus  lents,  plus  continus  et 
surtout  plus  profonds  lui  succède.  Le  sang  afflue  dans  les  vaisseaux  déjà 
existants;  de  nouveaux  vaisseaux  se  développent,  envahissent  et  rare- 
ment les  tissus.  La  couche  de  parties  molles  qui  avoisine  le  corps 
étranger,  transformée  en  une  surface  pyogénique,  recule,  pour  ainsi 
dire,  devant  lui  pour  faire  place  au  liquide  purulent  qu'elle  exhale  et 
dont  elle  l'enveloppe  de  toutes  parts. 

Tels  sont  les  premiers  phénomènes  organiques  que  nous  retrouvons 
dans  le  traitement  des  rétrécissements  par  la  dilatation  inflammatoire. 

Lorsqu'on  a  placé  une  bougie  dans  un  rétrécissement  de  manière  à 
le  remplir  sans  le  forcer,  on  éprouve,  après  quelques  instants,  plus  de 
peins  à  l'en  retirer  qu'on  n'en  a  eu  à  l'y  mettre.  C'est  qu'elle  a  provoqué, 
par  sa  présence  dans  Turèthrc,  un  spasme  qui  est  d'autant  plus  marqué 
que  les  parties  sont  plus  irritables  et  plus  contractiles.  Au  bout  de 
quelques  heures,  souvent  plus  tôt,  ce  spasme  n'existera  plus.  11  sera 
facile  d'enlever  la  bougie;  pourtant  on  nepourrait  encore  la  remplacer 
par  une  autre  sensiblement  plus  grosse.  Mais  si  on  laisse  la  bougie 
en  place  pendant  plusieurs  jours  et  jusqu'à  ce  qu'un  écoulement  muco- 
purulent  se  soit  établi  dans  le  canal,  on  est  tout  surpris  de  pouvoir  la 


[  DES  BÉTnmsSEUEMTS.  15S 

remplacer  par  une  autre  beaucoup  plus  volumineuse,  sans  même  se 
servir  des  numéros  intermédiaires. 

Oues'esHI  donc  passé?  On  ne  peutallribuer  la  racilité  avec  laquelle 
le  rétrécissement  se  laisse  traverser  k  la  pression  mécanique  de  la  bou- 
gie, puisque  celle-ci  n'était  nullement  serrée.  Mais  au  contact  de  ce 
corps  étranger,  le  rétrécissement  s'est  enflammé;  il  est  devenu  plus  vas- 
ciitaire  et  plus  mou,  en  même  temps  qu'une  suppuration  abondante  s'est 
établie  dans  l'urèthre.  S'il  s'est  élargi  autour  de  la  bougie,  ce  n'est  pas 
en  vertu  d'une  force  expansive,  comme  le  disait  Dupuytren,  mais  par 
mile  de  la  destruction,  ou  mieux  de  la  résorption  iatcrstitielle  d'une 
partie  de  ses  éléments. 

Ne  retrouve-t-on  pas  ici  tous  les  phénomènes  pblegmasiques  que  j'ai 
nposés  plus  haut?  Il  ne  manque  que  la  membrane  chargée  de  sécré- 
ter le  pus  qui  doit  servir  ii  l'élimination  du  corps  étranger;  mais  ici  sa 
présence  était  inutile,  puisqu'il  existait  déjà,  dans  la  muqueuse,  une 
membrane  de  sécrétion  pouvant  remplir  le  même  râle. 

Si  l'on  interrompait  l'usage  des  bougies  à  celte  époque  du  traitement, 
rîQilammation  s'apaiserait  d'elle-même,  un  travail  organique  inverse 
i  celui  que  j'ai  décrit  s'établirait,  et  les  choses  reviendraient  à  leur 
premier  état.  Mais  si  l'on  poursuit  la  dilatation,  il  se  produit  un  fait 
nouveau  et  important,  qui  résulte  moins  du  cootact  du  corps  étranger 
jvec  les  tissus  vivants  que  de  l'augmentation  progressive  de  son 
rolome. 

Les  tissus  musculaires  ou  élastiques  que  nous  avons  vus  se  contracter 
par  suite  de  l'action  réflexe,  qui  est  toujours  de  courte  durée,  tombent 
dans  une  inertie  apparente.  Ils  n'ont  point  perdu  leur  faculté  de  con- 
traction; celle-ci  se  réveillerait  même  avec  une  nouvelle  énergie,  si  l'on 
loulait  introduire  une  bougie  trop  grosse.  Mais  quaud  on  laisse  à  l'in- 
flammation le  temps  de  se  développer,  les  tissus,  une  fois  envahis  par 
le  travail  moléculaire  dont  j'ai  parlé,  sont  frappés  d'une  sorte  de  para- 
lysie inflammatoire,  et  n'opposent  plus  une  résistance  active  au  corps 
étranger  qui  les  comprime  et  les  distend.  Alors  on  peut  augmenter, 
quoique  avec  prudence,  le  volume  des  bougies.  Le  travail  de  résorption 
poursuit  sa  marche,  les  éléments  contractiles  du  rétrécissement  de 
plus  en  plus  comprimés  s'atrophient,  et  l'urèthre  Unit  par  reprendre 
son  calibre  normal. 

Cette  atrophie,  qui  constitue  le  dernier  terme  de  la  dilatation,  est, 
selon  moi,  le  point  le  plus  important  au  point  de  vue  de  la  guérison 
tsdicate  de  la  maladie.  Aussi,  quand  le  canal  semble  suflisaniment 
élargi,  esl-il  encore  nécessaire  d'entretenir  la  dilatation  pendant  long- 
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temps;  autrement  les  tissus  dont  Tatrophie  n'aura  pas  été  portée  asset 
loin  se  régénéreront,  et  le  rétrécissement  reparaîtra.  Gela  est  si  vrai» 
que  les  récidives  sont  plus  fréquentes  et  plus  rapides  sur  les  jeunes 
sujets  que  sur  les  vieillards,  parce  que  chez  les  premiers  l'énergie  vitale 
est  beaucoup  plus  active. 

Si,  au  lieu  de  procéder  avec  lenteur^  comme  je  viens  de  le  dire,  on 
emploie  tout  d'abord  une  bougie  d'un  certain  volume  qu'on  fait  péné- 
trer de  force  dans  le  rétrécissement,  on  obtient  des  résultats  très- 
différents.  Dans  le  premier  cas,  l'inflammation,  se  développant  an 
simple  contact  d'un  corps  étranger,  était  modérée;  la  résorption  et 
l'atrophie  des  éléments  constitutifs  du  rétrécissement  s'opéraient  peu 
à  peu  sans  que  la  muqueuse,  dont  le  mode  de  sécrétion  était  seulement 
modifié,  fût  intéressée  dans  sa  continuité.  Dans  le  second  cas,  la  pres^ 
sion  exercée  par  la  bougie  détermine  une  inflammation  intense  qui 
ulcère  la  muqueuse  et  détruit  le  rétrécissement. 

Aussi  devrai-je  décrire  deux  modes  de  dilatation  inflammatoire, 
l'une  atrophique^  l'autre  ulcérative. 

La  dilatation  mécanique  est  bien  différente  de  la  précédente.  Avec 
elle  on  se  propose  d'écarter  plus  ou  moins  brusquement  les  parois  de 
l'urèthre,  et  de  déchirer  le  rétrécissement,  sans  avoir  provoqué  préala- 
blement un  travail  organique  dans  les  parties  malades.  Ce  travail  se 
produit  néanmoins^  mais  il  est  consécutif,  et  je  montrerai  plus  loin 
que,  dans  certains  procédés  dits  mécaniques,  l'inflammation  joue  encore 
un  rôle  très-important. 

Si,  pour  mieux  faire  comprendre  la  dilatation,  j'ai  cru  devoir  en  décom- 
poser le  mécanisme,  je  dirai  cependant  que,  dans  la  pratique,  ses  deux 
modes  d'action  procèdent  presque  toujours  simultanément  et  se  prêtent 
un  mutuel  appui.  Ainsi,  quand  on  est  parvenu,  par  l'introduction  d'un 
corps  étranger  dans  l'urèthre,  à  développer  une  inflammation  qui,  en 
vascularisant  les  tissus,  a  modifié  leur  consistance  et  résorbé  une  partie 
de  la  lymphe  plastique  épanchée,  il  reste  encore  à  distendre,  à  atro- 
phier les  liens  fibreux  et  les  éléments  contractiles  qui  forment  la  trame 
du  rétrécissement.  Alors  il  est  nécessaire  de  recourir,  dans  une  certaine 
mesure,  à  l'emploi  des  moyens  mécaniques.  —  De  même  on  n'a  pas 
tout  fait  quand  on  a  distendu  brusquement  et  déchiré  un  rétrécisse- 
ment. II  faut  recommencer  plusieurs  fois  l'opération.  Or,  dans  ki 
intervalles  de  ces  manœuvres,  il  se  développe  au  milieu  des  partie 
déchirées  une  inflammation  vive,  qui,  en  modifiant  les  tissus,  vieal 
singulièrement  en  aide  aux  moyens  mécaniques.  Si  l'inflammation  qui 
succède  à  la  contusion  ou  à  la  dilacération  des  parois  du  caBil,  pfo* 
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dnites  par  le  passage  forcé  d'un  corps  volumineux  dans  rurèthre, 
diffère^  sur  |das  d'un  point  du  travail  organique  lent  que  j'ai  décrit 
pins  haut,  elle  s'en  rapproche  pai;  sa  nature.  Mais  on  dit  qu'on  a  pra- 
tiqué la  dilatation  inflammatoire  ou  mécanique,  suivant  que  l'un  des 
denx  modes  d'action  a  pris  une  plus  grande  part  dans  le  traitement 
d'un  rétrécissement. 

A.  —  niLATATIOR  mPLAMMATOniE  ATROPHIQOE. 

Pour  opérer  la  dUatation  inflammatoire  atrophique,  le  chîrurgiai  se 
oumira  de  sondes  et  de  bougies  de  plusieurs  espèces,  de  différentes 
formes  et  de  toutes  les  grosseurs,  pour  en  avoir  une  convenable,  quel 
que  soit  le  cas  qui  se  présente.  Afin  d'éviter  des  tentatives  inutiles  de 
cathétérisme,  il  se  guidera  sur  les  antécédents  fournis  par  le  malade, 
sur  le  volume  du  jet  de  l'urine,  et  pourra  choisir  approximativement 
«De  bougie  appropriée  à  l'étroitesse  présumée  du  rétrécissement. 

Supposons  d'abord  un  cas  exempt  de  complications,  et  dans  lequel 
robstacle  permet  encore  l'introduction  d'une  petite  bougie.  Si  le  ma- 
bde  est  debout,  le  chirurgien  s'assied  devant  lui  ;  s'il  est  couché,  ce  qui 
faut  mieux,  le  chirurgien  se  tient  debout  et  à  sa  gauche.  Il  saisit  la 
Terge  d'après  les  règles  que  j'ai  données  en  parlant  du  cathétérisme 
(p.  68),  la  place  dans  une  direction  perpendiculaire  à  l'axe  du  corps, 
et  la  tire  modérément  de  manière  à  déplisser  la  muqueuse.  Cette  pré- 
dation est  d'autant  plus  importante,  qu'on  se  sert  d'un  instrument  dont 
il  pointe  eflSlée  s'arrête  presque  toujours  devant  le  moindre  obstacle. 
Avec  les  trois  premiers  doigts  de  la  main  droite  il  prend  la  bougie  dont  il 
I  Cût  choix,  et,  après  l'avoir  enduite  de  cérat  ou  d'huile,  il  l'introduit 
doucement  dans  l'urèthre.  S'il  parvient  à  l'engager  dans  le  rétrécissement 
lans  pouvoir  le  traverser,  il  en  essaye  déplus  petites,  jusqu'à  ce  qu'il  en 
ait  trouvé  une  qui  passe  assez  facilement.  Il  laisse  cette  dernière  en  place, 
en  ayant  soin  de  la  fixer  au  moyen  d'un  des  bandages  que  j'ai  indiqués 
(page  79). 

Ordinairement  le  malade  reste  un  certain  temps  sans  pouvoir  uriner, 
soit  parce  que  la  bougie  remplit  exactement  la  cavité  du  rétrécissement, 
i/Ai  parce  qu'elle  provoque,  par  sa  présence,  des  contractions  spasmo- 
diques  de  l'urèthre.  Il  faut  le  prévenir  qu'il  ne  doit  pas  se  décourager, 
loi  promettre  qu'il  urinera  par-dessus  la  bougie,  et  enfin  que  s'il  ne 
pouvait  y  parvenir,  il  sera  toujours  libre  de  la  retirer.  Une  fois  tran- 
quillisé sur  ce  point,  il  attend  avec  beaucoup  plus  de  patience.  Au  bout 
d'une  heure  ou  deux,  et  souvent  plus  tôt,  le  spasme  du  canal  a  cessé; 


156  MAUDIES  DE  L'URÈTHRB. 

quelques  gouttes  d'urine  s'échappent  d'abord  avec  peine,  et  bientôt  la 
miction  s'opère  assez  librement.  Ce  passage  des  urines  entre  les  parois 
de  l'urèthre  et  la  bougie  ne  concoure  pas  médiocrement  à  la  dilatation 
du  rétrécissement.  Les  anciens  ne  l'ignoraient  pas.  Lacuna  le  premier 
a  signalé  ce  fait,  et  il  insiste  avec  raison  sur  son  utilité  (1). 

Quand  la  bougie  est  très-fine,  et  par  conséquent  peu  résistante,  elle 
peut  être  chassée  du  canal  par  les  efforts  que  le  malade  fait  pour  uriner. 
Cet  accident  est  sans  importance;  on  en  est  quitte  pour  la  remettre  en 
place,  ou  lui  en  substituer  une  autre  dont  le  calibre  moindre  permettra 
la  miction,  ou  dont  la  résistance  sera  plus  grande. 

Vers  le  troisième  ou  quatrième  jour,  un  écoulement  composé  de 
mucus  et  de  pus  commence  à  se  faire  par  l'urèthre.  11  est  un  indice 
certain  du  travail  inflammatoire  indispensable  à  la  dilatation.  Cependant 
on  ne  doit  pas  oublier  qu'il  peut  être  fourni  en  grande  partie  par  les 
portions  saines  de  la  muqueuse.  Aussi,  bien  que  la  bougie  joue  libre- 
ment dans  le  canal,  il  ne  faut  pas  se  hâter  de  la  remplacer  par  une 
plus  grosse.  Il  vaut  mieux  attendre  que  l'écoulement  soit  assez  abon- 
dant. Alors  on  est  assuré  que  le  rétrécissement  lui-même  participe  à 
l'inflammation,  et  qu'il  a  subi  dans  sa  structure  des  modifications  pro- 
fondes. J'ai  rhabitude  de  n'augmenter  le  volume  des  bougies  qu'à  partir 
du  sixième  ou  septième  jour.  En  agissant  ainsi,  non-seulement  j'évite  bien 
des  accidents  dont  je  parlerai  tout  à  l'heure,  mais  encore  je  n'allonge 
pas  pour  cela  la  durée  du  traitement.  Car  une  fois  que  les  tissus  indurés 
sont  suffisamment  ramollis,  la  dilatation  marche  ordinairement  sans 
interruption  et  avec  une  rapidité  qui  compense  largement  les  premiers 
retards. 

Je  rapporterai^  comme  exemple,  une  observation  prise  parmi  beaucoup 
d'autres  du  môme  genre  que  j'ai  recueillies.  —  Le  nommé  Denise,  cam- 
breur,  âgé  de  soixante-deux  ans,  vint  réclamer  mes  soins  le  17  mars  186&.I1 
raconte  qu'il  a  eu  deux  uréthrites  dont  il  ne  peut  préciser  ni  l'époque  ni 
ladurée^  et  qu'il  fut  traité,  il  y  a  dix  ans^par  M.  Laugier^  d'un  rétrécisse- 
ment peu  prononcé.  Après  deux  mois,  trouvant  qu'il  urinait  assez  bien, 
il  quitta  l'hôpital.  Malgré  le  soin  qu'il  prit  de  se  passer  des  bougies  de 
temps  en  temps,  il  s'aperçut,  au  bout  de  deux  années,  qu'il  avait  de  noa- 
veau  de  la  peine  à  uriner.  La  miction  devint  de  jour  en  jour  plus  dif- 

(I)  <  Superatif  itacarunculis,penetraioque  usquead  vesicam  loto  urinario  meataSfîaitra* 
mentum  quo  peracium  id  opus  fuerit ,  sive  sit  candela  ,  sive  ferula  pluinl>ea ,  tive  daniqiM 
xxOt'nnp,  per  ioium  diem  inius  est  relinquendum ,  cogendusque  leger  aie  lotium  redden, 
niai  nimimn  sit  impatiens  laboris.  Sic  namque  ftet  tum  ab  urina,  (iim  ab  organe  înterto 
ductus  ille  quam  maxime  dilatetur.  »  (Lacuna.) 
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kile,  et  maintenant  elle  est  des  plas  pénibles.  Il  urine  goutte  à  goutte, 
et  très-rarement  avec  unjet  presque  filiforme.  L'exploration  de  Turèthre 
piatiqttée  a?ec  une  petite  bougie  à  boule  montre  qu'il  existe^  à  15  cen- 
timètres  du  méat  urinaire,  un  rétrécissement  dans  lequel  on  parvient, 
après  quelques  tâtonnements,  à  introduire  une  bougie  très-fine,  d'un 
■illimètre  et  demi  environ.  Chaque  fois  que  lé  malade  a  besoin  d'ari- 
Ber«  il  la  retire  un  peu  et  la  remet  en  place  aussitôt. 

Pendant  quatorze  jours  on  tente,  sans  grand  succès,  d'augmenter  le 
volume  des  bougies,  et  la  plus  forte  que  l'on  soit  parvenu  à  introduire 
la  pas  3  millimètres.  Le  1"  avril,  pour  la  première  fois,  il  se  fait  par 
Tiiréthre  un  léger  écoulement  ;  il  augmente  assez  vite,  et  le  quatrième 
jour  il  est  très-abondant.  Alors  on  essaye  des  bougies  plus  grosses,  et 
Foo  arrive  à  en  Caire  passer  très-facilement  une  de  5  millimètres.  Cette 
dernière  reste  à  demeure  jusqu'au  7,  et  on  la  remplace  par  une  autre 
de  6  millimètres,  qui  n'est  point  serrée.  Le  10,  une  sonde  courbe  de 
I  millimètres  est  introduite  sans  peine.  Le  13,  on  commence  à  prati- 
fier,  chaque  matin,  le  cathétérisme  avec  des  bougies  d'élain  dont  le 
îolume  est  porté,  le  17  avril,  jusqu'à  10  millimétrés.  Le  malade,  qui  a 
fiitté  l'hôpital,  y  revient  le  14  juin,  et  Ton  constate  qu'on  peut  encore 
}  passer  le  même  numéro. 

.\insi,  pendant  les  quatorze  jours  où  il  ne  s'était  pas  produit  d'écoule- 
nent,  on  n'avait  pu  augmenter  le  volume  des  bougies  que  d'un  milli- 
■être  et  demi,  et  pendant  les  dix-sept  jours  qui  suivirent  son  appari* 
tion,  la  dilatation  fut  poussée  jusqu'à  10  millimètres. 

Lorsqu'on  est  parvenu  à  introduire  dans  le  rétrécissement  des  bou- 
gies de  5  à  6  millimètres,  le  malade  urine  difficilement  par-dessus,  et 
il  est  obligé  de  les  retirer.  Alors  il  vaut  mieux  se  sernr  de  sondes 
courbes  qui,  tout  en  restant  à  demeure,  permettent  la  miction.  Mais  U 
bot  avoir  soin  de  ne  pas  les  enfoncer  trop  avant,  dans  la  crainte  que  la 
pression  exercée  par  leur  bec  ne  détermine  une  inflammation  et  même 
ne  gangrène  de  la  vessie. 

Pour  éviter  ces  accidents,  quelques  praticiens  ont  conseillé  de  ne 
porter  la  sonde  que  juste  au  delà  du  rétrécissement;  mais  elle  est 
moins  bien  supportée  que  si  elle  va  jusque  dans  la  vessie.  La  raison  en 
est  as^z  simple.  Dans  le  premier  cas,  la  sonde,  ne  faisant  que  dépasser 
le  bulbe,  qui  est  le  siège  le  plus  ordinaire  des  rétrécissements,  porte  par 
Km  extrémité  sur  la  région  membraneuse,  l'irrite,  et  provoque  des 
enries  d'uriner.  Cette  portion  du  canal,  pouniie  de  fibres  musculaires 
abondantes,  se  contracte  sur  le  bout  de  la  sonde  qu'elle  tend  à  expulser, 
et  ces  contractions,  qui  se  renouvellent  fréquemment,  fatiguent  beau- 
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coup  les  malades.  Dans  le  second  cas^  au  contraire,  l'urèthre,  distenda 
dans  toute  sa  longueur,  est  sans  force  pour  se  contracter;  ses  contrac- 
tions mômes,  rencontrant  la  sonde  dans  tous  les  points,  tendraient  plu- 
tôt à  la  maintenir  en  place  qu'à  la  chasser  en  dehors.  Aussi  le  spasme 
de  Turèthre  cesse-t-il  de  lui-même  assez  rapidement. 

Quand  le  rétrécissement  est  assez  élargi  pour  livrer  passage  à  des 
sondes  de  7  à  8  millimètres,  le  séjour  d'instruments  aussi  volumiDenx 
dans  Turèthre  ne  serait  pas  sans  inconvénients.  Il  est  préférable  d'ache- 
ver le  traitement  par  Tintroduction  répétée  chaque  jour  de  plusieurs 
{)ougies  d'étain.  Ces  cathéters  métalliques  conviennent  mieux  que  les 
sondes  de  gomme  élastique  pour  vaincre  la  résistance  des  tissus  fibreux. 
Quand  môme  que  la  dilatation  est  jugée  suffisante,  il  faut  encore  pro- 
longer leur  emploi.  Déjà  Lacuna,  Col  de  Yillars,  et  surtout  Astruc,  insis- 
tant sur  la  tendance  que  les  rétrécissements  ont  à  se  reproduire,  avaient 
recommandé  de  passer  des  tiges  de  plomb  dans  le  canal  pendant  os 
mois  ou  deux.  Dans  beaucoup  de  cas,  cette  précaution  ne  suffirait  pis 
pour  prévenir  une  récidive.  Le  malade  doit  faire  usage  des  cathéten 
d'étain  pendant  des  mois  et  des  années,  à  des  intervalles  d'autant  j^us 
grands,  qu'il  urine  mieux;  c'est  le  seul  moyen  de  produire  Vatrophie  des 
tissus  rétractiles  du  rétrécissement,  et  d'obtenir  sinon  une  cure  radicale^ 
du  moins  une  guérison  de  longue  durée. 

La  dilatation  d'un  rétrécissement  n'est  pas  toujours  aussi  simple  que 
je  viens  de  le  décrire.  Des  circonstances  nombreuses  peuvent  se  pré- 
senter  qui  forcent  le  chirurgien  à  modifier  sa  conduite. 

a.  Dans  certains  cas,  l'introduction  de  la  bougie  n'a  présenté  aucune 
difficulté.  Mais,  aprèsune  heure  ou  deux,  le  malade  commenceà éprouver, 
dans  toute  la  longueur  de  la  verge,  et  surtout  au  périnée^  des  douleurs 
sourdes  qui  vont  en  augmentant  et  finissent  par  devenir  insupportables. 
Quoique  sa  vessie  soit  vide,  il  a  des  envies  fréquentes  d'uriner,  et,  dans 
les  efforts  qu'il  fait  pour  les  satisfaire,  il  pisse  quelquefois  du  sang. 
Bientôt  il  est  pris  d'un  violent  frisson  et  de  troubles  nerveux  asses 
graves.  Il  se  hâte  de  retirer  la  bougie;  mais  le  ténesme  vésical  se  pro- 
longe encore  pendant  longtemps. 

Dans  d'autres  cas,  l'intolérance  de  l'urèthre  est  portée  à  un  tel  degrés 
qu'aussitôt  que  l'extrémité  de  la  bougie  approche  du  rétrécissement,  le 
malade  pousse  des  cris  de  douleur,  et,  sans  attendre  qu'on  la  retire,  il 
saisit  le  bras  du  chirurgien  et  le  repousse  par  un  mouvement  invo* 
lontaire* 

Cette  extrême  sensibilité  se  rencontre  ordinairement  ches  des  indi* 
vidus  d'un  tempérament  nerveux  et  affaiblis  par  de  longues  souffrances. 
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EDf  est  due  à  deux  causes  :  d'abord  à  une  inflammation  de  la  moqueuse 
ao  nîreao  et  dans  le  voisinage  du  rétrécissement,  et  ensuite  à  une  con- 
tnMrtore  du  canal,  qui  est  elle-même  le  résultat  de  cette  inflammation. 
Ans»  les  antipblogistiques  et  les  narcotiques  ne  réussissent  pas  beau- 
coup miem  que  dans  la  fissure  de  l'anus.  Les  bains  généraux,  les  tisanes 
ft  les  injections  émollientes,  un  régime  sévère,  les  pommades  et  les 
soppositoires  belladones,  ne  procurent  qu'une  amélioration  momenta- 
née et  insuffisante  pour  permettre  de  reprendre  la  dilatation. 

De  tous  les  moyens  que  j'ai  employés,  la  cautérisation  est  celui  qui 
m'a  le  mieux  réussi.  Quand  le  rétrécissement  est  très-étroit,  je  me  sers 
d*oDe  petite  bougie  de  cire  que  je  ramollis  entre  les  doigts  ou  au  feu^ 
et  que  je  recouvre,  dans  une  courte  étendue,  de  nitrate  d'argent  réduit 
en  poudre  très-fine.  S'il  est  assez  large  pour  donner  passage  à  un  in- 
fbnmeni  de  3  i  &  millimètres^  je  préfère  me  servir  d'un  porte-caustique. 
An  lieo  de  laisser  le  nitrate  d'argent  en  contact  avec  la  muqueuse  pen- 
dant une  ou  deux  minutes,  ainsi  qu'on  le  fait  généralement  dans  le 
tiaitement  des  rétrécissements  par  la  cautérisation,  je  me  contente 
d'efllenrer  les  parties  malades  comme  on  toucbe  la  surface  d'une  plaie, 
car  il  s'agit  seulement  de  modifier  la  sensibilité  de  la  muqueuse,  et  ncm 
de  détruire  un  obstacle;  d'un  autre  côté,  il  y  aurait  un  grand  danger^  en 
provoquant  une  vive  inflammation,  d'amener  une  rétention  d'urines. 

Quand  l'intolérance  de  l'urèthre  ne  se  manifeste  qu'un  certain  temps 
iprès  l'introduction  de  la  bougie,  la  cautérisation  est  facile  à  pratiquer. 
Vais  si  le  malade  est  dans  un  état  d'irritabilité  tel  qu'il  ne  puisse  sup- 
porter le  contact  d'aucun  instrument,  il  est  nécessaire  de  l'endormir 
«vec  le  chloroforme.  L'anestbésie  sera  prolongée  pendant  cinq  à  six 
minutes,  si  l'on  emploie  une  bougie  couverte  de  nitrate  d'argent^  parce 
que  celle-ci  devra  rester  en  place  un  instant  ;  elle  est  beaucoup  plus 
eoorte,  s'il  est  possible  de  se  servir  d'un  porte-caustique  que  l'on  ne  fait 
que  passer  dans  le  canal. 

Après  deux  ou  trois  cautérisations,  il  s'établit  une  suppuration  qui 
modifie  singulièrement  l'irritabilité  de  l'urèthre.  Il  faut  profiter  de  ce 
moment  pour  essayer  de  nouveau  la  dilatation. 

En  me  rappelant  la  manière  dont  on  traitait  autrefois  la  fissure  de 
l'anus,  j'avais  eu  l'idée  de  recourir  à  l'uréthrotomie.  Cette  opération 
aurait  eu  le  double  avantage  de  faire  cesser  le  spasme  et  de  combattre 
en  même  temps  le  rétrécissement*  J'avoue  que  dans  Tincertitude  où 
j'étais  sur  l'efficacité  de  ce  moyen  énergique,  j'ai  préféré  m'en  tenir  à 
la  cautérisation,  dont  je  m'étais  bien  trouvé  et  qui  n'offre  pas  les  mêmes 


4-. 


160  MALADIES  DE  L'URÊTHRE. 

b.  D'autres  fois  la  bougie  entre  jusqu'à  une  certaine  distance  dans  le 
rétrécissement,  sans  pouvoir  le  franchir.  Sa  pointe  n'est  pas  arrêtée 
brusquement  par  un  obstacle,  mais  par  Tétroitesse  du  canal  ;  aussi 
est-elle  assez  serrée  pour  qu'on  éprouve  de  la  résistance  quand  on  veut 
la  retirer.  La  plupart  des  chirurgiens  conseillent  alors  de  la  laisser  en 
place,  et  recommandent  au  malade  d'essayer,  plusieurs  fois  par  jour,  de 
la  pousser  jusque  dans  la  vessie.  Ce  moyen  réussit  assez  souvent,  et  je 
l'ai  moi-môme  employé  avec  succès.  Pourtant  il  n'est  pas  sans  inconvé- 
nients. Lorsque  la  bougie  pénètre  ainsi  de  force  dans  un  rétrécisse- 
ment, la  pression  qu'elle  exerce  sur  les  parois  de  l'urèthre  provoque 
fréquemment  des  douleurs  vives  et  des  troubles  généraux.  Il  n'est  pas 
rare  que  les  parties  enflammées  se  gonflent  au  point  de  causer  une  ré* 
tention  d'urines;  quelquefois  môme  le  rétrécissement  est  détruit  par 
une  ulcération  qui  s'étend  aux  corps  nerveux  et  amène  la  mort  Cvoy. 
page  178).  Depuis  longtemps  je  n'ai  plus  recours  à  cette  pratique,  i 
moins  d'y  être  absolument  forcé,  et  je  ne  l'emploie  qu'avec  les  plus 
grandes  précautions.  Au  lieu  d'enfoncer  la  bougie  aussi  loin  que  pos- 
sible, je  me  borne  à  l'engager  dans  le  rétrécissement  de  manière 
qu'elle  n'y  soit  pas  serrée.  Je  ne  confie  pas  au  malade  le  soin  de  la 
pousser  dans  la  vessie,  et  je  lui  recommande  au  contraire  de  la  retirer 
après  trois  ou  quatre  heures,  et  même  plus  tôt,  s'il  éprouve  de  la  dou- 
leur. Le  lendemain  et  les  jours  suivants,  je  fais  de  nouvelles  tentatives, 
et  il  est  très-rare  que  je  ne  parvienne  pas  à  traverser  le  rétrécissement 
sans  avoir  violenté  l'urèthre.  II  ne  se  passe  ici  rien  que  nous  n'ayons 
déjà  observé  dans  la  dilatation  la  plus  simple.  La  bougie  n'agit  d'abord, 
il  est  vrai,  que  sur  une  portion  du  rétrécissement,  mais  elle  s'avance 
insensiblement,  et  finit  par  le  franchir  tout  entier. 

Cette  manière  de  procéder  difl*ère  complètement  d'une  autre  pratique 
dont  on  a  fait  grand  bruit,  et  dans  laquelle  il  suffirait  de  porter  une 
bougie  jusqu'au  rétrécissement,  sans  l'engager  dans  sa  cavité,  pour  que 
ce  dernier  s'élargît  de  lui-même,  en  vertu  d'uneforce  expansive  inexpli- 
cable. Il  fallait,  pour  émettre  une  opinion  si  contraire  aux  faits  et  si 
étrange,  avoir  des  notions  bien  imparfaites  sur  l'anatomie;  pathologique 
des  rétrécissements.  On  l'avait  attribuée  à  Dupuytren,  dont  peut-être  on 
avait  mal  interprété  la  pensée.  Je  crois  plutôt  que  ce  grand  chirurgien 
ne  faisait  pas  autre  chose  que  ce  que  je  viens  de  dire. 

c.  On  trouve  aussi  des  rétrécissements  qui  ne  sont  pas  seulement 
impossibles  à  franchir,  mais  dans  lesquels  on  ne  parvient  pas  même  à 
engager  l'extrémité  effilée  d'uue  bougie.  Celle-ci,  au  lieu  de  rencontrer 
la  résistance  que  présenterait  un  conduit  dont  le  calibre  va  en  dhni- 
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i'aïaace  facilement  jusqu'à  l'obstacle.  Là  elle  est  arrêtée  brus- 
ity  et  si  on  lui  imprime  de  légers  mouTements  de  va-et-vient, 
qoe  sa  pointe  est  parfaitement  libre.  Cet  arrêt  subit  d'un  instru- 
è»-délié  ne  tient  pas  à  une  étroitesse  extrême  du  canal^  puisque 
et  peut  encore  uriner  et  que  le  jet  de  l'urine  est  quelquefois 
rt;  il  dépend  plutôt  d'une  disposition  particulière  du  rétrécisse- 
ont  l'orifice  est  déjeté  vers  une  des  parois  de  l'urèthre. 
alors  que  le  chirurgien  devra  déployer  toutes  ses  ressources  et 
n  même  temps  qu'avec  la  plus  grande  circonspection.  Sa  prin- 
■éoccupation  sera  de  ne  pas  compromettre  le  cours  des  urines 
pra  assuré,  et  de  ne  pas  causer  par  une  manœuvre  imprudente 
ieotion  complète.  Il  s'abstiendra  de  rechercher  l'entrée  du  rétré- 
9it  au  moyen  des  divers  explorateurs  dont  j'ai  parlé.  La  bougie 
t  et  les  explorateurs  métalliques  ne  serviraient  à  rien,  puisque 

leur  est  fermée;  la  sonde  emplastique  de  Ducamp  nou- 
ent serait  inutile,  mais  elle  pourrait  encore  être  dangereuse; 
cope  de  M.  Désormeaux  aurait  moins  d'inconvénients,  mais 

dire  qu'il  ne  m'a  pas  rendu  de  véritables  services,  peut-être 

i  du  peu  d'habitude  que  j'ai  de  m'en  servir.  On  devra  encore 

recourir  d'emblée  au  cathétérisme  forcé,  dont  je  signalerai  plus 

i  dangers. 

i  la  pratique  que  je  conseille  comme  étant  celle  qui  m'a  le  mieux 

n  faut,  dans  tous  les  cas,  procéder  avec  beaucoup  de  douceur, 

*  alternativement  les  divers  modes  de  cathétérisme  en  chan- 

a  position  du  malade,  employer  des  bougies  de  toutes  sortes,  et 

lenouveler  ses  tentatives  chaque  jour  et  avec  la  plus  grande 

:e. 

bougies  de  rire  ne  conviennent  guère.  Si  elles  ont  un  certain 

*,  elles  ne  peuvent  s'engager  dans  le  rétrécissement;  quand  elles 

rès-fines,  leur  pointe,  ramollie  par  la  chaleur  du  canal,  se  plie 

le  moindre  obstacle,  et  leur  corps  se  courbant  dans  l'urèthre, 

argien  n'a  plus  conscience  des  difficultés  qu'il  rencontre.  Les 

s  olivaires  de  gomme  élastique  ont  le  bout  trop  gros  et  trop  peu 

t  pour  pénétrer  dans  un  passage  très-étroit.   Celles  dont  la 

est  conique  et  assez  efGlée  sont  préférables;  si  elles  s'arrêtent 

iCilement  dans  les  sinus  de  l'urèthre,  c'est  un  petit  accident  au- 

est  aisé  de  remédier  en  les  retirant  un  peu  dès  qu'on  éprouve 

résistance  et  en  changeant  leur  direction.  D'un  autre  côté,  leur 

me  met  à  l'abri  des  fausses  routes,  et  permet  de  traverser  les 

les  plus  sinueux, 
unon.  I  —  11 
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Leroy  (d'ËiioIIes)  a  imaginé  de  courber  en  différents  sens  rextrémité 
de  ces  bougies.  «  Cette  forme,  dit-il,  peut  leur  être  donnée  au  moment 
de  les  introduire;  cependant^  comme  elle  n'a  pas  alors  assez  de  persis- 
tance, je  la  leur  imprime  à  l'avance  en  les  enlaçant  autour  de  deux 
rangées  de  pointes  implantées  dans  une  planche...  Ces  bougies  tortillées 
réussissent  dans  les  cas  de  brusques  déviations  de  l'urëthre  produites 
par  une  succession  de  saillies  latérales  alternes.  »  (Traité  dei  angmt.^ 
1845,  p.  200.) 

Je  n'ai  jamais  vu  de  rétrécissement  avec  ces  saillies  latérales  alternes, 
et  je  suis  disposé  à  croire  qu'elles  ont  été  admises  théoriquement  pour 
expliquer  les  avantages  des  bougies  tortillées.  Mais  je  reconnais  très- 
volontiers  que  la  pointe  déviée  en  dehors  de  l'axe  de  l'instrument  est 
parfaitement  disposée  pour  s'engager  dans  un  rétrécissement  dont 
l'entrée  est  placée  latéralement  ou  légèrement  déviée. 

Du  reste,  ce  procédé  était  depuis  longtemps  dans  la  pratique.  Ben- 
jamin Bell  s'explique  très-catégoriquement  à  ce  sujet,  a  Dans  le  cas, 
dit-il,  où  l'on  soupçonne  que  le  rétrécissement  est  fixé  d'un  seul  côté 
de  l'urèthre  et  change  la  direction  du  passage,  il  faut  recourber  légère- 
ment l'extrémité  de  la  bougie  avant  de  l'introduire,  et  en  diriger  le 
bout  vers  le  côté  où  l'on  croit  que  se  trouve  le  passage  :  on  réussit 
quelquefois  en  poussant  la  bougie  dans  cette  direction,  lorsque  toutes 
les  tentatives  que  l'on  a  faites,  en  suivant  la  méthode  ordinaire,  ont  été 
infructueuses.  »  {Des  embarras  deVurèthre  causés  par  la  gonorth,  twhi/.)— 
Ce  changement  dans  la  forme  de  la  bougie  est  bien  peu  important  en  ap- 
parence ;  pouilant  il  est  d'une  utilité  incontestable  et  que  pourront  seuls 
comprendre  les  praticiens  qui  ont  eu  souvent  occasion  de  rencontrer 
les  cas  difficiles  dont  je  parle. 


FiG.  3A. 

A.  Bougie  à  pointe  courbée  de  Benjamin  BeU. 

B.  Bougie  à  pointe  tortillée  de  Leroy  (d*ÊtioUes). 

Dans  le  même  but,  Ducamp  avait  imaginé  un  instrument  assez  ingé- 
nieux pour  diriger  la  bougie  sur  le  point  où^  d'après  l'empreinte  appo^ 
tée  par  son  explorateur  emplastique,  il  croyait  trouver  l'orifice  du 
rétrécissement.  C'est  une  sonde  de  gomme  élastique,  ouverte  par  les 
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dfuï  bonis,  longiic  de  20  Cenlimètros  et  d'un  diamètre  de  7  milli- 
mctres.  On  l'introduit  dans  lurÈthre  jnsqn'ù  l'obstacle  Si  l'orilîce  du 
rétrécissement  occupe  le  centre  du  canal,  il  correspondra  à  l'ouverture 
de  la  sonde,  et  la  bougie  qu'on  fera  glisser  dans  la  cavité  de  celle  der- 
nière le  rencontrera  nécessairernent.  Quand  on  suppose  que  cet  oriQce 
est  dévié  vers  une  des  parois  de  l'urÈthrc,  on  emploie  une  sonde  sem- 
blable à  la  précédente,  mais  portant  à  son  extrémité  antérieure  et  laté- 
ralement uneéminence  olivaire  plus  ou  moins  forte.  Par  suite  de  cette 
disposition,  son  ouverture  ne  correspond  plus  au  centre  du  canal  et  se 
trouTC  portée  de  cùté.  Alors,  si  l'entrée  du  rétrécissement  est  à  droite, 
n  place  in  sonde  de  manière  que  l'éminence  réponde  à  la  paroi  gauche 
de  l'urèthrc  ;  en  changeant  la  position  du  conducteur,  on  peut  toujours 
mettre  son  orifice  en  rapport  avec  celui  du  rétrécissement.  {Trait,  des 
tittnt.  d'urine,  1822,  n.  150,) 
Le  volume  et  la  forme  de  l'extrémité  antérieure  de  cet  instrument 
a  rendent  l'introduction  dans  l'urèthre  difficile  et  douloureuse.  —  Je 
crois  l'avoir  remplacé  avec  avantage  par  une  canule  d'argent  cylin- 
[  drique,  dont  louverturo  antérieure  est  placée  en  dehors  de  son  axe.  Sa 
é  B  des  parois  Irës-lisses,  et  présente,  vers  son  extrémité,  un  petit 
I  thoÎDClioé  sur  lequel  la  pointe  delà  bougie  glisse  etseporlesurlec6té. 


A.    Sonde   conductrice    de   cioulchauc  de 

Duump. 
t.  t«nA(ment  deilinf  à  repuiis^rr  l'nover- 

turc  d«  ta  tonde  vera  la  paroi  opposée 

du  canal. 
l.  Ouierlurc  potlèrieure  de  l.t  fonde  conduc- 


).  Orner 


u  pas  sape 


E.  Exlrêmité  conique  de  la  ttougio. 

F.  Canule  conductrice  rjlindriquc  d'argenl. 
C.  Pion  inclmù  servflnl  à  dévier  la  bougie. 
II.  Ouverture  placée  de  c6li  au   bimt  de  L 

canule. 
R.   ExlrôtnitÉ  de  la  bougie. 


B^niqué  se  servait  d'une  canule  d'argent,  garnie  d'un  embout  pour 
bcilitcr  son  introduction  dans  le  canal.  Après  l'avoir  poussée  jusqu'à 
rohaticle,  il  remplaçait  l'embout  par  un  faisceau  de  bougies  très-tines  ; 
pois,  maintenant  immobiles  la  verge  et  la  canule  ainsi  armée,  il  pous- 
ait  en  avant  chacune  des  bougies,  et,  comme  l'une  d'elles  devait  se 
trouver  en  face  de  l'orifice  du  rétrécissement,  elle  y  pénétrait. 
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J'ai  essayé  cet  instrument,  et  je  puis  assurer  qu'il  est  d'un  emploi 
difficile  et  sans  aucune  utilité. 

Lorsqu'on  a  lieu  de  présumer^  d'après  la  difficulté  avec  laquelle 
s'échappent  les  urines,  que  l'impossibilité  où  l'on  se  trouve  de  franchir 
le  rétrécissement  tient  uniquement  à  son  extrême  étroitesse,  il  faat 
renoncer  aux  bougies  de  gomme  élastique.  Arrivées  à  un  certain  degré 
de  finesse,  elles  sont  si  flexibles^  qu'elles  se  plient  en  deux,  et  souvent 
il  arrive  qu'au  moment  où  l'on  croit  avoir  introduit  l'instrument  jusque 
dans  la  vessie,  on  voit  sa  pointe  sortir  par  le  méat  urinaire.  Alors  on  peut 
essayer  des  bougies  de  baleine,  qui,  tout  en  ayant  une  extrémité  presijae 
filiforme,  conservent  encore  assez  de  force  pour  n'être  pas  arrêtées  par 
la  moindre  résistance.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  cette  rigidité  est 
elle-même  un  danger.  Leur  pointe  très-aiguë  perce  facilement  la  mo- 
queuse, et  l'on  peut  croire  qu'elle  est  engagée  dans  le  rétrécissement, 
tandis  qu'elle  chemine  dans  le  tissu  cellulaire  sous-muqueux.  Cet  acci- 
dent est  surtout  à  craindre  aux  environs  du  bulbe,  parce  que  les  bou- 
gies de  baleine  se  plient  difficilement  aux  courbures  du  canal.  Aussi 
doivent-elles  être  maniées  avec  la  plus  grande  prudence.  Pour  moi,  je 
ne  les  emploie  que  dans  les  rétrécissements  qui  occupent  la  portion 
droite  de  l'urèthre. 

Quelle  que  soit  la  bougie  dont  on  a  fait  choix,  il  faut  l'introduire 
très-doucement  dans  le  canal,  afin  de  bien  se  rendre  compte  des  ob- 
stacles qu'elle  rencontre.  Si  elle  est  arrêtée  dans  la  portion  libre  de 
l'urèthre,  c'est  qu'elle  a  pénétré  dans  un  sinus;  on  la  retire  un  peu  et 
on  la  pousse  en  avant  de  nouveau,  en  ayant  soin  de  la  tourner  légèrement 
entre  les  doigts  pour  changer  sa  direction.  Quand  elle  est  arrivée  sur  le 
rétrécissement,  on  lui  imprime  de  petits  mouvements  de  va-et-vient 
pour  l'y  engager.  On  a  conseillé,  pour  faciliter  son  passage,  de  tirer  un 
peu  plus  ou  un  peu  moins  sur  la  verge,  de  l'incliner  à  droite  ou  à 
gauche,  ou  de  l'abaisser  vers  les  cuisses.  Hunter  recommande,  quand 
le  rétrécissement  siège  au  niveau  du  bulbe  ou  dans  la  région  membra- 
neuse, de  presser  avec  les  doigts  sur  le  périnée.  Ce  moyen  réussit  asscï 
souvent,  sans  doute  parce  qu'il  change  la  direction  de  la  pointe  de  la 
bougie  ou  celle  de  l'entrée  du  rétrécissement.  Ducamp  veut  même  qu'on 
introduise  l'index  de  la  main  gauche  dans  le  rectum  pour  comprimer 
le  point  sur  lequel  la  bougie  est  arrêtée.  Ce  procédé  peut  être  bon  quand 
il  s'agit  de  relever  le  bec  d'une  grosse  sonde  venant  butter  contre  un 
obstacle  siégeant  dans  la  région  prostatique  ou  au  col  de  la  vessie;  mais 
il  ne  me  semble  pas  d'une  grande  utilité  dans  les  cas  dont  il  est  ici 
question. 
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J  indiquerai  un  autre  moyen  qui  m'a  beaucoup  plus  souvent  réussi  : 
il  consiste  à  introduire  la  bougie  au  momenl  même  où  s'opère  la  mic- 
tion.— Le  malade  se  place  debout  ou  agenouillé  sur  son  lit.  Le  chirur- 
Urien  est  debout  en  face  de  lui.  Avec  la  main  gauche  il  tient  la  verge 
horizontalement,  tandis  qu'avec  la  main  droite  il  porte  la  bougie  dans 
l'uréthre  jusqu'au  point  rétréci.  Alors  il  dit  au  malade  d'uriner,  eL  dès 
que  les  urines  Jaillissent,  il  profile  de  ce  moment  pour  enfoncer  la  bou- 
gie et  l'engager  dans  le  rétrécissement.  Cette  manœuvre  assez  simple 
et  sans  inconvénients  exige  l'emploi  d'une  bougie  dont  la  pointe  ne  soit 
pas  trop  molle,  afin  qu'elle  puisse  lésisler  ù  l'impulsion  de  l'urine. 

Tant  que  la  miction  n'est  pas  compromise  et  que  le  malade  n'est  pas 
sous  le  coup  d'accidents  imminents,  il  n'est  pas  nécessaire  de  se  hâter. 
On  fera  chaque  jour  de  nouvelles  tentatives,  et  il  vaut  mieux  les  renou- 
wkT  plus  souvent  que  de  trop  les  prolonger.  Il  est  mûme  prudent  de  les 
suspendre  pendant  deux  ou  trois  jours,  quand  le  rétrécissement  devient 
douloureux  ou  quand  il  s'échappe  une  certaine  quantité  de  sang.  Quel- 
ques chirurgiens  ont  prétendu  que  cet  écoulement  était  plutfit  favorable 
ilue  nuisible,  parce  qu'il  dégorgeait  les  tissus.  Je  ne  saurais  partager 
celte  opinion.  Ce  n'est  pas  que  je  croie,  comme  Boyer,  qu'en  insistant, 
on  s'exposerait  à  faire  une  fausse  route.  Un  pareil  accident  n'est  guère  à 
craindre  quand  on  se  sert  de  bougies  fines  et  très-souples.  Mais  la  pré- 
lenoe  de  sang  indique  toujours  une  lésion  du  canal,  et  cette  lésion  est 
ordinairement  suivie  d'une  inflammation  qui  pourrait,  si  elle  était  per- 
lée trop  loin,  amener  une  rétention  d'urine.  Si,  au  contraire,  on  sait 
allendre,  il  est  rare  qu'on  ne  finisse  pas  par  franchir  te  rétrécissement, 
n  m'est  souvent  arrivé  de  n'y  parvenir  qu'après  huit  ou  quinzejours 
d'essais  infructueux;  mais  je  crois  qu'on  doit  regarder  ces  succès  comme 
bien  préférables  à  ceux  qu'on  obtient  plus  rapidement  en  exposant  les 
malades  à  des  périls  dont  il  n'est  jamais  possible  de  mesurer  d'avance 
tuute  la  portée. 

Lorsqu'on  a  pu  engager  une  bougie  dans  le  rétrécissement,  et,  &  plus 
forte  raison,  quand  on  a  été  assez  heureux  pour  le  franchir,  il  faut  la 
laisser  à  demeure  pendant  plusieurs  jours.  On  recommande  au  malade 
de  la  soutenir  pendant  la  miction,  afin  qu'elle  ne  «toit  pas  chassée  de 
l'urètbre,  et  d'uriner  par-dessus.  Ses  premiers  elt'orts  sont  souvent 
impuissants,  mais  presque  loujoui's  il  en  vient  à  bout.  Si  pourtant  il  était 
ubiigé  de  l'enlever,  on  devrait  la  replacer  aussitôt  que  possible,  afin  de 
ne  pas  rencontrer  de  nouvelles  difficultés.  La  dilatation  une  fois  com- 
menctîe,  il  faut  la  continuer  d'après  les  régies  que  j'ai  indiquées,  et  le 
plus  gouTent  elle  marche  sans  interruption. 
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Cependant  il  est  des  cas  dans  lesquels  échouent  tous  les  moyens  em- 
ployés pour  introduire  une  bougie  dans  le  rétrécissement.  Alors  il  est 
nécessaire  de  recourir,  suivant  les  circonstances^  à  la  cautérisation 
d*avant  en  arrière,  au  cathétérisme  forcé  ou  à  Turéthrotomiei  procédés 
que  j'examinerai  plus  loin. 

d.  Quelquefois  le  rétrécissement  se  laisse  traverser  sans  peine,  et 
semble  céder  très -facilement  à  l'action  des  bougies.  La  dilatation 
marche  assez  vite  et  sans  encombre;  mais^  arrivée  à  un  certain  degré, 
il  est  impossible  de  la  porter  plus  loin.  Si  Ton  s*obstine  à  augmenter  le 
volume  des  bougies,  on  provoque  de  la  douleur^  des  spasmes  de  Turè- 
thre^  des  hématuries,  une  orchite,  et  des  troubles  sérieux  sur  d'autres 
points  de  l'appareil  urinaire. 

Cet  accident  est  dû^  le  plus  souvent,  à  une  dilatation  trop  rapide. 
Dans  ces  cas ,  l'absence  ou  le  peu  d'abondance  de  l'écoulement 
montre  que  les  phénomènes  inflammatoires  nécessaires  au  ramollisse- 
ment du  rétrécissement  ne  se  sont  pas  produits  dans  une  mesure  suf- 
fisante. Les  tissus  ont  cédé  surtout  à  l'action  mécanique  de  la  bougie, 
mais  bientôt  ils  se  révoltent  et  se  trouvent  dans  un  état  d'éréthisme 
contre  lequel  il  y  aurait  danger  à  lutter.  On  est  obligé  de  suspendre  le 
traitement,  et  l'on  perd  en  peu  de  temps  tout  le  terrain  qu'on  avait 
gagné.  Parfois  même,  le  rétrécissement  devient  plus  considérable 
qu'il  n'était  avant  le  traitement.  J'ai  observé  des  faits  de  ce  genre  chez 
des  malades  qui,  pressés  de  reprendre  leurs  travaux^  m'avaient  forcé 
4e  pratiquer  la  dilatation  plus  vite  que  je  ne  l'aurais  désiré. 

Dans  ces  cas^  il  faut  d'abord  calmer  l'irritabilité  du  canal  par  l'em- 
ploi modéré  des  antiphlogistiques  et  surtout  des  narcotiques.  Ensuite 
on  reprend  le  traitement  en  introduisant  dans  Turèthre  une  bougie 
assez  petite  pour  ne  pas  gêner  la  miction.  On  la  laisse  à  demeure  jus- 
qu'à ce  qu'elle  détermine  un  écoulement  abondant^  et  alors  on  peut 
recommencer  la  dilatation,  à  la  condition  toutefois  de  la  pratiquer 
lentement. 

Si,  malgré  cette  précaution,  les  mêmes  accidents  se  présentaient,  on 
serait  obligé  de  recourir  à  des  moyens  plus  énergiques  et  le  plus  sou- 
vent à  l'uréthrotomie. 

e.  Il  existe  une  autre  variété  de  rétrécissements  dans  lesquels  on 
n'obtient  pas  des  résultats  plus  heureux.  La  dilatation  marche  régu- 
lièrement et  ne  rencontre  qu'une  résistance  modérée;  on  arrive  asseï 
vite  à  passer  des  bougies  assez  grosses  pour  permettre  à  la  miction  de 
se  faire  librement;  mais  si  l'on  suspend  le  traitement  pendant  quelque 
temps,  la  maladie  revient  avec  une  rapidité  incroyable.  Au  bout  da 
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cinq  ou  six  Jours,  il  est  quelquefois  impossible  d'inlroduirc  des  bougi 
beaucoup  moindres  que  celles  dont  on  s'étaiL  servi  la  dernière  fois. 
D'où  peul  dépendre  une  récidive  si  prompte?  Si  je  m'en  rapporte 
&  quelques  faits  que  j'ai  étudiés  avec  le  plus  grand  soÎDj  elle  tiendrait 
à  la  nature  du  rétrécissement,  qui  est  presque  toujours  de  nature  cica- 
tricielle,  et  surtout  à  l'épaisseur  des  parties  malades.  Il  résulte  de  cette 
dernière  circoaslancc  que  les  coucbes  de  tissu  les  plus  rapprochées  de 
la  bougie  subissent  seules  les  modifications  nécessaires  à  l'élargisse- 
ment du  canal,  tandis  qu'en  dehors  d'elles  il  reste  des  couches  fibreuses 
qui,  n'ayant  cédé  qu'à  une  dilatation  mécanique,  reviennent  rapide- 
nent  sur  elles-mêmes  en  vertu  de  leur  élasticité  naturelle,  augmentée 
(acore  par  l'action  irritante  d'une  inflammation  voisine.  Ici  la  dilata- 
lioD  est  impuissante,  et  l'on  est  forcé  d'employer  des  moyens  capables 
d'intéresser  les  tissus  plus  profondément. 

f.  J'ai  vu  dans  quelques  cas  l'induration  occuper  une  grande  partie  de 
Il  longueur  de  l'urèlhre  et  toute  l'épaisseur  de  ses  parois,  s'étendre 
même  jusque  dans  les  corps  caverneux.  Quoiqu'on  put  pratiquer  le 
athétérisme  avec  une  bougie  d'étain  de  &  à  S  millimètres,  le  canal  se 
letserrait  immédiatement  à  la  manière  d'un  tube  élastique  ;  les  malades 
D'iifinaient  qu'avec  peine  et  avec  un  jet  presque  filiforme.  Contre  une 
pareille  altération,  lout*;  opération  serait  inutile.  La  dilatation  seule 
peul  encore  rendre  quelques  services,  mais  uniquement  comme  moyen 
{talliatif  pour  s'opposer  aux  progrés  de  la  maladie. 

g.  Lorsqu'il  existe  plusieurs  rétrécissements,  il  est  souvent  impos- 
sible de  s'en  rendre  compte,  parce  que  l'élroitesse  de  celui  qui  est  le 
plus  rapproché  du  méat  urinaire  ne  permet  pas  le  passage  des  instru- 
ments explorateurs.  Au  point  de  vue  pratique  et  surlout  au  commence- 
ment  du  traitement  par  la  dilatation,  il  ne  faut  pas  trop  s'en  inquiéter. 
Si  la  bougie  qu'on  introduit  dans  l'urëthre  peut  arriver  jusque  dans  la 
vessie,  son  action  portera  en  même  temps  sur  tous  les  points  rétrécis; 
dans  le  cas  OÙ  elle  ne  pourrait  franchir  que  le  rétrécissement  le  plus 
aatérieur,  on  se  bornera  à  traiter  celui-là,  et  quand  il  sera  suffisamment 
ddalé,  on  attaquera  les  autres.  Le  traitement,  pour  être  plus  long,  ne 
différera  en  rien  de  celui  qu'on  emploierait  s'il  n'y  en  avait  qu'un  seul, 

La  dilatation  a  été  attaquée  avec  violence  par  Éverard  Home,  Ducamp, 
Reybard,  et  tous  ceux  qui  ont  voulu  la  remplacer  par  un  autre  mode 
de  traitement.  Comme  toutes  les  méthodes  thérapeutiques,  elle  a  ses 
avantages,  ses  inconvénients  et  même  ses  dangers.  Elle  convient  dans 
beaucoup  de  cas,  tandis  qu'elle  est  impuissante  dans  d'autres.  Tantât 
elle  suffit  à  elle  seule  pour  donner  la  guérison,  tanlAt  elle  a  besoin  d'être 


168  MALADIES  DE  L'ORÊTHRE. 

complétée  par  une  autre  méthode  à  laquelle,  dans  des  circonstances 
différentes,  elle  devra  également  venir  en  aide. 

Les  accidents  qu'on  observe  au  début  de  la  dilatation,  quand  on 
n'emploie  encore  que  des  bougies  très-petrles^  différent  notablement 
de  ceux  qu*on  rencontre  plus  tard.  Ce  sont  ordinairement  des  troubles 
nerveux  tels  que  des  spasmes  du  canal^  des  douleurs  s'irradiant  ?en 
les  bourses,  le  périnée^  les  aines  et  jusque  dans  les  lombes^  des  accès  de 
fièvre  à  forme  pernicieuse,  une  céphalalgie  frontale  très-violente,  des, 
envies  de  vomir,  des  terreurs  vagues,  de  la  gêne  dans  la  vision  et  Tau: 
dition,  des  rêvasseries  et  une  privation  presque  complète  de  sonmieil. 

Quelques  malades  ont  un  malaise  général;  ils  perdent  l'appétit,  leur 
langue  se  charge  d'un  enduit  jaunâtre;  ils  éprouvent  enfin  tous  les 
symptômes  d'un  état  saburral  aigu.  D'autres  qui  avaient  eu  antérieure- 
ment des  douleurs  rhumatismales  les  voient  reparaître  dans  un  point 
plus  ou  moins  éloigné.  J'ai  eu  dans  mon  service  un  jeune  homme  de 
vingt-quatre  ans,  qui  avait  été  traité,  six  ans  auparavant,  d'un  rhunuh 
tisme  articulaire  aigu,  être  pris  d'un  frisson  violent  trois  heures  après 
le  passage  d'une  première  bougie,  et,  au  bout  dé  deux  jours,  il  avait 
une  pleurésie.  Du  reste,  c'est  un  fait  avéré  pour  moi  depuis  longtemps, 
que  la  sympathie  toute  particulière  des  membranes  séreuses  et  syno- 
viales avec  la  muqueuse  uréthrale. 

On  a  reproché  à  la  dilatation  de  donner  lieu  à  des  hémorrhagies.  En 
effet,  nous  avons  vu  que  les  manœuvres  employées  pour  introduire  une 
bougie  dans  un  rétrécissement  étroit  étaient  quelquefois  suivies  de  la 
sortie  d'un  peu  de  sang.  Mais  cet  écoulement  mérite  à  peine  le  nom 
d'hémorrhagie;  comme  il  provient  d'une  petite  érosion  de  la  muqueuse 
et  non  d'une  véritable  plaie,  il  s'arrête  toujours  de  lui-même.  J'ajou- 
terai que,  de  toutes  les  méthodes  de  traitement,  c'est  la  dilatation  dans 
laquelle  cet  accident  est  le  plus  rare  et  le  moins  grave. 

On  a  dit  aussi  qu'elle  exposait  à  des  fausses  routes.  Ce  reproche  est 
encore  moins  mérité  que  le  -précédent.  Quand  le  canal  est  assez  large 
pour  laisser  passer  des  bougies  de  Uk5  millimètres,  il  n'est  guère  pos- 
sible qu'elles  s'égarent,  et  s'il  existe  un  rétrécissement  très-étroit,  les 
bougies  de  cire  ou  de  gomme  élastique  dont  on  se  sert  pour  le  traverser 
sont  trop  fines  et  trop  souples  pour  pénétrer  dans  l'épaisseur  des  tissas. 
Cet  accident  ne  serait  à  craindre  qu'avec  des  bougies  de  baleine,  et 
encore  est-il  facile  à  éviter. 

Les  accidents  qui  arrivent  dans  le  cours  du  traitement,  quand  la 
dilatation  est  déjà  assez  avancée,  sont  généralement  bornés  à  l'appareil 
urinaire,  et  se  présentent  sous  une  forme  franchement  inflammatoire. 
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Si,  comme  je  l'ai  dit,  il  est  indispensable  de  provoquer,  dans  les 
tissus  qui  constituent  le  rétrécissement,  un  travail  phlegmasique ,  il 
r^iut  aussi  se  garder  de  l'exagérer  en  imprimant  une  marche  trop  rapide 
à  la  dilatation,  et  surtout  ne  pas  oublier  que  les  bougies  employée^ 
pour  élargir  le  point  rétréci  du  canal  portent  également  sur  toute  la 
longueur  de  l'urèthre,  sur  le  col  de  la  vessie  et  sur  la  vessie  elle- 
mfme. 

Lorsqu'on  est  parvenu  à  introduire  des  bougies  d'un  certain  volume, 
il  peut  arriver  qu'elles  aient  de  la  peine  à  passer  par  le  méat  urinaire, 
dont  l'étroitesse  congénitale  est  assez  commune.  Alors  cet  orifice  s'en- 
flamme, devient  très-douloureux,  et  l'on  est  obligé  de  le  débrider,  si 
l'onveut  continuer  la  dilatation.  Sans  attacher  trop  d'importance  ii  cette 
complication,  il  faut  pourtant  en  tenir  compte. 

Les  accidents  sérieux  se  montrent  de  préférence  dans  les  parties 
profondes  de  l'urèthre.  La  présence,  dans  cette  région,  de  glandes 
nombreuses  dont  les  conduits  offrent  une  voie  facile  k  l'inflammation, 
U  disposition  courbe  du  canal,  par  suite  de  laquelle  les  bougies  appuient 
principalement  sur  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre,  là  où  e^tistent  les 
orifices  des  conduits  glanduleux,  sont  autant  de  prédispositions  fâ- 
cheuses. Rarement  l'inflammation  pénètre  dans  les  glandes  de  Cowper 
et  y  détermine  des  abcës  semblables  à  ceux  que  j'ai  décrits  dans  l'uré- 
Ihrite  (voy.  p.  4/i  et  sutv.).  Beaucoup  plus  souvent  elle  envahit  la  région 
prostatique,  et  tantôt  elle  s'étend  aux  canaux  éjaculateurs  et  produit 
uneépididymite  ou  une  orchite,  tantôt  elle  se  propage  aux  conduits  de 
la  prostate  et  amène  des  abcès  de  cette  glande.  D'autres  fois  elle  déter- 
mine une  cystite  partielle  ou  générale,  et  peut  remonter  jusqu'aux 
reins. 

Tous  ces  accidents  ont  été  observés,  et  s'il  est  vrai  de  dire  qu'ils 
i^uvent  compliquer  le  traitement  le  mieux  entendu,  il  faut  avouer 
aussi  qu'ils  sont  presque  toujours  le  résultat  d'une  dilatation  mal  faite 
ou  d'imprudences  commises  par  le  malade. 

L'inconvénient  le  plus  positif  de  la  dilatation,  c'est  sa  durée.  Je  le  dis- 
simulerai d'autant  moins  que,  dans  ma  conviction,  elle  n'est  efficace  et 
«n.%  dangers  qu'autant  qu'elle  est  conduite  lentement  et  avec  une 
eitrême  prudence.  Le  rétrécissement  le  plus  simple  a  besoin  d'être 
traité  pendant  un  mois  environ,  et  encore  on  est  forcé  de  passer  une 
bougie  de  temps  en  temps  pendant  plusieurs  mois,  si  l'on  veut  prévenir 
une  récidive.  (Juand  l'urèthre  est  trés-irrilable.  on  est  obligé  d'émous- 
WT  la  sensibilité  peu  à  peu  et  à  l'aide  de  précautions  infinies .  Ce  n'est 
i|u'après  une  quinzaine  de  jours  qu'il  est  possible  de  laisser  une  bougie 
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à  demeure  el  de  commencer  la  dilatation.  Lorsque  le  tissu  du  rétréci»' 
sèment  est  très-dur,  on  ne  fait  que  des  progrès  presque  insensibles,  et 
ce  n'est  qu'au  bout  de  deux  mois  qu'on  parvient  à  passer  une  bougie 
de  5  à  6  millimètres.  D'autres  fois  la  dilatation  a  des  effets  peu  durables; 
il  faut  y  revenir  sans  cesse  et  l'on  n'en  a  jamais  fini.  Et  encore  j'admets 
que  le  traitement  n'ait  été  entravé  par  aucun  des  accidents  dont  il  vient 
d'être  question. 

Si  quelques  malades  peuvent  consacrer  à  leur  guérison  un  temps 
aussi  long^  il  en  est  beaucoup  qui  en  sont  empêchés  par  les  nécessités 
de  la  vie. 

On  a  signalé  comme  un  défaut  de  la  dilatation  de  ne  pas  convenir  à 
tous  les  cas.  Mais  ce  défaut  est  commun  aux  meilleures  méthodes  thé- 
rapeutiques. Il  n'en  existe  pas  une  seule  qui  soit  toujours  applicable  et 
toujours  bonne.  J'ai  moi-même  indiqué  certains  rétrécissements  cica- 
triciels si  épais,  que  la  dilatation  ne  peut  rien  contre  eux,  ou  du  moins 
très-peu  de  chose;  d'autres  qui  sont  tellement  élastiques,  qu'une  fois  la 
dilatation  interrompue^  ils  se  reproduisent  facilement.  Pourtant  je 
montrerai  plus  loin  que  dans  le  cas  même  oti  d'autres  méthodes  sont 
nécessaires,  la  dilatation  est  encore  d'un  grand  secours. 

Le  reproche  qu'on  a  adressé  le  plus  souvent  et  avec  le  plus  d'insis- 
tance à  la  dilatation,  c'est  d'être  un  moyen  palliatif,  et  de  ne  point  don- 
ner une  guérison  radicale.  Si  l'on  envisage  la  question  d'une  manière 
absolue,  rien  n'est  plus  vrai.  Jamais  cette  méthode  ne  pourra  rendre  à 
un  urèthre  rétréci  son  ampleur,  sa  souplesse  et  sa  rétractilité  normales. 
Mais  il  en  est  autrement  si  l'on  se  place  à  un  point  de  vue  clinique;  car 
la  question  véritablement  pratique  est  celle-ci  :  Etant  donné  un  rétré- 
cissement qui,  par  son  étroitesse,  compromet  les- fonctions  de  l'appa- 
reil urinaire  et  l'état  général  de  la  santé,  la  dilatation  peut-elle  rendre 
à  l 'urèthre  un  calibre  suffisant  pour  assurer  la  miction  et  mettre  le 
malade  à  l'abri  des  graves  accidents  auxquels  il  était  exposé?  La  réponse 
n'est  pas  douteuse.  Il  n'est  pas  de  chirurgien  qui  ne  compte  un  plus  oo 
moins  grand  nombre  de  ces  guérisons.  J'ai  rencontré  beaucoup  de  ma- 
lades que  Dupuytren,  Boyer,  Marjolin,  Blandin,  Bérard,  Leroy  (d'ËtioUes) 
père,  M.  Civiale,  etc.,  etc.,  avaient  traités  par  la  dilatation^  et  qui  Un* 
naient  parfaitement  bien. 

Dans  ces  derniers  temps  j'ai  eu  l'occasion  d'examiner  avec  mon  col- 
lègue M.  Guéniot  un  homme  de  soixante-treize  ans  qui,  après  avoir 
subi  la  ponction  do  la  vessie  à  la  suite  d'une  rupture  de  l'urètbre,  avait 
eu  plusieurs  fistules  périnéales  par  lesquelles  il  perdait  ses  unoet. 
Pendant  des  mois  il  resta  sans  en  rendre  une  seule  goutte  par  la  ?erge. 
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lu  1^2,  il  Tint  à  Paris  se  faire  traiter  par  Sanson,  qui  le  guérit  par  la 
àUlatioa.  Aujourd'hui  il  urine  lentemeot,  parce  qu'il  a  une  grosse 
ffcêtate,  mais  j'ai  pu  pratiquer  facilement  le  cathétérisme  avec  une 
iùûdt  de  h  millimètres.  Les  faits  de  ce  genre  ne  sont  pas  rares.  Il  est 
■éme  à  remarquer  que  des  rétrécissements  rebelles^  qui  avaient  été 
tnités  à  plusieurs  reprises  par  la  dilatation,  finissent  quelquefois  par 
foêrir  d'eux*mèmes  au  moment  où  Ton  désespérait  de  leur  guérison. 
Ces  cas  s'observent  surtout  chez  les  vieillards. 

Si  la  dilatation  ne  donne  bien  souvent  qu'un  résultat  palliatif  et  de 
CMirte  durée,  c'est  que  la  plupart  des  malades  se  refusent  à  la  continuer 
éès  qu'ils  urinent  sans  trop  de  difficulté.  C'est  encore,  il  faut  le  dire, 
beaucoup  de  chirurgiens  croient  avoir  tout  fait  quand  ils  sont  par- 
à  introduire  dans  Turèthre  des  bougies  de  7  à  8  millimètres.  Ils 
s  bornent  tout  an  plus  à  recommander  aux  malades  de  se  passer  de 
lu  en  loin  une  bougie  de  gomme  élastique.  Cependant  la  guérison 
■est  qu'apparente.  Quand  on  veut  obtenir  une  cure  radicale,  il  est  néces- 
aîre  de  continuer  la  dilatation  avec  des  bougies  métalliques  pendant 
m  tonps  plus  ou  moins  long,  suivant  les  cas,  et  Ton  ne  doit  y  renoncer 
fÊt  si  Ton  a  lieu  de  supposer  qu'on  a  porté  aussi  loin  que  possible  Vatro- 
fàm  des  tissus  contractiles  du  rétrécissement. 

B.   —  DOATATION  nSFLAM>UT0IBE  ULCÉRATIVE. 

O  traitement,  tel  qu'il  a  été  institué  par  Hunter,  consiste  à  exercer 

ipr  le  rétrécissement  une  pression  assez  forte  pour  l'ulcérer  et  le 

Wraire.  On  peut  l'employer  dans  deux  circonstances  très-différentes 

rnie  de  l'autre  :  i*  quand  le  rétrécissement  permet  encore  le  passage 

fane  petite  bougie  ;  2*  quand  il  est  trop  étroit  pour  être  franchi. 

Dans  le  premier  cas,  la  bougie,  qu'on  fait  entrer  de  force,  exerce  une 

Compression  latérale  sur  les  parois  du  rétrécissement  et  les  ulcère;  dans 

k  second,  elle  agit  par  sa  pointe,  ulcère  le  rétrécissement  d'avant  en 

arrière,  et  finit  par  le  traverser.  Les  bougies  doivent  avoir  une  forme 

conique;  elles  n'ont  besoin  d'être  ni  fines  ni  très-souples,  puisqu'on 

ie  cherche  pas  à  les  faire  passer  d'emblée  au  delà  de  l'obstacle;  quand 

cDes  sont  consistantes  et  d'une  certaine  grosseur,  on  est  plus  sûr  d'ap- 

yGqœr  exactement  leur  pointe  contre  le  rétrécissement  et  de  pouvoir 

exercer  une  compression  plus  énergique. 

Pour  expliquer  l'action  limitée  de  la  bougie,  Hunter  fait  observer  que 
le  tissu  du  rétrécissement,  étant  un  produit  accidentel,  présente  moins 
de  résistance  que  les  parties  saines  qui  l'avoisînent  et  offre  plus  de 
pme  à  l'absoiption.  Pourtant  il  ne  se  dissimule  pas  que  cette  condition 
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de  structure  ne  suffit  pas  toujours  pour  empêcher  la  pointe  de  la  bougie 
de  glisser  sur  le  côté  de  Tobstacle  et  de  faire  une  fausse  route.  Cet  acci- 
dent, dit-il,  est  à  craindre,  surtout  dans  la  portion  courbe  de  rurèthre, 
où  il  est  difficile  de  porter  exactement  la  pointe  de  la  bougie  contre  le 
rétrécissement. 

Tout  en  indiquant  l'ulcération  comme  une  ressource  thérapeutique, 
il  ne  s'en  montre  pas  très-partisan.  Dès  que  le  rétrécissement  est  dé- 
truit, il  veut  qu'on  revienne  h  la  dilatation  simple,  parce  qu'il  préfère 
les  moyens  doux  aux  moyens  violents  et  douloureux.  [ÛEwrr,  compl., 
vol.  II,  p.  310  et  suiv.) 

La  manière  dont  agissent  les  bougies  quand  elles  sont  introduites 
de  force  dans  Turèthre  est  parfaitement  exposée  par  Hunter.  Inflam- 
mation violente  des  parties  comprimées^  résorption  des  tissus  enflam- 
més^ ulcération  et  destruction  du  rétrécissement,  telle  est,  en  effet,  It 
succession  des  phénomènes  dont  Tensemble  constitue,  pour  moi,  li 
dilatation  inflammatoire  ulcérative.  Mais  je  ne  saurais  partager  son  opinioa 
sur  les  indications  et  l'utilité  de  ce  mode  de  traitement. 

Quand  le  rétrécissement  permet  le  passage  d'une  bougie,  pourquoi 
chercher  à  ulcérer  ses  parois?  En  laissant,  comme  je  l'ai  conseillé, 
une  bougie  à  demeure  jusqu'à  ce  qu'il  s'établisse  un  écoulement  puni- 
lent,  on  est  presque  toujours  certain  de  vaincre  la  résistance  des  tissus.  . 
On  aurait  peut-être  un  motif  pour  agir  ainsi  dans  les  cas  où  les  tissas  , 
fibreux  ont  une  telle  épaisseur,  qu'on  croit  ne  pouvoir  les  modifier  asseï  « 
profondément  pour  les  faire  céder  à  l'action  de  la  bougie.  Mais  encore  ^ 
il  serait  préférable  de  recourir,  soit  à  la  cautérisation,  que  Hunter  coo-  ] 
naissait,  soit  à  Turéthrolomie.  \ 

Et  s'il  est  impossible  d'engager  une  bougie  dans  le  rétrécissementi  , 
comment  espérer  le  détruire  et  le  traverser  sans  s'écarter  de  la  di^e^  | 
lion  de  rurèthre?La  mobilité  de  la  verge  empêche  de  fixer  solidement  j 
la  bougie.  Bien  que  Hunter  prétende  avec  raison  que  les  parties  saines 
résistent  plus  que  le  tissu  accidentel  du  rétrécissement,  c'est  sur  elles 
que  portera  la  pointe  de  la  bougie,  si  elle  vient  à  se  déplacer.  Elles 
s'ulcéreront,  et  il  y  aura  une  fausse  route.  Il  ne  l'ignore  pas.  Plus  d'une 
fois  il  a  observé  ce  résultat  fâcheux,  et  il  dit  avoir  vu  la  bougie  s'égarer 
dans  le  tissu  spongieux  de  l'urèthre,  et  pénétrer  assez  avant  pour  p6^ 
forer  le  rectum. 

Mais  ce  que  Hunter  ne  mentionne  pas,  ce  sont  les  accidents  nombreux 
et  graves  qui,  en  dehors  des  fausses  routes,  peuvent  se  manifester  ptf 
le  seul  fait  de  l'ulcération. 

Que  de  fois  ai-je  vu  des  chirurgiens  qui,  après  avoir  engagé  une  bon- 
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De  conique  dans  un  rétrécissement,  la  poussaient  aussi  loin  que  pos- 
sUe  et  recommandaient  encore  aux  malades  de  faire  de  nouveaux 
dbrts  pour  l'enfoncer  davantage  !  Cette  manœuvre  réussit  quelquefois, 
et  si  le  rétrécissement  n'est  pas  trop  résistant^  la  bougie  pourra  le  tra- 
rnser  sans  ulcérer  ses  parois.  Biais  souvent  le  malade,  qui  d'abord 
naît  supporté  assez  bien  la  bougie,  est  pris  de  souffrances  atroces  qui 
fdiligent  à  la  retirer.  S'il  la  garde  malgré  ses  douleurs  et  ne  Tenléve 
|Be  le  lendemain,  on  constate  qu'il  existe  déjà  un  écoulement  composé 
le  mocus^  de  pas  et  de  sang.  La  miction  est  accompagnée  de  vives 
caissons  dans  l'endroit  occupé  par  le  rétrécissement;  sur  le  môme 
IMMot,  on  reconnaît  par  le  toucher  que  le  canal  est  tuméfié  et  doulou- 
RBx.  Le  chiruipen  ne  sait  souvent  à  quelle  cause  il  doit  attribuer  ces 
accidents,  parce  qu'il  croit  avoir  employé  la  dilatation  simple,  tandis 
y'en  réalité  il  a  procédé  par  l'ulcération. 

D  n'est  pas  toujours  nécessaire  que  la  bougie  soit  trés-serrée  pour 
irodoire  cette  lésion.  Sur  un  malade  de  l'Hôtel-Dieu,  qui  succomba  à 
me  maladie  du  cœur  dans  le  cours  d'un  traitement  par  la  dilatation, 
ftt  trouvé,  à  5  centimètres  du  méat  urinaire,  un  rétrécissement  en 
pande  partie  détruit  par  de  petites  ulcérations^  dont  quelques-unes 
âaient  encore  séparées  par  des  lambeaux  de  muqueuse.  L'élève  interne 
fà  me  remit  cette  pièce  m'assura  que  les  bougies  coniques  dont  on 
t'était  servi  avaient  été  placées  de  façon  à  remplir  le  rétrécissement, 
ans  être  poussées  avec  force.  — Je  suis  si  convaincu  de  ce  fait  que, 
dans  les  cas  de  rétrécissement  très-étroit^  où  la  bougie  est  toujoui:^  plus 
oo  moins  serrée,  je  me  contente  de  la  laisser  en  place  pendant  quel- 
ques heures;  je  reconmaande  même  aux  malades  de  la  retirer  plus  t^t, 
ilb  éprouvent  des  douleurs  un  peu  vives.  On  l'introduit  de  nouveau, 
le  lendemain,  et  il  est  rare  qu'après  quelques  jours  elle  ne  soit  pas  très- 
bien  supportée. 

Quand  l'ulcération  est  bornée  à  la  muqueuse  et  au  tissu  cellulaire 
loas-muqueux,  elle  n'entraîne  pas  de  grands  désordres  ;  cependant  la 
conséquence  presque  nécessaire  sera  une  cicatrice  plus  ou  moins  éten- 
éoe  en  rapport  avec  la  perte  de  substance  et  la  production  d'un  rétré- 
cissement souvent  plus  sérieux  que  le  précédent 

Quand  Tulcération  détruit  les  tissus  plus  profondément,  elle  peut 
intéresser  le  corps  spongieux.  Sur  une  de  mes  pièces  (voy.  fig.  56)^  j'ai 
trouvé  les  mailles  infiltrées  de  pus,  dans  une  grande  étendue.  J*cn 
conserve  une  autre  sur  laquelle  le  corps  spongieux  a  été  également 
détruit,  et  Turine,  s'étant  infiltrée  dans  son  épaisseur,  avait  été  jusque 
Kms  la  peau,  qu'elle  avait  décollée  dans  toute  la  longueur  de  la  verge. 
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FiC.  3G,  —  Lrc^tlire  il'iin  liommc  do  qiiarjnic-quatre  iine,  ajunl  eu  plusieurs  ur^lli 
Rclricisiemcnt  Iraîlé  à  l'HAIel-Dieu  par  les  lioiigicsù  demeure.  —  Mort  à  la  suite  i 
afTection  pulmoiiiirc  aigut.  —  Le  cunal  est  ouvert  par  sa  fai^o  supérieure  et  représcn 
grandeur  naturel  te. 
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EXPUanOll  DE  LA  FIGURE  36. 


A.  Coqks  cjf  erDem.  L'on  et  Taatre  sont  à  l'état  normal. 

y  Muqueuse.  Elle  est  saine  dans  toute  la  partie  postérieure  du  canal;  mais,  à  partir 
de  la  base  du  gland  et  dans  la  longueur  de  6  centimètres,  elle  est  notable- 
ment altérée. 

C  C'est  dans  ce  point  qpe  le  rétrédssement  était  le  plus  marqué  ;  on  le  voit  à  la 
dénation  du  corps  spongieux  fers  le  centre  du  canal.  Sur  la  paroi  inférieure 
de  rurétfare,  il  existe  plusieurs  ulcérations  dont  la  principale,  OTalaire  d^afant 
ec  arriére,  a  4  milfimètres  de  long  sur  2  ou  3  de  large.  Elles  ont  détruit  la 
moqueuse,  mais  ne  s'étendent  pas  au  delà  du  tissu  cellulaire  sous-jacent. 
Cefles  qui  occopent  les  parois  supérieure  et  latérale  du  canal  ont  pénétré 
josqoe  dans  le  corps  spongieux. 

^'  Oaatre  ulcérations  occupent  le  pourtour  du  canal.  Elles  ont  détruit  la  muqueuse 
et  pénétrent  pins  on  moins  dans  le  tissu  cellulaire,  sans  aller  au  delà.  Elles 
sont  d^inégale  grandeur  et  de  forme  trés-irréguliére. 

^  Ea  arriére  du  rétrécissement,  là  où  le  canal  était  plus  large,  il  n'existe  qu'une 
petite  ulcération  à  gauche  ;  mais  dans  l'espace  de  2  centimètres  la  muqueuse 
dépolie  présente  des  taches  assez  nombreuses  très-iojectées. 

^-  Corps  spongieux.  Il  est  dévié  fers  le  centre  du  canal  et  complètement  détruit 
au  nirean  de  l'ulcération  principale. 

^'  W»int  oà  le  corpa  spongieux  reprend  sa  coloration  normale. 

l  Le  corps  spongieux  a  ses  mailles  remplies  de  pus.  L'inGItration  purulente  est 
surtout  marquée  en  cet  endroit.  On  trouTe  des  globules  de  pus  jusque  fers  la 
couronne  du  gland. 
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J'ai  va  rulccration  s'étendre  jusqu'aux  corps  caverneux,  dont  la 
disposition  vasculaire  est  excessivement  propre  au  développement 
d'une  phlébite.  Alors  les  accidents  les  plus  graves  sont  à  craindre.  Si, 
par  bonheur,  il  s'établit  une  inflammation  adhésive  qui  limite  le  travail 
ulcératif,  le  malade  en  sera  quitte  pour  une  déformation  de  la  verge, 
résultant  d'une  cicatrice  vicieuse  inévitable;  si,  au  contraire,  l'inflam- 
mation est  diffuse,  une  fonte  purulente  s'emparera  du  tissu  spongieux 
des  corps  caverneux,  qui  tomberont  en  gangrène,  et  le  malade  succoos- 
bcra  à  une  phlébite  suppurée. 

J'ai  conservé  trois  pièces  sur  lesquelles  ces  altérations  anatomiquei 
sont  très-manifestes.  Je  rapporterai,  comme  exemple  de  cette  termi- 
naison funeste,  une  observation  prise  sous  mes  yeux  par  un  de  mes 
anciens  internes  et  ami  M.  Duplay  flls. 

Chibourg  (Adolphe),  employé,  âgé  de  trente-quatre  ans,  est  entré  à 
Lariboisière,  dans  la  salle  Saint-Honoré  du  service  de  M.  Voillemier,  le 
19  octobre  1859. 

Il  a  eu  deux  blennorrhagies.  La  dernière,  qui  remonte  à  deux  ans,, 
était  accompagnée  d'incurvation  de  la  verge.  Pour  redresser  le  pénis, 
il  s'est  livré  au  coït,  et  cet  acte  a  été  suivi  d'un  écoulement  de  sang  asseï 
abondant.  Il  s'est  traité  avec  des  injections  d'eau  blanche. 

Depuis  cette  blennorrhagie,  il  urinait  difficilement,  et,  un  mois  après, 
il  fut  pris  d'une  rétention  complète.  On  lui  passa  quelques  bougies  dans 
l'urèthre,  et  un  mieux  sensible  suivit  ce  traitement.  Mais,  deux  mois 
après,  les  difficultés  d'uriner  reparurent.  Il  entra  dans  le  service  de 
M.  Ricord,  qui  lui  fit  des  scarifications  dans  le  canal. 

Quand  il  sortit  de  l'hôpital  du  Midi,  il  y  a  huit  mois,  il  urinait  bien. 
Mais,  trois  mois  après  sa  sortie,  les  accidents  reparurent;  aujourd'hui, 
il  n'urine  qu'avec  un  jet  très-fin  et  souvent  même  goutte  à  goutte. 

En  explorant  le  canal  extérieurement,  on  constate,  à  7  centimètres 
environ  du  méat  urinaire,  une  petite  tumeur  dure  du  volume  d'un  pois 
aplati.  Une  bougie  à  boule  de  3  millimètres,  introduite  dans  l'urèthre» 
est  arrêtée  au  même  niveau  par  un  obsticle  très -résistant. 

23.  On  place  à  demeure  une  bougie  élastique  d'un  millimètre.  — 
26.  Le  malade,  se  plaignant  d'éprouver  des  douleurs  assez  vives,  la  bou- 
gie est  retirée.  —  25.  On  introduit  la  môme  bougie  qu'on  laisse  en  place 
jusqu'au  28,  le  malade  pouvant  uriner  par-dessus. 

On  fiugmente  graduellement  le  volume  des  bougies,  et,  le  10  no- 
vembre, on  se  sert  d'une  bougie  ayant  U  millimètres.  Chaque  matin, 
on  l'introduit  dans  l'urèthre,  et  le  malade  ne  la  garde  que  deux  ou  trois 
heures.  —  Le  16,  on  passe  une  bougie  de  5  millimètres,  qui  entre 
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avec  quelque  peine.  On  edt  obligé  de  la  retirer  dans  la  soirée.  Le  malade 
aéprouTé  dans  le  eanal  des  douleurs  très-supportables;  mais  il  a  été 
pris  d'un  aceès  de  fièvre  très-intense.  — 15.  La  fièvre  est  Irès-forte. 
Depuis  longtemps  le  malade  présente  les  symptômes  d'une  bronchite 
chronique  ;  aujourd'hui,  l'oppression  est  beaucoup  plus  forte  que  d'ha- 
bitude. —  16.  Même  état  général;  plus  de  faiblesse;  anxiété  trés- 
^nde;  plus  de  dyspnée.  L'auscultation  ne  donne  aucun  signe  de  pneu- 
monie ou  de  pleurésie.  La  verge  est  très-augmentée  de  volume.  Au 
mtr^iu  du  rétrécissement,  elle  a  12  centimètres  et  demi  de  circon- 
férence, tandis  qu'en  avant  elle  n'en  mesure  que  9.  La  peau  est  rouge 
et  chaude.  On  constate  une  induration  profonde,  non  oedémateuse,  cir- 
coD^crite,  s'arrétant  brusquement  en  avant  du  rétrécissement,  et  en 
arritre.  au  niveau  de  la  racine  de  la  verge.  Douleurs  vives  au  toucher 
et  pendant  la  miction.  Au  reste,  ce  qui  est  remarquable,  le  malade 
orine  très-facilement.  (Douze  sangsues  au  périnée,  —  cataplasmes  sur  le 
périnée  et  la  verge.  —  Tisane  gommée,  —  looch  kermétisé.) 

15  et  16.  Môme  état  avec  augmentation  de  la  dyspnée  ;  fièvre  conti- 
Doe  avec  sueurs  abondantes;  extrême  faiblesse. 

17.  On  constate,  à  la  racine  de  la  verge,  de  la  mollesse  et  une  crépi- 
tation manifeste  très-fine.  Il  s'écoule  par  le  méat  une  petite  quantité  de 
sérosité  purulente,  fétide.  En  l'absence  de  M.  Voillemier,  craignant 
une  infiltration  urineuse,  je  fais,  sur  les  parties  latérales  de  la  verge, 
deux  petites  incisions  par  lesquelles  il  ne  s'échappe  que  quelques 
^ttes  de  sang.  L'état  du  malade  s'aggrave  de  plus  en  plus,  et  la  mort 
arrive  le  jour  suivant. 

Autopsie,  —  La  vessie  est  revenue  sur  elle-même  et  la  muqueuse  est 
fortement  injectée.  On  fend  l'urèthre  sur  la  partie  dorsale,  et  alors 
z^  constate,  à  6  centimètres  du  méat,  une  ulcération  ayant  5  milli- 
mètres d'avant  en  arrière  et  8  millimètres  transversalement,  le  canal 
étant  étalé.  Ses  bords,  taillés  à  pic  et  déchiquetés,  ont  2  millimètres 
environ  de  hauteur.  Elle  a  détruit  le  tissu  spongieux  de  l'urèthre  et 
perforé  les  corps  caverneux.  Il  semblerait  qu'on  a  enlevé  une  virole  du 
canal  avec  un  emporte-pièce. 

Le  tissu  spongieux  de  l'urèthre  présente  une  teinte  d'un  gris  jaunâtre 
qiii  détend  en  avant  jusqu'à  la  couronne  du  gland,  et  en  arrière  jusqu'au 
bulbe.  Cette  coloration  est  due  à  une  infiltration  purulente  assez  épaisse 
P'jur  n'être  pas  emportée  par  le  lavage. 

Lc>  corps  caverneux,  au  voisinage  de  l'ulcération,  sont  convertis  en 
nne  matière  pullacéc  grisâtre  et  diffluente.  Plus  loin,  leur  trame  fibreuse 
n  en  pas  entièrement  détruite. 

TûIUXMU.  1—12 
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Fio.  37.  —  trclhre  ouvert  par  ss  face  tlotsalu  cl  ii| 
^Voj.  çbierv.  page  177. 
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EXPUCATION  DE  U  FIGURE  37. 


A.  Gland  à  réUtsain. 

B.  inqueuse.  I>e  la  partie  postérieure  de  la  fosse  na?iculaire  jusqu'à  rulcératkm, 

c'est-à-dire  dans  la  longueur  de  5  centimètres,  la  muqueuse  a  perdu  son  poli; 
elle  présente  des  taches  grisâtres  nombreuses  dues  an  pus  infiltré  dans  le  tissu 
cellulaire  soos-jacent;  à  2  centimètres  en  arrière  de  Tulcération,  on  trouve 
uDe  rougeur  assez  vife  et  quelques  ecchymoses. 

C  liétrécissement.  Il  a  environ  4  centimètres  de  long.  L'urèthre,  étalé  sans  être 
tiraillé,  n*a  que  5  milUmètres  de  large.  Le  point  occupé  par  Tulcéralion 
était  sans  doute  le  plus  rétréci. 

h.  Ulcération.  Hle  est  irrégulièrement  arrondie  et  mesure  3  millimètres  d'avant 
eo  arriére,  8  en  travers.  Ses  hords  sont  taillés  à  pic,  comme  si  la  perle  de 
s>jbstance  avait  été  faite  par  un  emporte-pièce  ;  ils  sont  déchiquetés.  En  avant 
et  en  arrière,  la  muqueuse  est  décollée  dans  l'étendue  de  2  à  3  millimètres. 
Le  corps  spongieux  esl  entièrement  détruit  dans  tout  le  pourtour  du  caual. 

tE .  Corps  caverneux.  Leur  enveloppe  fibreuse  esl  détruite  au  niveau  de  Tulcé- 
râtioo.  Dans  Tétendue  de  7  centimètres,  et  surtout  vers  le  point  qui  cor- 
respond à  Tulcération,  ils  sont  convertis  en  une  sorte  de  putrilage  grisâtre. 
Placés  sous  un  iilet  d*eau,  et  légèrement  pressés  entre  les  doigts,  ils  sont 
débarrassés  d*iiiie  partie  du  pus  qui  les  imbibe,  et  les  restes  de  leur  trame 
détruite  iloltent  en  filaments  nombreux.  —  En  avant, dans  l'espace  de  3  cen- 
timètres, ib  ont  conservé  leur  coloration  rouge  et  leur  consistance  ;  en  arrière 
ils  sont  infiltrés  de  pus,  sans  que  la  trame  soit  détruite. 

^lO. Corps  spongieux.  Au  niveau  de  Tulcération  il  est  entièrement  détruit.  Depub 
la  cooroone  du  gland  jusqu'au  bulbe,  il  est  infiltré  de  pus  en  quantité  d'autant 
plus  grande,  qu'on  se  rapproche  davantage  de  l'ulcération. 
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En  avant,  ils  ont  conservé  leur  aspect  rouge  dans  Tespace  de  2  à  3  cen- 
timètres. 

En  arrière,  ils  sont  infiltrés  de  pus  et  désorganisés. 

Il  y  a  du  pus  dans  les  veines  du  bassin.  Le  poumon  droit  présentait 
au  sommet  quelques  petits  tubercules  ramollis,  et  à  la  base,  de  véri- 
tables abcès  métastatiques.  Il  n*y  en  avait  pas  dans  le  foie. 

En  présence  de  pareils  dangers,  quelles  compensations  nous  offre  la 
dilatation  par  ulcération?  Le  seul  avantage  que  lui  trouve  Hunier,  c'est 
de  donner  une  guérison  plus  durable.  Sur  ce  point  encore,  je  ne  puis 
partager  son  opinion.  Sans  doute,  en  détruisant  profondément  le  rétré- 
cissement, on  aura  ouvert  aux  urines  une  large  voie,  mais  ce  sera  aa 
prix  d'une  perte  de  substance.  Le  travail  de  réparation  sera  plus  oa 
moins  long  à  se  faire^  et  pendant  un  temps  on  pourra  se  faire  illusion 
sur  le  résultat  obtenu.  Cependant  il  se  formera  une  cicatrice,  et  le  rétré- 
cissement reviendra.  Non-seulement  la  guérison  ne  sera  pas  plus  do» 
rable  que  celle  qu'aurait  donnée  la  dilatation  inflammatoire  lente,  mais 
encore  on  aura  bien  souvent  aggravé  l'état  du  canal.  Car  le  rétrécisse* 
ment  primitif  pouvait  tenir  à  une  induration  phlegmasique  susceptible 
d'être  heureusement  modifiée,  et  on  l'aura  remplacé  par  un  rétrécisse- 
ment cicatriciel  des  plus  rebelles. 

Dans  mon  opinion,  la  dilatation  inflammatoire  ulcératiue  doit  être 
complètement  abandonnée. 

§  II.  -•  DILATATION  MÉCANIQUE. 

Avec  ce  mode  de  dilatation,  le  chirurgien  agit  comme  s'il  opérait 
sur  une  matière  inanimée.  Il  ne  cherche  pas  à  provoquer  dans  des 
tissus  vivants  un  travail  physiologique  qui  change  leur  manière  d'être. 
Le  rétrécissement  n'est  plus  qu'un  obstacle  matériel  à  vaincre,  et,  au 
moyen  d'agents  mécaniques,  il  distend  les  tissus ,  les  éraille  ou  les 
déchire.  Ces  différentes  manœuvres  ont  été  désignées  sous  les  noms  de 
cathétérisme  forcée  dilatation  brusque,  injections  forcées,  dilatation  mécanique 
lente.  Nous  verrons  cependant  que,  dans  tous  ces  procédés,  rinflamma- 
tion  remplit  encore  un  rôle  important,  soit  pour  aider  à  la  dilatation, 
soit  pour  la  consolider. 

A.    —  CATHÉTÉRISME   FORCÉ. 

Il  a  dû  arriver,  à  toutes  les  époques,  qu'un  chirurgien  appelé  pour 
pratiquer  le  cathétérisme  dans  un  cas  de  rétention  d'urine,  et  ren- 
contrant un  obstacle  au  passage  de  la  sonde,  ait  employé  la  force  pour 
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Je  snmionter.  —  Benevoli  parie  de  cette  pratique  comme  étant  conaoe 
de  son  temps.  Ponr  lui,  il  trouve  préférable  de  temporiser  quand  les 
difficultés  sont  trop  grandes^  quoique,  dit-il^  certains  auteurs  emmillent 
h  foret  :  a  Nel  ehe  ubbene  gli  autori  amsigliano  ad  usare  violenza.  » 
(Beneroli^  1724,  chap.  .YIIT,  p.  167.) 

SaTiard,  qui  mourut  en  1703^  raconte  l'histoire  d'un  malade  qu'il  ne 
pouvait  sonder  qu'en  faisant  des  efforts  très-considérables  et  en  pous- 
sât le  doigt  indicateur  de  la  main  gauche  dans  le  fondement^  pour  sou- 
tenir l'extrémité  de  la  sonde  ,  de  peur  que  la  violence  avec  laquelle  il 
fait  obligé  d'enfoncer  la  sonde  ne  le  mit  en  danger  de  percer  la  vessie 
die  rectum,  cùmme  il  était  arrioé  à  d'autres  opérateurs.  (Saviard,  Observ. 
ésrwrg.,  1786,  p.  256.) 

Mais  Desault  s'appropria,  pour  ainsi  dire,  le  cathétérisme  forcée  par 
remploi  fréquent  qu'il  en  fit  et  par  l'insistance  qu'il  mit  à  le  conseiller 
Mnme  préférable  à  la  ponction  de  la  vessie.  Chopart  partageait  entière- 
MBt  cette  manière  de  voir.  Boyer  et  Roux  l'acceptèrent,  en  faisant 
fKlques  réserves.  Cependant  la  plupart  des  chirurgiens  s'élevèrent 
me  force  contre  cette  opération,  qu'ils  déclarèrent  aveugle  et  bar- 
bre.  Enfin,  elle  tomba  dans  un  tel  discrédit,  que  les  écrivains  modernes 
le  se  donnent  pas  même  la  peine  de  la  discuter,  et  presque  tous  se 
koruent  à  la  mentionner  comme  un  procédé  à  jamais  abandonné. 

Desault  s'était  montré  trop  exclusif;  ses  adversaires  ne  l'ont  pas  été 
moins  que  lui.  Que  l'on  discutât  les  raisons  sur  lesquelles  il  établissait 
la  supériorité  du  cathétérisme  forcé  et  la  manière  dont  il  le  pratiquait, 
rîeo  de  plus  simple.  Biais  devait-on  rejeter  d'une  manière  absolue  une 
opération  qui  avait  donné  entre  ses  mains  des  résultats  heureux,  et 
qoe  Bover  déclare  avoir  employée  pendant  plus  de  vingt  ans  avec  le 
pins  grand  succès?  {Traité des  malad.  chirurg.,  vol.  IX,  p.  237.)  N'eût-on 
pis  mieux  fkit  de  se  demander  quelle  était  la  cause  de  ces  succès, 
fétodier  l'opération  en  elle-même^  et  de  rechercher  les  cas  où.  elle 
pouvait  être  utile  ? 

Chopart,  qui,  sur  ce  sujet,  n'a  fait  qu'exposer  la  pratique  de  Desault, 
it  qu'il  fjut  se  servir  d'une  algalie  très-solide,  de  la  grosseur  dés  alga- 
Ecs d'enfant;  que,  malgré  la  petitesse  de  cette  sonde^  on  ne  peut  la 
bm  pénétrer  qu'en  la  tournant  doucement  sur  son  axe,  comme  une 
trille,  en  même  temps  qu'on  la  pousse  contre  la  résistance  ;  enfin  que, 
fais  ce  mouvement!  il  est  essentiel  de  ne  pas  perdre  de  vue  la  direction 
do  canal,  à  laquelle  doit  toujours  répondre  le  bec  de  la  sonde.  {Trait, 
fe  malad.  des  voies  urin.,  vol.  11^  p.  312.) 

Boyer  régularisa^  autant  qu'une  pareille  opération  pouvait  l'être,  le 
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cathétérisme  forcé,  non-seulement  en  imaginant  un  instrument  beau- 
coup plus  propre  qu'une  algalie  d'enfant  à  vaincre  une  forte  résistance, 
mais  encore  çn  exposant  avec  détail  la  manière  de  s'en  servir.  Sa  sonde, 
h  laquelle  il  a  donné  le  nom  de  sonde  conique^  est  d'un  calibre  moyen,  à 
parois  très-épaisses,  afin  de  ne  pas  plier  contrf  les  obstacles  qu'elle 
doit  surmonter.  Le  volume  doit  aller  en  diminuant  insensiblement, 
depuis  le  pavillon  jusqu'à  l'extrémité  opposée,  qui  se  termine  par  une 
pointe  mousse.  Les  yeux  sont  placés  à  5  millimètres  de  distance  l'un 
de  l'autre,  pour  que  la  partie  de  l'instrument  à  laquelle  ils  répondent 
ne  soit  pas  trop  affaiblie.  L'extrémité  de  la  sonde  est  pleine  dans  la 
longueur  de  12  à  15  millimètres,  et  plus  ou  moins  pointue,  suivant  la 
dureté  et  la  résistance  de  l'obstacle  à  surmonter.  Le  stvlet  ou  mandrin 
doit  être  assez  gros  pour  remplir  la  cavité  de  la  sonde,  aûn  de  la  rendre 
plus  solide  et  de  l'empêcher  de  plier. 

Quoique  cet  instrument  présente  toutes  les  conditions  de  force  dési- 
rables, Boyer  dit  encore  qu'il  a  rencontré  des  cas  dans  lesquels  il  lui  a 
été  impossible  de  surmonter  les  obstacles,  même  avec  les  sondes  les 
plus  pointues.  {Loc,  cit.,  vol.  IX,  p.  238.) 
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FiG.  38.  —  Sonde  conique  de  Boyer. 

A.  Corps  conique  de  la  sonde. 

B.  Pavillon. 

G.  Extrémité  pointue  et  pleine. 
D.  Yeux  de  la  sonde. 

Voici  le  procédé  de  Boyer  :  Le  malade  étant  couché  sur  le  bord 
gauche  du  lit,  le  chirurgien  se  tient  debout  du  môme  côté.  Il  place  la 
sonde  dans  l'urèthre  et  la  pousse  jusque  sur  le  rétrécissement.  Après 
avoir  introduit  aussi  loin  que  possible  dans  le  rectum  le  dpigt  indi- 
cateur de  la  main  gauche,  il  saisit  solidement  la  sonde  entre  le  poace 
et  l'index  demi-fléchi  de  la  main  droite,  l'enfonce  lentement,  mais  avec 
force,  dans  la  direction  du  canal,  sans  l'incliner  ni  à  droite  ni  à  gauche. 
L'indicateur,  placé  dans  l'anus,  règle  les  mouvements  de  la  main  droite 
de  l'opérateur,  suit  et  dirige  l'instrument,  sent  si  le  bec  s'écarte  de  la 
ligne  médiane,  s'il  tend  à  s'égarer  entre  le  pubis  et  la  vessie,  s'il  se 
rapproche  trop  du  rectum.  La  forme  conique  de  la  sonde  empêche 
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de  constater  un  défaut  de  résistance  au  moment  où  elle  pénètre  dans 
lâTessie;  mais,  dès  qu'on  retire  le  mandrin,  lurine  qui  s'écoule  par 
non  pavillon  ne  laisse  aucun  doule  à  cet  é^ard. 

I»rsque  la  sonde  est  arrivée  dans  la  vessie,  on  la  fixe  et  on  la  laisse  à 
ëemeure  pendant  trois  ou  quatre  joui-s^  suivant  qu'elle  est  plus  ou  moins 
«errée  dans  Turèthre.  En  la  retirant  trop  tôt,  on  risquerait  de  ne  pou- 
voir introduire  à  sa  place  une  sonde  de  gomme  élastique,  même  quand 
celle-ci  serait  d'un  moindre  volume.  Mais  si  elle  est  assez  mobile  pour 
qu'on  soit  assuré  que  sa  voie  est  suffisamment  tracée,  on  la  remplace 
par  une  sonde  de  gomme  élastique,  qui  est  beaucoup  mieux  supportée, 
et  qu'on  change  tous  les  buit  ou  dix  jours,  en  ayant  soin  d'en  augmen- 
ter la  grosseur.  Le  traitement  dure  trois  ou  quatre  mois  et  même  plus 
longtemps. 

Le  premier  reproche  qu'on  peut  adresser  à  Desault  et  à  Boyer,  c'est 
ée  ne  pas  s'être  bien  rendu  compte  de  la  route  suivie  par  la  sonde.  Ils 
l'imaginaient  qu'avec  des  connaissances  anatomiques  précises  et  Tha- 
bitade  du  cathétérisme,  on  devait  presque  sûrement  traverser  le  rétré- 
cii^ement  et  retrouver  lurèthre  derrière  lui  pour  arriver  dans  la  vessie. 
Desault  disait  qu*on  pouvait  enfoncer  la  sonde  avec  force,  sans  trop 
enindre  de  faire  une  fausse  route;  car  il  était  certain  que  la  sonde 
dilaterait  plutôt  un  conduit  déjà  existant  et  dans  la  direction  duquel  elle 
était  poussée,  que  de  se  frayer  un  nouveau  chemin  {Joum.  de  chimrg.^ 
To!.  II,  p.  189).  C'est  la  même  pensée  que  Boyer  exprimait  en  disant  : 
«Avec  les  sondes  coniques,  on  se  fraye  comme  une  route  artificielle 
dans  la  route  même  de  la  nature  ;  en  d'autres  termes,  on  fait  une  sorte 
de  ponction  dans  lurèthre  même.  «  (Traité  des  malad.  chirurg,,  vol.  IX, 
p.  25l<.) 

Là  était  leur  erreur.  Il  est  probable  que  dans  certains  cas  les  choses 
se  sont  passées  ainsi.  Mais  si  l'on  songe  qu'ils  se  servaient,  l'un  d'une 
soode  conique  presque  pointue,  et  1  autre  d'une  sonde  de  tiès-petit 
calibre;  qu*ils  employaient  une  si  grande  force,  qu'ils  avaient  besoin 
d'instruments  d'une  solidité  exceptionnelle;  que  la  direction  du  canal 
est  très- variable  suivant  les  sujets,  n'est-il  pas  permis  de  croire  que  bien 
soQvent,  au  lieu  de  suivre  lurèthre,  ils  se  frayaient  une  voie  nouvelle 
ft  milieu  des  tissus  ?  Sans  doute  ils  pénétraient  dans  la  vessie,  puisque 
Tanne  s'écoulait  par  la  sonde,  mais  on  sait,  par  de  nombreux  exemples, 
fo'on  peut  arriver  dans  cet  organe  tout  en  faisant  une  fausse  route. 

Lerouge  cite  le  cas  d'un  homme  qui  mourut  à  la  suite  d'un  calhété- 
risme  forcé,  et  chez  lequel  la  sonde  avait  traversé  le  bulbe  et  déchiré  la 
portion  membraneuse  de  l'urèlhre  avant  «l'entrer  dans  la  vessie  (Saviard, 
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Observ,,  p.  256).  Gasse  raconte  qu'en  1795,  appelé  par  un  malade  qui 
avait  une  grande  difficulté  d*uriner,  il  fut  surpris  de  le  voir  se  servir  de 
deux  pots  de  chambre  pour  recevoir,  Tun  les  urines  qui  coulaient  par 
la  voie  ordinaire,  l'autre  celles  qui  sortaient  par  Tanus.  Desault  avait 
pratiqué  sur  ce  malade  le  cathétérisme  forcé,  et  sans  doute  il  n'était 
arrivé  dans  la  vessie  qu'après  avoir  traversé  le  rectum  (Deschamps, 
Traité  de  la  taille,  vol.  I,  p.  239).  M.  Velpeau  a  fait  l'autopsie  d'un  homme 
qui  succomba  à  la  suite  d'abcès  urineux  causés  par  une  fausse  route 
qu'avait  faite  Roux  en  pratiquant  le  cathétérisme  forcé  (Velpeau, 
Méd.  opér.,  t.  IV,  p.  691).  J'ai  conservé  deux  pièces  qui  m'ont  été 
données  par  mon  ancien  interne  M.  Ledentu,  et  sur  lesquelles  on  voit 
que  la  sonde,  après  être  sortie  de  l'urèthre  bien  en  avant  du  bulbe, 
s'est  frayé  une  route  sur  le  côté  droit  de  la  portion  membraneuse,  et  est 
entrée  dans  la  vessie  en  perforant  son  bas-fond. 

Desault  avait  encore  eu  le  tort  de  vouloir  substituer  le  cathétérisme 
forcé,  opération  difficile  et  dangereuse  dans  beaucoup  de  cas,  à  la  ponc- 
tion de  la  vessie,  que  J.  L.  Petit,  frère  Côme,  Noël  et  beaucoup  d'autres 
chirurgiens  cherchaient  à  vulgariser,  a  Celte  dernière  opération,  dit-il, 
sans  parler  des  dangers  auxquels  elle  expose  le  malade,  est  en  pure  perte 
pour  la  guérison  de  la  maladie  de  l'urèthre.  Il  faudra  toujours  revenir 
à  l'introduction  de  la  sonde,  et  les  difficultés  que  l'on  a  rencontrées  dans 
les  premiers  essais  ne  diminueront  pas  par  la  ponction  de  la  vessie.  ■ 
[Joum.  de  chirurg.y  vol.  II,  p.  353.) 

Ici  Desault  oubliait  le  double  but  qu'on  se  propose  en  faisant 
la  ponction.  C'est  d'abord  de  remédier  aux  accidents  graves  et  pres- 
sants de  la  rétention  d'urine  ;  c'est  ensuite  de  donner  au  chirurgien 
tout  le  temps  nécessaire  pour  combattre  •  le  rétrécissement  Une 
fois  le  cours  des  urines  assuré,  la  congestion  du  canal  cesse  souvent 
d'elle-même.  S'il  le  faut,  on  a  recours  aux  antiphlogistiques,  et  il  est 
très-rare  que,  dans  un  temps  donné,  on  ne  parvienne  pas  à  introduire 
une  bougie  dans  un  rétrécissement  qui  avait  d'abord  résisté  à  toutes  les 
tentatives  du  cathétérisme. 

Boyer,  de  son  côté,  avait  le  tort  non  moins  grand  d'employer  le 
cathétérisme  forcé  dans  des  cas  où,  si  l'on  s'en  rapporte  à  ce  qu'il  dil 
lui-même,  rien  ne  le  commandait.  Voici  comment  il  s'exprime  :  «....  fl 
faut  choisir  le  moment  où  la  vessie  contient  une  certaine  quantité  d'u- 
rine... Cette  précaution  est  nécessaire,  parce  que  la  sonde  étant  conique, 
ce  n'est  pas  par  le  défaut  de  résistance,  mais  bien  par  la  sortie  de  l'urine 
que  l'on  juge  qu'elle  est  parvenue  dans  la  vessie  :  d'ailleurs,  comme 
la  sonde  est  terminée  par  une  pointe  émoussée,  si  on  l'introduisait  dans 
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ne  Tessîe  Tide,il  serait  à  craindre  qu'elle  n'en  blessât  les  parois.  »  {Loc. 
iL,Tol.  R^p.  239.) 

Quand  il  existe  une  rétention  d'urine,  les  accidents  sont  tellement 
Srieox  et  pressants,  qu'ils  justifient  toute  tentative  ayant  pour  but  de 
scoQJorer.  Mais  si,  comme  le  dit  Boyer,  il  faut  attendre  qu'il  y  ait 
e  l'urine  dans  la  Tcssie,  c'est-à-dire  si  le  malade  peut  encore  uriner, 
■■quoi  se  presser  d'opérer?  On  a  du  temps  devant  soi.  En  renou- 
dmt  les  essais^  on  finira  le  plus  souvent  par  introduire  une  bougie  dans 
eiétrécissement.  N'y  parviendrait-on  pas,  qu'on  devrait  encore  tenter 
ranlres  moyens  avant  de  recourir  à  une  opération  aussi  grave. 
Comme  on  le  voit,  je  n'ai  dissimulé  ni  les  dangers  du  cathétérisme 
■ce,  ni  la  faiblesse  des  raisons  dont  l'ont  appuyé  ses  deux  plus  grands 
iomoteurs.  Cependant  on  ne  peut  nier  les  heureux  résultais  obtenus 
V  Desault  et  par  Boyer.  Des  succès  incontestables  et  assez  nombreux 
■t  été  rapportés  également  par  d'autres  chirurgiens.  Deschamps,  qui 
f était  point  partisan  du  cathétérisme  forcé,  raconte  qu'en  1787  il  fut 
ypdé  avec  Sabatier  pour  donner  des  soins  à  M.  de  Saint-Aignan,  \ice- 
■■rai  de  France,  affecté  d'abcès  du  périnée  et  d'un  rétrécissement  qui 
ipposait  un  obstacle  invincible  au  passage  de  la  plus  petite  bougie.  Avec 
■K  sonde  très-mince  et  très-solide  il  entra  de  force  dans  la  vessie.  L'in- 
rtmment  était  tellement  serré,  qu'il  était  difficile  de  lui  imprimer  quel- 
VKs  mouvements.  Quand  il  fut  plus  lâche,  on  lui  substitua  des  sondes 
âastiques,  dont  on  augmenta  graduellement  le  volume.  Les  abcès  qui 
■  succédaient  les  uns  aux  autres  n'eurent  plus  lieu,  et  le  malade  gué- 
lit  parfaitement. — Il  cite  encore  le  cas  d'un  homme  de  trente-deux  ans, 
tpnt  une  rétention  complète  d'urine  causée  par  un  long  rétrécissement 
fi'on  ne  pouvait  franchir.  Avec  une  sonde  très-déliée  il  surmonta  deux 
ihstacles  situés,  l'un  à  3  centimètres,  l'autre  à  6  centimètres  et  demi 
kk  méat  urinaire.  Arrivé  près  du  bulbe,  il  fut  arrêté  de  manière  à  ne 
pouvoir  passer  sans  forcer  i'obslacle.  Après  une  bonne  demi-heure  de 
tnvail,  il  finit  par  entrer  dans  la  vessie.  Le  malade  guérit  (Opér.  de  la 
mu,  L  I,  p.  235  et  236.) 

Moi-même,  en  neuf  ans,  j'ai  pratiqué  trois  fois  cette  opération  avec 
liccès.  Voici  un  court  résumé  de  ces  faits  : 

PiEUÈEE  OBSERVATiO!!.  —  En  1856,  je  fus  appelé  chez  un  grènetier 
^é  de  soixante  et  un  ans,  ayant  une  rétention  d'urine  produite  par  un 
i^cissement  ancien  situé  au  niveau  du  bulbe.  Ce  malade  n'urinait 
depab  longtemps  qu'avec  la  plus  grande  peine,  goutte  à  goutte  et  tou- 
jours en  se  pressant  fortement  le  périnée.  Son  médecin  n'avait  pu  faire 
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passer  la  moindre  bougie;  je  ne  fus  pas  plus  heureux.  Comme  j'avais 
constaté  que,  pendant  la  miction,  il  se  formait,  en  arrière  du  rétrécis- 
sement, une  poche  rénitenje  très-appréciable,  je  me  décidai  à  faire  le 
cathétérisme  forcé.  Avec  la  main  gauche,  je  saisis  la  verge  au  niveau 
du  rétrécissement  pour  la  tenir  plus  solidement,  et  avec  la  main  droite, 
armée  d'une  sonde  de  trousse  ordinaire,  je  forçai  l'obstacle.  Je  sentis 
les  tissus  se  déchirer  dans  l'espace  d'un  centimètre  environ;  j'éprouvai 
la  sensation  d'un  défaut  de  résistance,  et  à  l'instant  même  l'urine  s'é- 
coula. Cependant  la  sonde  était  loin  d'être  dans  la  vessie;  Je  l'aurais 
enfoncée  davantage  si  elle  eût  été  moins  serrée.  J'attendis  au  lende- 
main. Alors  elle  était  devenue  assez  mobile  pour  me  permettre  de  la 
remplacer  par  une  sonde  de  gomme  élastique  que  je  fis  entrer  jusque 
dans  la  vessie.  Il  n'y  eut  aucun  accident,  pas  même  un  accès  de  fièvre. 


Deuxième  observation.  —  Dans  la  seconde  observation,  recueillie  par  i 
mon  interne  M.  Lebouc,  il  s'agit  d'un  garçon  de  café  âgé  de  vingt-trois  i 
ans.  Il  arriva  à  l'hôpital  de  Lariboisière  pendant  la  nuit,  et  l'interne  de 
garde  essaya  vainement  de  le  sonder.  Le  lendemain,  je  trouvai  la  ves- 
sie remontant  jusqu'à  l'ombilic.  Les  douleurs  étaient  atroces.  Je  voulus 
le  sonder,  mais  tous  les  instruments  étaient  arrêtés  à  5  centimètres 
du  méat  urinaire  par  im  rétrécissement  qui  se  traduisait  au  dehors  par 
un  noyau  fibreux  gros  comme  un  très-fort  pois.  Je  pratiquai  le  cathé- 
térisme forcé  avec  une  sonde  ordinaire,  et  j'arrivai  d'emblée  dans  la 
vessie.  Il  ne  survint  aucun  accident,  et  le  malade  sortit  après  quelques 
jours.  N'ayant  tenu  aucun  compte  de  la  recommandation  que  je  lui 
avais  faite  de  se  servir  de  sondes,  il  revint,  au  bout  de  deux  mois,  à  la 
consultation  demander  à  être  traité  de  nouveau.  La  dilatation  lente  fut 
employée,  mais  avec  assez  peu  de  succès,  pour  exiger  l'uréthrotomie. 
Après  un  mois,  il  portait  une  sonde  de  7  millimètres.  J'ai  vu  ce  malade 
sept  mois  après,  et  il  urinait  bien,  mais  à  la  condition  de  se  servir  de  la 
sonde  de  temps  en  temps. 

Troisième  observation.  —  Debroy,  Belge,  est  entré  à  l'hôpital  Saint- 
Louis  le  23  juillet  1866.  Il  est  âgé  de  trente-neuf  ans.  Il  a  eu  deux  uré- 
thrites,  l'une  à  l'âge  de  dix-sept  ans,  l'autre  à  vingt-neuf. — Depuis  quatre 
ans  à  peu  près,  il  n'urine  qu'avec  la  plus  grande  peine.  A  la  visite  du 
matin,  la  vessie,  dilatée,  remonte  à  trois  travers  de  doigt  de  l'ombilic. 
Environ  à  3  centimètres  en  avant  du  bulbe,  on  sent  k  travers  la  peau 
l'urèthre  transformé  en  un  cordon  dur  dans  l'espace  de  près  d'un  cen- 
timètre. Les  lentatives  de  cathétérisme  faites  en  ville,  ensuite  par  l'in- 
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[ernc  de  garde,  et  en  dernier  lieu  par  M.  Voillemier,  ont  éiè  inuliles.  Le 
malade  éprouvant  d'atrores  douleurs,  on  pralnjua  le  cathétérismc  forcé 
avec  la  sonde  que  je  décris  plus  loin  (piif!:ul90).  L'opération  est  faile 
ea  Dioîns  d'une  niinnle;  lu  soude  arrive  dans  la  vessie,  et  le.s  urines 
«'échappent.  Il  n'y  a  pas  eu  d'écotilenientdesangct  le  malade  a  peu  souf- 
[trl.  —  La  sonde  est  laissée  en  place,  sans diiterminer  autre  chose  qu'un 
peu  de  malaise.  Le  27,  la  sonde,  étant  très-mobile,  est  remplacée  fauile- 
ment  p»r  une  autre  de  gomme  élastique.  Le  malade  sort  le  18  aoCit,  uri- 
nant bien  et  pouvant  passer  une  sonde  de  8  millimètres.  ]l  a  ^lé  revu  le 
Ï4  décembre  suivant,  et  il  se  sert  du  même  numéro,  (]ii'il  introduit 
chaque  soir  en  se  couchant  el  i(u'il  garde  de  div  minutes  ù  un  quart 
il'heuro.  (Observ.  recueillie  par  l'interne  M.  Nepveu.) 

A  CCS  observations  il  serait  facile  d'en  .ijouter  beaucoup  d'autres. 
D'où  vient  donc  que  le  calbét^risrae  forcé  soit  devenu  l'objet  d'une 
réprobation  générale?  Uniquement  de  ce  qu'on  a  négligé  d'en  poser  les 
indicaliona  et  de  préciser  les  cas  où,  malgré  ses  inconvénients  incon- 
testables, il  est  encore  préférable  à  toute  autre  opération.  Quoiqu'il 
paisse  toujours  se  présenter,  au  lit  du  malade,  quelque  circonstance 
particulière  qui  doive  modifier  la  conduite  du  chirurgien,  voici,  d'une 
m.iniére  générale,  les  régies  h  suivre  : 

La  première  condition  pour  pratiquer  le  calbélérisme  forcé,  c'est 
<|u'il  }'  ail  une  rétention  compIMe.  Alors  même  qu'une  petite  quantité 
lie  liquide  suinterait  par  l'urirtbre,  il  no  faudrait  pas  en  tenir  compte,  si 
la  vessie  était  Ii'ès-dilatée  et  les  accidents  assez  graves  pour  qu'il  y  efit 
ui^nce  de  rétablir  le  cours  des  urines. 

Ainsi,  je  ne  saurais  partager  l'opinion  de  Boyer,  qui  croyait  devoir 
forcer  le  rétrécissement  quand  il  ne  pouvait  le  franchir  avec  une  bou- 
^e,  (ftqui  conseillait  de  choisir  le  moment  où  il  se  trouve  assez  d'urine 
itans  la  vessie.  Tant  que  le  malade  peut  uriner  de  fai^on  que  la  vessie 
Qc  soit  pas  trop  distendue,  il  n'y  a  pas  péril  en  la  demeure.  11  faut 
chercher,  par  tous  les  moyens,  ù  introduire  une  petite  bougie;  si  fine 
qu'elle  soit,  elle  servira  de  conducteur  à  l'urine,  el  elle  aura  encore 
l'avantage  de  commencer  la  dilatation.  Souvent  même,  quand  elle  ne 
peut  passer,  la  Ittillation  qu'elle  exerce  sur  rorificc  du  rétrécissement 
provoque,  de  la  part  de  la  vessie,  des  contractions  énergiques  qui  cxpul- 
Mnt  une  certaine  quantité  d'urine.  Si  ta  rétention  est  survenue  brusque- 
ment, après  des  excès  de  boisson,  on  peut  encore  prescrire  des  sang- 
sues au  périnée,  les  grands  bains,  des  narcotiques,  etc.,  et  il  n'est  pas 
rjTc  que  ce  traitement,  employé  avec  énergie,  rétablisse  lu  miction  ou 
pvnaette  l'introduction  d'une  bougie.  Mais  dans  les  cas  où  toutes  les 
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ressources  auraient  été  épuisées,  il  serait  permis  de  recourir  au  calhé- 
térisme  forcé. 

Une  autre  condition  également  très-importante,  c'est  que  le  rétrécis- 
sement soit  situé  à  2  ou  3  centimètres  environ  en  avant  de  la  région 
membraneuse.  Plus  il  sera  rapproché  du  méat  urinaire,  plus  grandes 
seront  les  chances  de  succès  ;  car  le  chirurgien  pouvant,  avec  une  de  ses 
mains,  fixer  la  portion  du  canal  où  se  trouve  Tobstacle,  et  guider  en 
même  temps  le  bec  de  la  sonde,  agira  avec  plus  de  précision. 

Je  ne  prétends  pas  dire  qu'il  serait  absolument  impossible  de  forcer 
un  rétrécissement  placé  plus  profondément,  sans  faire  une  fansse  roule. 
Mais  la  direction  variable  de  la  courbure  de  l'urèthre,  le  peu  de  résis- 
tance que  présentent  les  tissus  dans  la  région  membraneuse,  et  le  début 
de  guide,  rendent  cette  opération  très-dangereuse.  Le  doigt,  introduit 
dans  le  rectum,  avertira  que  la  sonde  se  rapproche  de  l'intestin,  qu'elle 
s'écarte  à  droite  et  à  gauche  de  la  ligne  médiane,  mais  il  sera  déjà  trop 
tard,  et  la  fausse  route  est  commencée.  Si  je  consulte  les  faits  dont  j'ai 
été  témoin,  mes  expériences  sur  le  cadavre  et  les  pièces  pathologiques 
que  je  possède,  j'ai  la  conviction  que,  dans  la  grande  majorité  des 
cas,  on  n'arrive  dans  la  vessie  qu'en  se  frayant  une  voie  nouvelle  dans 
l'épaisseur  du  périnée. 

Une  seule  circonstance  peut  permettre  de  pratiquer  le  catbétérisme 
forcé  avec  quelque  sécurité,  même  si  le  rétrécissement  siège  au  niveaa 
du  bulbe.  C'est  quand  la  portion  du  canal  placée  en  arrière  de  l'obstacle 
est  notablement  dilatée  et  forme  une  poche  urineuse  reconnaissable  par 
le  toucher.  En  portant  le  doigt  indicateur  de  la  main  gauche  dans  le 
rectum  et  en  appuyant  le  pouce  sur  le  périnée,  on  pourra  conduire  U 
sonde  avec  quelque  précision  dans  la  poche,  et  l'urine  qui  s'écoulen 
par  l'instrument  bien  avant  qu'il  soit  arrivé  dans  la  vessie  avertira  qu'il 
est  dans  la  véritable  voie.  Si  môme  la  sonde  était  trop  serrée  pour  qu'on 
la  manœuvrât  facilement,  il  ne  serait  pas  nécessaire  de  la  pousser  plus 
loin,  puisque  les  urines  pourraient  s'écouler  librement;  on  remettrait 
au  lendemain  pour  achever  de  l'enfoncer  jusque  dans  la  vessie.  — C'est 
ainsi  que  j'ai  procédé  sur  le  premier  malade  dont  l'observation  est  rap- 
portée page  185.  Bien  que  cette  circonstance  heureuse  doive  se  pré- 
senter rarement,  il  ne  faut  pas  négliger  de  la  rechercher. 

Il  est  évident  que  tout  ce  que  je  viens  de  dire  s'applique  seulement 

aux  rétrécissements  de  l'urèthrc^  et  non  aux  maladies  de  la  prostate, 

pour  lesquelles  le  catbétérisme  forcé,  pratiqué  dans  des  conditions 

très-différentes,  peut  être  d'une  grande  utilité. 

Je   rapprocherai  du  cathétérisme  forcé  ordinaire  une  opération  à 
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pKile  oo  a  quelquefois  recours  dans  les  cas  où  il  existe  des  Gslules  au 
en  même  temps  qu'uue  petite  portion  de  Turèthre  placée  au 
d^elks  est  oblitérée  ou  infranchissable.  Lorsqu'on  a  débridé  lar- 
les  trajets  fistnleux,  il  est  nécessaire  de  rétablir  le  calibre  et  la 
mité  du  canal.  Le  chirui^en^  plaçant  l'index  de  la  main  gauche 
■i  la  plaie,  introduit  une  sonde  dans  Turèthre  avec  la  main  droite, 
t  tandis  qu'on  aide  soutient  la  Tcrge,  il  traverse  de  force  b  partie 
ferfeîe  OQ  oblitérée  du  canal.  Dans  cette  manœurre,  on  n'a  guère  à 
■■dre  de  n>ir  la  sonde  s'^rer,  parce  qu'elle  n'a  qu'un  espace  très- 
■t  à  parcourir  et  qu'elle  trouve  un  point  de  repère  assuré  dans  le 
îgl  que  le  chirui^en  a  placé  dans  la  plaie  du  périnée.  Ici  le  cathété- 
■e  forcé  n'est  qu'un  des  temps  d'une  autre  opération,  l'uréthrotomie 


Qttand  on  s'est  décidé  à  faire  le  cathétérisme  forcé  dans  les  condî- 
las  que  j'ai  indiquées  plus  haut,  voici  les  règles  à  suivre  et  Tinstru- 
Bmqoeje  conseille  : — On  se  munira  d'une  sonde  d'argent  de  moyenne 
et  à  parois  épaisses.  Son  extrémité  sera  légèrement  conique 
rétendue  d'un  centimètre  seulement,  pour  attaquer  moins  carré- 
le  rétrécissement.  Elle  n'aura  pas,  comme  les  sondes  ordinaires, 
es  veux,  qui  amoindriraient  sa  force  et  ne  serviraient  qu'à  léser  les 
■ois  de  Furèthre,  mais  elle  portera  à  son  extrémité  une  ouverture 
e  3  mfllimétres  de  diamètre,  par  laquelle  les  urines  pourront  s'é- 
dès  qu'elle  sera  parvenue  dans  la  vessie  ou  dans  une  poche 


Cet  instrument  me  semble  préférable  à  celui  de  Bover.  Sa  sonde 
^,  augmentant  de  volume  depuis  la  pointe  jusqu'au  pavillon,  se 
re  d'autant  plus  serrée,  qu'on  l'enfonce  plus  avant  dans  Furèthre. 
i  marche  est  ainsi  très-difficile,  ^  le  chirurgien  ne  peat  reconnaître 
ib  résistance  qu'il  rencontre  existe  à  l'extrémité  de  la  sonde  ou  au 
haoà  do  rétrécissement.  Quand  Bojer  raconte  qu'il  a  trouvé  des  cas 
hfl  loi  avait  été  impossible  de  forcer  l'obstacle  avec  une  de  ses  sondes 
%ftas  pointues,  ce  n'est  certainement  pas  que  la  pointe  ne  pût  enta- 
Krks  tissas,  mais  la  forme  conique  de  l'instrument  s'opposait  à  sa 
logression.  Enfin,  le  but  qu'on  se  propose  avant  tout  est  de  rétablir  la 
ittioQ  bien  plutôt  que  de  dilater  le  canal  ;  or,  quand  la  sonde  est  arri- 
te  dans  la  vessie,  la  partie  de  son  corps  qui  correspond  au  rétrécisse- 
•est  «si  déjà  assez  volumineuse  pour  que  celui-ci  soit  distendu,  dé- 
Hié  outre  mesure,  ce  qui  n'est  pas  sans  inconvénients. 

Le  malade  doit  être  couché  de  manière  que  son  bassin  soit  un  peu 
âevé.  Le  <Jiirurgien  se  tient  debout  à  sa  gauche.  Il  commence  par 
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* 

introduire  la  sonde  dans  l'urèthre,  aussi  loin  que  possible  ;  ensuite,  avec 
rindex  et  le  pouce,  il  saisit  fortement  la  verge  sur  les  côtés,  un  peu  en 
avant  du  rétrécissement,  en  même  temps  qu'il  applique  en  arrière  du 
rétrécissement  lui-môme  le  médius  etTannulaire,  dont  la  réunion  forme 


FiG.  39. 

A.  Sonde  d'argent  de  5  millimèlres. 

B.  Point  où  la  sonde  diminue  de  volume  de  manière  à  présenter  une  extrémité  coni<iue. 

C.  Extrémité  arrondie  de  la  sonde,  percée  d'une  ouverture  de  2  millimétrés. 

D.  Talon  de  la  sonde. 

E.  Anneaux  de  la  sonde  placés  transversalement  à  sa  courbure. 

unt  gouttière  dans  laquelle  Turèthre  se  trouve  logé.  Les  parties  étant 
ainsi  fixées  solidement,  il  enfonce  la  sonde  lentement,  mais  avec 
force,  dans  l'espace  de  3  centimètres  à  6  centimètres  au  plus.  Si, 
dans  ce  mouvement,  il  a  traversé  le  rétrécissement  sans  sortir  de  la 
vraie  voie,  il  pourra  faire  avancer  la  sonde  sans  trop  de  difficulté.  Mais 
s'il  rencontre  encore  de  la  résistance  et  s'il  sent  qu'il  déchire  les  tis- 
sus, il  devra  s'arrêter,  car  il  sera  sorti  du  canal.  La  fausse  route  n'aura 
pas,  du  reste,  une  grande  importance,  vu  son  siège  et  son  peu  d'éten- 
due. Toutefois  il  faudra  se  hâter  d'ouvrir  une  nouvelle  voie  à  l'urine, 
en  pratiquant  soit  la  ponction  de  la  vessie,  soit  Turéthrotomie  externe. 

Dans  les  cas  où  l'on  serait  autorisé  par  des  circonstances  particulières 
à  forcer  un  rétrécissement  situé  au  niveau  du  bulbe,  il  faudrait,  comme 
je  l'ai  dit,  introduire  l'index  dans  le  rectum  et  soutenir  le  périnée  avec 
le  pouce. 

Vers  le  troisième  jour,  quand  la  sonde  est  devenue  mobile,  il  faut  la 
retirer  et  la  remplacer  par  une  autre  de  gomme  élastique  qui,  à  cause 
de  sa  mollesse,  sera  beaucoup  mieux  supportée  parle  malade.  Ce  chan- 
gement est  ordinairement  assez  simple.  Cependant,  pour  éviter  tout 
mécompte,  il  est  plus  prudent,  avant  de  retirer  la  sonde  d'argent,  de 
passer  dans  sa  cavité  un  long  stylet  ou  une  bougie  olivaire  de  baleine, 
qui  servira  de  conducteur  pour  introduire  facilement  la  sonde  de  gomme 
élastique,  qui  devra  être  ouverte  par  les  deux  bouts.  Plus  tard,  cette 
précaution  ne  sera  plus  nécessaire. 

Le  cathétérisme  forcé  est  une  opération  d'urgence  destinée  à  rétablir 
provisoirement  la  miction.  Mais,  au  poiilt  de  vue  du  rétrécissement,  ce 
n'est  qu'un  moyen  palliatif  et  comme  le  premier  temps  d'un  trailemenf 
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lùK  et  difiicile.  Boycr,  qui  s'en  est  montré  grand  partisan,  reconnaît 
Ini-cDênie  qu'il  est  nécessaire  de  dilater  i'urèthre  beaucoup  plus  long- 
ItfDps  que  dans  les  cas  ordinaires  de  rétrécissement,  et  il  va  jusqu'à 
recommander  aux  malades  de  garder  une  bougie  pendant  la  nuit.  Toutes 
ees  précautions  sont  quelquefois  impuissantes  pour  empêcher  une  réci- 
dÎTe,  et  Ton  est  obligé  de  recourir  à  un  moyen  plus  énergique  que  la 
dilatation,  tel  que  l'uréthrotomie  interne. 

La  tendance  des  parties  à  se  resserrer  est  bien  plus  grande  encore, 
quand  la  sonde,  après  avoir  traversé  le  rétrécissement,  n'est  pas  rentrée 
dm>  le  canal  et  s'est  tracé  une  voie  nouvelle  pour  arriver  dans  la  ves- 
sie. Cest  qu'on  n'a  plus  affaire  à  un  urèthre  plus  ou  moins  altéré,  mais 
âonlong  trajet  Gstuleux,  qui  tend  incessamment  à  revenir  sur  lui- 
Même.  Aussi,  malgré  les  soins  qu'oji  prend  de  le  dilater  avec  des  bou- 
lier, il  est  rare  que,  dans  un  temps  donné,  la  miction  ne  soit  pas  de 
loaveau  compromise. 

Dans  quelques  cas  difficiles.  Boyer  s'y  prenait  à  plusieurs  fois  pour 
pratiquer  le  cathétérisme  forcé.  Lorsqu'il  ne  pouvait  enfoncer  la 
SMide  qu'à  une  petite  distance  dans  le  canal ,  il  s'arrêtait  et  s'occu- 
fût  à  calmer  les  douleurs  et  l'irritation  causées  par  ses  premières 
■BniBuvres;  puis  il  renouvelait  ses  tentatives,  jusqu'à  ce  qu'il  arrivât 
dans  la  vessie. 

«  Les  efforts  que  l'on  fait,  dit-il,  ne  sont  pas  perdus  quand  on  ne  pra- 
»  tique  pas  une  fausse  route  ;  chez  certains  malades,  je  ne  suis  parvenu 
»  à  introduire  une  sonde  qu'après  un  mois  d'efforts  méthodiques  et 
»  répétés,  n  {Traifé  des malad.  chir.^  t. L\,  p.  241.)  —  Roux,  qui  suiv<iit  la 
intique  de  Boyer,  rapporte  l'observation  d'un  prélat  dont  la  verge  et 
le  scrotum  étaient  transformés  en  une  énorme  tumeur  criblée  de  trajets 
istoleux.  par  où  les  urines  s'éch<ippaienl  en  totalité.  Il  ne  parvint  dans 
b  vessie  qu'après  trois  longues  séances  employées  successivement  à  creuser 
ue  sorte  de  canal  artificiel. 

Ce  procédé  doit  être  complètement  rejeté.  Quand  on  a  jugé  à  propos 
Remployer  le  cathétérisme  forcé,  il  faut  le  pratiquer  sans  désemparer. 
Lorsqu'on  a  déchiré  les  tissus  dans  une  certaine  étendue,  pourquoi 
attendre,  pour  continuer  l'opération,  que  les  parois  de  la  voie  nou- 
idle  qu'on  on  a  ouverte  s'enflamment  et  se  tuméfient?  Sous  prétexte 
4e  prudence,  on  ne  fait  que  créer  des  obstacles  et  multiplier  les  chances 
d'accidents.  —  Du  reste,  dans  les  cas  semblables  à  ceux  dont  parle 
lUmx,  il  est  évident  que  le  cathétérisme  forcé  ne  serait  pas  indiqué. 
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B.  —  DILATATION  FORCÉE  (PROCÉDÉ  DE  MAYOR). 

C'est  un  fait  admis  depuis  longtemps,  que,  dans  certains  cas  de  dysu- 
rie,  il  est  plus  facile  de  pratiquer  le  cathétérisme  avec  une  grosse  sonde 
qu*avcc  une  petite.  Fabrice  de  Hilden  Tattribue  à  ce  qu'une  sonde 
grôle  s'engage  dans  les  vides  et  les  replis  de  Turèthre,  tandis  qu'une 
grosse  dilate  le  canal  et  l'ouvre  en  avant  —  Pour  Ledran^  une  sonde 
grosse  laisse  toujours  devant  elle  un  petit  vide  où  elle  fait  sa  route,  au 
lieu  qu'une  petite  trouve  les  parois  de  l'urèthre  rapprochées  Tune  de 
l'autre  à  mesure  qu'on  la  pousse.  D'ailleurs,  dit-il,  dans  les  gens  dif- 
ficiles à  sonder,  une  petite  algalie  peut  percer  la  tunique  interne  de 
l'urèthre,  faire  des  fausses  routes,  ce  que  ne  peut  faire  une  plus  grosse 
{Traité  des  opér,  cAiV.,  17/45,  p.  187).  —  Chopart  trouve  également  que 
les  sondes  volumineuses  entrent  plus  facilement,  exposent  moinsàfaire 
des  fausses  routes,  et  causent  moins  de  douleur  que  celles  d'un  petit 
diamètre  {Malad.  des  voies  urin,,  t.  II,  p.  209).  Cette  opinion  est  aussi 
celle  de  Desault,  de  Boyer  et  de  beaucoup  d'autres. 

Mais  il  est  important  de  noter  que  tous  ces  auteurs  ne  conseillent 
d'employer  les  grosses  sondes  de  préférence  aux  petites  que  dans  les 
cas  où  le  canal  a  conservé  son  calibre,  et  où  l'obstacle  qui  s'oppose  au 
passage  de  la  sonde  n'est  pas  formé  par  un  rétrécissement. 

Je  ne  partage  pas  les  craintes  de  Lcdran  et  de  Chopart  sur  la  possi- 
bilité de  faire  des  fausses  routes  avec  un  instrument  de  petit  diamètre, 
quand  il  est  mené  avec  prudence.  Mais  il  est  vrai  qu'une  petite  sonde 
ou  une  bougie  fine  peut  être  arrêtée  par  un  repli  de  la  muqueuse,  par 
un  sinus  dans  lequel  la  pointe  s'engage,  ou  par  les  lobes  d'une  prostate 
hypertrophiée.  Au  contraire,  un  instrument  un  peu  gros  et  cylindrique 
déplissera  la  muqueuse  en  écartant  les  parois  de  l'urèthre;  son  extré- 
mité volumineuse  et  arrondie  glissera  sur  les  ouvertures  étroites  sans 
y  pénétrer  ,  et  sa  solidité  lui  permettra  de  vaincre  facilement  la  résis- 
tance élastique  de  la  prostate.  C'est  ce  qu'on  observe  journellement 
quand  on  pratique  le  cathétérisme  sur  des  vieillards. 

Mais  quelques  chirurgiens,  sans  tenir  compte  de  la  nature  des  obsta- 
cles, ont  voulu  généraliser  ce  fait,  et  en  cela  ils  se  sont  trompés.  Rust, 
dans  son  Dictionnaire  de  chirurgie,  s'exprime  ainsi:  «Même  dans  lesrétrt- 
»  cissemcnls  organiques,  l'introduction  d'un  cathéter  de  médiocre  volume 
»  est  souvent  plus  facile  que  celle  d'une  algalie  plus  petite,  ou  d'une 
»  sonde  flexible  et  fine.  Le  premier  distend  le  canal  uniformément  en 
i)  avant  de  l'endroit  rétréci,  ce  qui  dilate  également  ce  dernier,  et  le 
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I  bout  du  cathéter  peut  y  passer.  Tout  cela  n'aura,  pas  lieu  arec  un 
1  petit  tube  qui,  en  place  d'écarter  les  parois  saines  de  Turèthre,  ne  fait 

•  que  les  irriter,  et  les  expose  bien  plutôt  aux  chances  d'une  fausse 

•  route •  (t.  XV,  p.  399).  —  En  émettant  une  pareille  opinion,  l'auteur 
allemand  montre  qu'il  n'avait  qu'une  connaissance  bien  imparfaite  de 
k  structure  des  rétrécissements  et  de  la  diversité  des  obstacles  qui  peu- 
lent  s'opposer  au  passage  d'une  sonde. 

Major  de  Lausanne  est  tombé  dans  une  e,rreur  bien  plus  grande  en 
admettant  la  supériorité  des  grosses  sondes  dans  tous  les  cas,  et  surtout 
m  recommandant  de  ne  pas  reculer  devant  la  violence  pour  les  intro- 
inre  dans  Turèthre.  «  Quelque  considérables,  dit-il,  que  soient  les  rétré' 
tÛÊemenis,  jamais  je  ne  les  attaque  avec  un  corps  de  petit  calibre.,.  Plus  le 
tàrécissement  est  prononcé  et  opiniâtre,  plus  furèthre  offre  de  difficultés 
m  eathétérisme  et  à  la  libre  excrétion  des  urines,  plus  aussi  f  ai  besoin  de 
m'trmer  de  cathéters  de  plus  en  plus  volumineux,  d  {Cathét.  simple  et  forcé, 
m»,  p.  509  et  suiv.) 

Pour  appliquer  son  procédé,  le  chirurgien  suisse  se  sert  de  sq)t 
cathéters  d'étain  :  le  n*  1,  qui  est  le  plus  petit,  a  U  millimètres  de  dia- 
■être,  et  le  n*  6,  qui  est  le  plus  gros,  en  a  9.  Ainsi  il  y  a,  entre  chaque 
Hméro,  un  millimètre  de  différence.  Leur  forme  est  cylindrique.  Le 
septième  qui  complète  la  série  est  conique^  et^  comme  le  n"*  1,  il  a 
k  millimètres. 

Peu  conséquent  avec  ses  propres  principes,  il  commençait  par  atta- 
quer le  rétrécissement  avec  le  plus  petit  cathéter^  et  même  avec  la  sonde 
conique^ s'il  rencontrait  une  grande  résistance;  puis  il  introduisait  suc- 
casivement  les  autres  numéros.  J'ai  vu  Mayor  opérer  plusieurs  malades^ 
d  je  puis  dire  qu'à  moins  d'en  avoir  été  témoin  on  ne  peut  se  faire 
■le  juste  idée  de  la  force  avec  laquelle  il  maniait  ses  cathéters.  Cepen- 
dant il  lui  est  arrivé  plus  d'une  fois  de  ne  pouvoir  franchir  le  rétrécis- 
sement, alors  même  que  ce  dernier  permettait  déjà  le  passage  d'une 
petite  bougie. 

31.  Boînet  raconte  que  sur  un  malade  de  l'Hôtel-Dieu  dont  le  rétré- 
cissement pouvait  être  traversé  avec  une  bougie  fine,  Mayor  essaya 
ninement  d'introduire  ses  quatre  premiers  cathéters,  malgré  des  ten- 
tUives  réitérées  et  des  efforts  prolongés;  que  le  lendemain  il  se  servit 
des  n**  i  et  2,  puis  du  cathéter  conique^  sans  plus  de  succès.  —  Il  cite 
CDcore  un  autre  malade  qui  fut  sondé  avec  tous  ses  cathéters^  excepté  le 
dernier,  sans  qu'on  pût  arriver  dans  la  vessie. —  Enfin,  on  a  constaté  des 
bémorrhagies  graves,  des  fausses  routes,  des  déchirures  circulaires  de 

Vurèlhrc  et  même  des  cas  de  mort.  —  Cependant  Mayor  affirme  que 
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pendant  trente-cinq  ans,  il  n'a  jamais  eu  d'accidents  !  Devant  une  pareille 
assertion,  on  comprendra  que  je  m'abstienne  de  toute  réflexion. 

Le  procédé  de  Mayor  souleva^  dès  son  apparition,  une  polémique 
violente;  et  il  est  juste  de  dire  que  la  plupart  des  chirurgiens  le 
repoussèrent  Mais,  chose  singulière,  Tun  de  ceux  qui  l'avaient  attaqué 
avec  le  plus  d'énergie,  Gerdy,  conclut  en  disant  qu'on  nfteuty  recourir  ti 
le  rétrécissement  n'est  pas  très-étroit^  s'il  est  peu  résistant^  surtout  si  le 
malade  désire  accélérer  sa  guérison.n  (Gerdy,  Trait,  des  pans..,  1839,  t.  H, 

p.  504.) 

La  dilatation  forcée  repose  sur  une  donnée  fausse  :  c'est  qu'en  écar-  j 
tant  les  parois  uréthrales  au-devant  d'un  rétrécissement,  on  élargit  son  ; 
cntréede  manière  à  permettre  au  cathéter  de  s'y  engager.  Gela  peut  être,   • 
à  la  rigueur,  si  Tinstrumcnt  n'est  pas  trop  gros,  si,  en  môme  temps,  le 
rétrécissement  est  peu  prononcé  et  très-dilatable.  Mais,  dans  ces  cas,  . 
il  serait  insensé  de  pratiquer  la  dilatation  forcée.  Quand,  au  contraire,  : 
le  rétrécissement  est  étroit  et  résistant,  son  ouverture  n'est  point  modi- 
fiée ;  elle  se  trouve  au  centre  d'une  sorte  de  cupule  formée  aux  dépens 
des  parois  de  l'urèthre  par  l'extrémité  arrondie  et  volumineuse  de  h  | 
sonde.  Il  résulte  de  cette  disposition  que,  si  l'on  enfonce  l'instromeal  ! 
avec  force,  on  refoule  en  arrière  le  rétrécissement  tout  entier,  en  déte^ 

minant,  au-devant  de  lui,  une  déchirure  circulaire  de  l'urèthre. 
Plus  fréquemment  le  bout  arrondi  de  la  sonde,  ne  pouvant  eotamer 

le  rétrécissement,  glisse  sur  ses  côtés  et  produit  une  fausse  route.  Tous 

ces  accidents  sont  arrivés  à  Mayor. 
La  dilatation  forcée  de  ce  chirurgien  est  une  mauvaise  opération;  elle 

doit  être  rejetée  complètement.  Je  crois  ne  pouvoir  mieux  la  caractériser 

qu'en  disant  qu'elle  a  tous  les  inconvénients  du  cathétérisme  forcé  sans 

avoir  aucun  de  ses  avantages. 

C.  —  DILATATIO:!  RAPIDE  (PROCiDÉ  DE  M.   PSRRÈVfi). 

Avec  le  cathétérisme  forcé  et  le  procédé  de  Mayor,  j'ai  montré  qu'on 
attaquait  le  rétrécissement  d'avant  en  arrière,  et  que  l'instrument  agis- 
sait à  la  manière  d*un  coin.  Avec  la  dilatation  rapide,  c'est  après  aToir 
traversé  le  rétrécissement  qu  on  le  distend,  et  Tinstrument  agit  à  la 
manière  d'une  pince  dont  on  écarterait  les  branches. 

Lkuis  ce  dernier  but,  M.  Michéléna  {Thèses  de  Paris^  ld47)  et  M.  Ri- 
gaud  \fiin.  de  Strmb.y  181^9)  ont  imaginé  chacun  un  dilatateur  dont  les 
principales  dispositions  sont  les  mêmes.  C'est  un  cathéter  creux  divisé, 
dans  toute  sa  longueur,  en  deux  moitiés  qui  sont  reliées  entre  elles  par 
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leur  surrace  concave,  au  moyen  de  petites  lames  métalliques  articulées, 
l'oe  vis,  placée  sur  le  manche  de  l'instrument,  permet  de  faire  glisser 
les  deux  valves  l'une  sur  l'autre  dans  le  sens  de  leur  longueur.  Par 
suite  de  ce  mouvement,  les  petites  lames  qui  sont  couchées  dans  la 
cavité  du  cathéter,  quand  celui-ci  est  fermé,  se  redressent  et  en  écartent 
les  deux  moitiés.  Mais  pour  s'éloigner  l'une  et  l'antre,  les  valves  sont 
forcées  de  glisser  en  sens  inverse.  Or,  ce  glissement  est  le  cûté  défec- 
tueux de  ces  dilatateurs,  car  il  ne  peut  s'effectuer  sans  opérer  sur  les 
parois  de  l'urèthre  un  frottement  douloureux  et  d'autant  plus  rude  que 
Jjt  rétrécissement  est  plus  étroit  et  l'instrument  plus  serré. 
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C  Fie.  10.—  Dilatateur  de  H.  Hichtléna. 

>i>  Tige  de  métal  placée  dans  une  coulisie  de  la  branche  F  de  l'inilrument. 
I,B,B.  Pelileï  plaques  ds  oiâUl  arliculÉes. 

C,  Diblatf^ur  dont  les  bran  ches  aonl  fcartécs  i  l'aide  de  la  vii  placée  à  son  talon. 

D.  La  petit»  plaques  articulées  sur  les  deux  branches  de  l'inttrument  Eonldansunedirec- 
lim  perpendiculaire  à  ces  dernières. 


r.  VUd< 


le  à  écarter  et  à  rapprocher  les  branche»  du  dilatateur. 


Le  dilatateur  de  M.  Perrève  est  construit  d'après  un  autre  principe. 
Cest  également  un  cathéter  divisé  dans  sa  longueur,  mais  dont  les 
(IruK  moitiés,  au  lieu  de  glisser  l'une  sur  l'autre,  s'écartent  directe- 
ment. 

Il  serait  inutile  de  l'examiner  dans  tous  ses  détails;  j'en  décrirai 
seulement  les  parties  les  plus  importantes.  Cet  instrument  se  compose 
de  plusieurs  pièces;  ce  sont  :  1°  un  cathéter  creux,  d'acier,  fendu  dans 
Iv  sens  de  sa  longueur,  de  manière  à  former  deux  valves  réimies  à  3  cen- 
timètres de  leur  extrémité  et  assen  flexibles  pour  qu'elles  puissent  être 
écartées  l'une  de  l'autre  dans  une  certaine  mesure;  2'  un  anneau  placé 
près  du  talon  du  cathéter  pour  limiter  l'écartement  des  valves;  3°  un 
61  rtacier  anglais,  non  trompé,  soudé  au  bout  de  l'instrument  et  libre 
entre  les  deux  valves;  h,"  un  mandrin  creux  ou  tube  métallique  C}'iin- 
irique  ouvert  par  les  deux  bouts. 

n  est  nécessaire  d'avoir  des  dilatateurs  de  différents  volumes.  La  série 
K  compose  de  sept  numéros. 
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N<>  1.  Droit,  ayant 2  mill.  de  diamètre. 

N°  2.  Un  peu  courbe  vers  son  extrémité 2  mill. 

NO  3.  Courbé  de  même 2  mill.  1/2. 

N^  à.  Plus  courbe 2  mill.  1/2. 

N*  5.  Môme  courbe 3  mill. 

N^  6.  Même  courbe 4  mill. 

N^  7.  Même  courbe 5  mill. 

Les  mandrins  sont  au  nombre  de  trois.  • 

N°  1.  ayant  2  millimètres. 

N«  2 3        — 

N»  3 4        — 

Le  manuel  opératoire  est  très-simple.  Le  malade  est  placé  debout,  le 
dos  appuyé  contre  un  mur  ou  un  meuble.  Le  chirurgien,  assis  devant 
lui,  introduit  le  cathéter  fermé  jusque  dans  la  vessie.  Cela  fait,  il  sou- 
tient Tinstrument  avec  la  main  gauche,  tandis  qu'avec  la  droite  il  glisse 
le  mandrin  creux  sur  la  tige  métallique  placée  entre  les  deux  valves. 
Quand  il  a  poussé  ce  dernier  à  une  certaine  distance,  il  embrasse  le 
dilatateur,  au-dessous  de  son  anneau,  entre  le  médius  et  l'index  de 
chaque  main,  pendant  qu'il  appuie  ses  deux  pouces  sur  la  tête  du  man- 
drin pour  renfoncer  tout  entier.  Après  avoir  laissé  Tinstrument  en  place 
pendant  quelques  instants,  on  retire  d'abord  le  mandrin  et  ensuite  le 
cathéter. 

1^  0 

L  M A 
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Fie.  41.  —  Dilatateur  de  M.  Perrève. 


A.  Branche  supérieure  du  dilatateur. 

B.  Anneau  mobile  destiné  à  réunir  les  deux 
branches  du  dilatateur  et  a  limiter  leur 
écarlement. 

G.  Branche  inférieure. 

D.  L*anneau  est  ouvert  de  manière  à  écarter 
fortement  les  branches. 

E.  Tige  métallique  servant  de  conducteur  à 
la  canule  qui  sera  poussée  entre  les  denx 
branches  du  dilatateur. 

E'.  Point  où  la  tige  conductrice  est  soudée. 

F.  Extrémité  du  dilatateur  formée  par  la  réu- 
nion des  deux  branches  du  dilatateur. 

G.  Ganule  d'argent   qui,  introduite  sur   le 


stylet  conducteur,  servira  à  écarter  les 

deux  branches  du  dilatateur. 
H.  Extrémité  antérieure. 
K.  Talon  de  la  canule. 
L.  Dilatateur  armé. 
M.  Branche  supérieure. 
N.  Branche  inférieure. 
0.  Cercle  fermé  limitant  Técartement  des 

branches. 
P.  Canule  glissée  sur  le  stylet  conducteur 

écartant  les  branches  du  dilatateur. 
P'  Extrémité  de  la  canule. 
Q.  Stylet  conducteur. 
B .  Extrémité  du  dilatateur . 
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Quand  le  petit  dilatateur  peut  traverser  Êicilement  le  rétrécissement, 
I  suffit  de  le  graisser  avec  du  cérat  ou  de  Thuile.  Mais  s'il  ne  passe  qu'a- 
ee  peine,  il  serait  pour  ainsi  dire  essuyé  en  traversant  le  rétrécisse- 
Dent  et  n'avancerait  plus  qu'avec  peine.  Alors,  M.  Perrève  introduit 
isqu'à  l'obstacle  une  petite  sonde  percée  par  les  deux  bouts,  qui  lui 
ert  à  faire  une  injection  d'huile.  Ce  liquide  passe  jusque  dans  la  vessie. 
et  canal  étant  ainsi  lubrifié  dans  toute  son  étendue,  on  procède  à 
opération. 

L'introduction  du  mandrin  se  fait  en  une  seule  fois  ou  à  plusieurs 
pprises.  En  une  seule  fois,  si  le  malade  ne  souffire  pas;  mais  dès  que  le 
nndrin  cause  de  la  douleur,  il  faut  en  suspendre  la  progression  pendant 
■dqnes  minutes. 

Quelquefois  le  mandrin  est  serré  comme  dans  un  étau  et  il  est  très- 
illeile  de  le  retirer.  Quand  il  s'agit  d'un  petit  dilatateur,  M.  Perrève, 
oignant  que  ses  valves  peu  résistantes  ne  se  courbent  et  ne  s'écartent 
■Bf  leur  milieu,  conseille  d'enlever  du  même  coup  le  cathéter  et  le 
nndrin.  Il  attribue  cet  accident  à  la  contraction  des  muscles,  au  sang 
•ignlé  sur  l'instrument,  à  l'albumine  qui  agit  comme  matière  agglu- 
■alive...  (p.  178). 

S  le  rétrécissement  est  trop  prononcé  pour  laisser  passer  un  dilata- 
car,  M.  Perrève  l'élargit  avec  des  bougies  dont  il  augmente  successive 
■ent  le  volume  ;  mais  il  ne  les  laisse  à  demeure  qu  autant  qu'il  ne  peut 
ne  autrement  {Traité  des  réirée.  organ.^  1S&7,  p.  167).  Aussitôt  qu'il 
Mot  introduire  un  cathéter,  il  porte  toujours,  séance  tenante,  la  dilata- 
ioB  à  6  millimètres,  afin  de  prévenir  une  rétention  complète  des 
rines  qoi  pourrait  résulter  de  l'inflammation  produite  par  la  distension 
le  la  partie  rétrécie.  —  Dans  les  séances  suivantes,  on  doit  toujours 
irt  les  dilatations  aussi  larges  que  possible,  afin  de  hâter  la  délivrance 
I  malade  (p.  178).  — II  m'est  arrivé,  dit-il,  de  procéder  tous  les  jours 

la  dilatation  du  même  rétrécissement;  cependant,  comme  cette 
■fche  rapide  comporte  la  compression  des  parties  actuellement  en- 
unmées,  il  convient  de  mettre  au  moins  trois  ou  quatre  jours  d'inter- 
iDe  entre  chacune  des  séances  dilatatrices  (p.  179).  — 11  ne  porte  le 
ttdmum  de  dilatation  qu'à  7  ou  8  millimètres,  et,  de  cette  laçon,  il 
poît  qu'une  rupture  du  canal  sera  impossible,  car  il  n'a  pas  rencontré 
n  seul  urèthre  qui  ne  fût  plus  large  (p.  182). 

M.  Perrève  n'hésite  pas  à  dire  que  son  procédé  est  innocent  (p.  2t/i). 
i)  3  s'écoule  une  certaine  quantité  de  sang,  il  répond  que  tous  les  efforts 
fe  la  distension  portent  uniquement  sur  les  points  rétrécis  et  que  les 
^«nseaux  de  ces  parties  étant  capillaires,  ils  s'oblitèrent  presque  aussi- 
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tôt  après  avoir  été  ouverts  (p.  187).  Si  un  accès  de  fièvre  se  produit,  il 
assure  qu'il  ne  mérite  jamais  de  fixer  Tattention^  quelles  que  soient  sa 
durée  et  son  intensité  (p.  108). 

L'instrument  de  M.  Perrève  est  très-ingénieux.  En  mettant  à  l'abri 
des  fausses  routes,  et  en  donnant  le  moycK  d'exercer  sur  le  rétrécisse- 
ment une  dilatation  latérale,  il  constitue  un  procédé  bien  supérieur  au 
procédé  aveugle  de  Mayor. 

Il  n'est  pourtant  pas  à  l'abri  de  toute  critique.  Le  premier  reproche 
que  je  lui  adresserai,  c'est  de  ne  pas  avoir  une  forme  appropriée  à  celle 
de  l'urèthre.  Il  est  cylindrique  quand  ses  valves  sont  réunies;  mais 
quand  celles-ci  sont  écartées  par  un  mandrin,  il  prend  la  forme  d'un 
ovale,  dont  le  grand  diamètre  est  antéro-postérieur  et  le  petit  trans- 
versal. Ainsi  le  gros  dilatateur  qui,  avant  d'être  armé,  a  5  millimètres, 
conserve  le  môme  diamètre  transversal  après  avoir  reçu  son  mandrin, 
tandis  que  l'autre  diamètre  est  de  7  millimètres  2/3.  Par  suite  de  ce 
changement,  l'instrument  n'agit  plus  que  dans  une  direction,  et  la 
dilatation  ne  porte  que  sur  les  parois  latérales  de  l'urèthre. 

Un  autre  inconvénient,  c'est  que  le  dilatateur,  une  fois  armé,  il  est 
souvent  très-diflScile  de  retirer  le  mandrin,  qui  semble  retenu^  comme  le 
dit  lui-même  M.  Perrève  joar  les  mâchoires  d'une  tenaille  {loc.  cit.^  p.  176). 
—  Sans  doute,  les  contractions  spasmodiques  de  l'urèthre  ont  leur 
part  dans  cet  accident,  mais  il  doit  être  attribué  surtout  à  la  forme  da 
mandrin.  Celui-ci,  étant  cylindrique  dans  toute  sa  longueur,  se  trouve 
nécessairement  très-serré  quand  il  arrive  dans  l'angle  que  forment  les 
deux  valves  en  se  réunissant.  Cela  est  si  vrai  que,  sans  avoir  besoin 
d'introduire  l'instrument  dans  l'urèthre  et  en  le  tenant  à  la  main,  les 
doigts  faiblement  appuyés  sur  les  valves,  on  a  encore  quelque  peine  à 
retirer  le  mandrin. 

Ces  défauts  étaient  trop  évidents  pour  qu'on  ne  cherchât  point  à  les 
corriger.  Il  y  a  plus  de  quinze  ans,  M.  Charrière  en  construisit  un  qui 
avait  quatre  valves,  et  dont  le  diamètre  antéro-postérieur  se  trouvait 
égal  au  diamètre  transversal.  Mais  ces  valves,  appliquées  sur  un  man- 
drin cylindrique,  formaient  autant  de  côtes  saillantes  séparées  par  des 
rainures  profondes.  Avec  un  pareil  instrument,  on  ne  pouvait  dilater 
régulièrement  le  canal,  et  l'on  devait  craindre  qu'au  moment  où  on  le 
désarmerait,  les  valves,  en  se  rapprochant,  ne  vinssent  à  pincer  la 
muqueuse. 

M.  Holt,  de  l'hôpital  de  Westminster,  imagina  deux  changements 
plus  heureux  :  il  amincit  le  mandrin  à  son  extrémité  pour  qu'il  pût  être 
facilement  retiré;  en  outre,  il  lui  donna  plus  de  volume,  de  façon  que. 
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débordant  les  \'al?e«  de  chaque  côlé,  il  opérât  une  certaine  dilatation 
sur  les  parois  latérales  du  canal.  Mais  son  instrument  ne  satisfait  qu'in- 
complètement à  cette  dernière  indication  ;  car,  une  fois  armé ,  il  a 
son  diamètre  antèro-postérieur  de  7  millimètres^  tandis  que  le  diamètre 
transrersal  est  de  5  millimètres.  (Thompson,  1854,  the  Path.  andTreat. 
•f  strict .  ofthe  urethra,  p.  201.) 

DivulsiofL  —  Le  problème  à  résoudre  était  celui-ci  :  construire  un  in- 
strument dont  on  pût  augmenter  le  volume  tout  en  lui  conservant  sa 
forme  cylindrique,  afin  que  son  action  fût  répartie  également  sur  tous 
les  points  de  la  circonférence  de  Turèthre.  —  Or,  après  plusieurs  essais 
iiifractueux  et  grâce  à  rhabileté  de  M.  Mathieu,  notre  ingénieux  fabri- 
emt,  je  crois  être  parvenu  à  le  résoudre. 

Cet  instrument  que  j'appellerai  ditmlseur  cylindrique,  se  compose  : 
i*  d'un  conducteur  formé  de  deux  petites  lames  d'acier,  soudées  à 
leur  extrémité  vésicale,  dans  l'étendue  de  U  centimètres,  et  courbées, 
dans  cette  partie,  comme  une  sonde.  Ces  lames  sont  très-minces,  planes 
en  dedans  et  convexes  au  dehors,  de  façon  que,  réunies,  elles  forment 
an  petit  cathéter  fendu  dans  sa  longueur,  et  dont  le  diamètre  n'est 
qœ  de  2  millimètres;  —  2"*  d'un  mandrin  se  terminant  par  une  extré- 
mité conique  et  portant,  sur  son  talon,  un  bouton  plat.  Ce  mandrin  est 
plein  et  cylindrique  dans  presque  toute  sa  longueur;  deux  de  ses  côtés 
opposés  sont  creusés  d'une  gouttière  longitudinale,  plate,  peu  pro- 
fonde, destinée  à  recevoir  les  lames  du  conducteur  qui  la  remplissent 
entièrement.  Les  bords  de  la  gouttière  étant  légèrement  rapprochés. 
Il  transforment  en  une  véritable  rainure,  en  queue  d'aronde,  d'où 
les  lames  du  conducteur  ne  peuvent  s'échapper  une  fois  qu'elles  y 
sont  engagées.  —  Quand  l'instrument  est  armé ,  il  est  parfaitement 
cylindrique. 

Le  conducteur  ne  varie  pas  de  volume  :  on  peut  lui  adapter  des  man- 
drins de  toute  grosseur;  mais  celui  dont  je  me  sers  généralement  a 
7  millimètres  2/3  de  diamètre. 

La  manœuvre  opératoire  est  des  plus  faciles  :  on  commence  par 
introduire  le  conducteur  jusque  dans  la  vessie  ;  cela  fait,  on  écarte  un 
peu  ses  deux  branches  et  on  les  engage  dans  les  rainures  du  mandrin, 
(ja'on  enfonce  d'un  seul  coup  dans  Turèthre.  Alors  on  retire  Tinstru- 
ment  tout  armé  où,  si  l'on  rencontre  un  peu  de  résistance,  on  enlève 
d'abord  le  mandrin  et,  ensuite,  le  conducteur. 

L'opération  terminée,  on  place  dans  l'urèthre  une  sonde  qu'on  laisse 
à  demeure  pendant  vingt-quatre  heures. 
Vers  le  dixième  ou  le  quinzième  jour,  on  peut  commencer  à  faire  usage 
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des  bougies  d'étaiD,  pour  calibrer  le  canal^  et  Ton  en  prolonge  remploi 
suivant  les  résultats  qu'on  a  obtenus. 

Le  conducteur,  n'ayant  que  2  millimètres  de  diamètre,  son  introduc- 
tion dans  Turèthre  est  ordinairement  très-facile.  Pour  plus  de  sécurité, 
on  peut  ajouter,  à  son  extrémité,  une  petite  bougie.  —  Quand  on  a 
largement  ouvert  le  rétrécissement  avec  un  gros  mandrin,  on  y  fait 
passer  très-aisément  une  sonde  de  moyenne  grosseur,  pour  peu  qu'on  ait 
rhabitude  du  cathétérisme.  Mais  si  Ton  craint  de  rencontrer  quelque 
difficulté,  comme  le  talon  du  conducteur  porte  un  pas  de  vis,  on  peut  y 
ajouter  un  long  stylet,  qui  servira  à  faire  glisser,  jusque  dans  la  vessie, 
une  sonde  percée  par  les  deux  bouts.  Une  sonde  toute  de  gomme 
élastique  suffirait  à  la  rigueur,  mais  il  vaut  mieux  que  son  extrémité 
vésicale  soit  munie  d'un  ajutage  d'argent  de  2  centiniètres.  Ce  bout 
de  métal  s'ajuste  plus  exactement  sur  le  stylet,  et  ses  bords  convexes 
risquent  beaucoup  moins  d'éraillcr  le  canal;  il  est,  en  outre,  percé^  sur 
les  côtés,  de  trous  nombreux  pour  assurer  la  sortie  des  urines. 
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FiG.  42.  —  Divulseur  cylindrique. 


A.  Mandrin  plein' avec  bouton  au  talon» 

a.  Corps  cylindrique  du  mandrin. 

6.  Rainure  longitudinale. 

c.  Exlrémité  conique  du  mandrin. 

B.  Coupe  du  mandrin  dans  son  milieu, 

c.  Cdtés  arrondis. 

d.  Rainure  en  queue  d'aronde. 

c.  Conducteur  d^ acier. 

a.  Lames  du  conducteur  légèrement  écar- 

tées. 

b.  Point  où  elles  sont  soudées. 

c.  Petite  plaque  servant  à  saisir  le  talon 

de  l'instrument. 

d.  Pas  de  vis  s'ajustant  à  la  bougie. 


e.  Petit  ajutage   se  vissant  au  bout  du 

conducteur. 

f.  Ajutage  de  la  bougie  se  vissant  sur  le 

conducteur. 

g.  Petite  bougie. 

D.  Long  stylet, 

a.  Extrémité  creuse  pouvant  s'ajuster  ptf 
un  pas  de  vis  sur  le  talon  du  con- 
ducteur. 

E.  Sonde  un  peu  moins  grosse  que  le  mandriff' 

a.  Ajutage  métallique. 

b.  Corps  de  la  sonde. 

c.  Ajutage  métallique  percé  de  trous. 

d.  Trou  assez  grand  pour  laisser  passer  ie 

stylet  et  le  conducteur. 
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M.  Perrévc,  en  prmiv.inl,  piir  des  observations  nombrouf  es  qu'on  avait 
pvagéré  les  dangers  d'une  violence  exercée  passagèrement  dansl'urèthre, 
.1  fiiit  faire  un  véritable  progrès  au  traitement  mécanique  des  rétrécis- 
iemcnts.  Toutefois,  je  suis  loin  de  partager  son  opinion  sur  la  manière 
dont  il  convient  d'employer  cette  méthode. 

Lorsqu'on  applique  son  procédé .  en  suivant  rigoureusement  les 
régies  qu'il  a  données,  on  constate  presque  toujours  que  la  première 
introduction  du  dilatateur  est  moins  douloureuse  et  moins  souvent 
soivie  d'accidents  que  les  autres,  La  raison  en  est  facile  ft  comprendre. 
On  n'a  d'abord  affaire  qu'à  des  tissus  indurés  ou  cicatriciels  dont  la 
ritalité  est  obscure  ;  plus  tard,  ces  mêmes  tissus,  quand  ils  ont  été  vio- 
lentés par  l'instrument,  s'enflamment  et  acquièrent  une  sensibilité  très- 
lirandc.  Sans  doute,  ce  fait  n'avait  pas  échappé  à  M.  Perrève,  car  il 
recommande  de  mettre  deux  ou  trois  jours  entre  chaque  opération, 
jlin  de  laisser  tomber  l'inllammation.  Dans  ce  but,  il  est  évident  qu'un 
ratcrvalle  de  temps  aussi  court  est  insuffisant.  —  Mais  M.  Perrève,  après 
avoir  dit  que  son  procédé  consistait  ft  opérer  une  dilatation  rapide, 
tenait  à  rester  conséquent  avec  son  principe.  Tandis  que,  pour  en  finir 
rite  avec  le  rétrécissement,  il  passe  successivement  dans  l'urèthre  plu- 
lienrs  dîlatateui^,  renouvelle  leur  introduction  à  des  intervalles  rap- 
prochés et  quelquefois  plusieurs  jours  de  suite,  il  recommande  en 
même  temps  d'avoir  des  mandrins  de  diverses  grosseurs,  de  n'augmenter 
leur  volume  qu'avec  prudence  et  de  susprendre  leur  progression  dans 
If  canal  dés  que  les  malades  éprouvent  de  la  douleur  (p.  20O).  —  Il 
craint  d'encourir  le  reproche  d'avoir  lésé  l'urèthre  et,  tout  en  procédant 
npîdement,  il  a  la  prétention  de  ne  faire  que  de  la  dilatation. 

Là  commence  l'erreur  de  M.  Perrève  :  il  croit  di/û/ei- le  rétrécissement; 
mais,  en  réalité,  il  le  déchire.  Comment  pourrait-il  en  être  autrement 
quand,  aussitftl  qu'il  peut  introduire  son  dilatateur  droit,  qui  n'a  que 
!  millimètres,  il  porte ,  dés  la  première  séance,  la  dilatation  ft  6  milli- 
mètres? quand,  dans  les  séances  suivantes,  il  pousse  encore  la  dilata- 
tion aussi  loin  que  possible  (p.  178).  —  Si  le  doute  était  possible  un 
instant,  îlne  serait  plus  permis  en  présence  des  altéralionsqu'ont  four- 
nies quelques  autopsies. 

M.  Sédillot  a  vn,  dans  une  même  année,  trois  malades  opérés  par 
l'e  procédé,  périr  d'infiltration  urineuse  après  une  rupture  considérable 
'le  l'urèthre.  [Gaz.  mA/ie.,  janvier  IS.îfi.) 

M.  Thibault,  ancien  interne  de  l'hôpilal  de  la  Pitié,  rapporte  l'obser- 
vntion  d'un  malade  qui,  après  avoir  été  opéré  par  M.  Bérard,  fut  pris 
d'acctdenta  graves  et  succomba  cinq  heures  après  l'opération.  A  l'au- 
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topsie,  voici  les  lésions  qui  furent  trouvées  dans  le  canal.  —  L'urèthre 
et  la  vessie  ayant  été  préalablement  séparés  du  corps,  une  incision  est 
faite  avec  soin  le  long  de  la  paroi  supérieure  jusque  dans  la  vessie.  La 
surface  de  Turéthre  ainsi  mise  à  nu^  on  constate,  au  niveau  du  bulbe, 
une  déchirure  de  3  centimètres  de  long  environ,  partant  de  la  face  infé- 
rieure  de  Turèthre  et  allant  aboutir,  obliquement  à  gauche,  au  bord  de 
rincision.  Le  prolongement  de  cette  solution  de  continuité  se  trouve 
sur  le  côté  droit  de  Turèthre,  mais  ne  revient  pas  tout  à  fait  au  point 
de  départ;  le  fond  de  cette  déchirure  est  irrégulier  et  traversé  d'un    : 
grand  nombre  de  petites  brides  qui  n'ont  pas  complètement  cédé  à  raction    i 
de  l'instrument.  La  muqueuse  uréthrale  est  lisse  et  polie  dans  le  voisi-    | 
nage  de  la  déchirure  ;  sa  coloration  n'offre  rien  de  particulier.  En  cou- 
pant l'urèthre  en  travers,  au  niveau  du  point  où  se  trouvait  le  rétrécis»    : 
sèment,  on  constate  une  induration  très-marquée.  (Gaz,  méd.  ckirur,,     . 
1851.)  ! 

M.  Gusco,  qui  applique  souvent  les  dilatateurs  de  M.  Perrève,  mais 
en  graduant  avec  soin  le  volume  des  mandrins  et  en  procédant  avec  la    : 
plus  grande  prudence,  a  observé  des  lésions  semblables.  Voici  les  nota    | 
qu'il  a  bien  voulu  me  faire  remettre  par  M.  Auvray,  interne  de  son 
service. 

Un  homme  âgé  de  trente-cinq  ans  est  entré  à  l'hôpital  Lariboisière 
le  15  mai  1863  pour  être  traité  d'un  rétrécissement.  La  dilatation  est 
faite  une  première  fois  avec  un  dilatateur  de  M.  Perrève,  sans  détermi- 
ner d'accidents.  Le  24  mai,  nouvelle  opération.  Le  malade  a  pris  un 
bain  et  peu  de  temps  après  il  a  eu  un  violent  frisson  qui  a  duré  trente 
minutes  environ.  Le  soir,  somnolence  profonde  dont  il  est  difficile  de 
le  tirer.  Le  lendemain,  le  pouls  qui  était  très-faible  la  veille  s'est  relevé. 
Sans  qu'il  y  ait  eu  de  nouveau  frisson,  le  malade  retombe  dans  sa  som- 
nolence; le  pouls  devient  de  plus  en  plus  petit,  et  le  malade  succombe. 
On  avait  employé  des  toniques,  le  sulfate  de  quinine  et  des  révulsif 
dès  le  début  des  accidents. 

A  l'autopsie  on  constate  des  ecchymoses  assez  nombreuses  dans  la  région 
bulbeuse  ;  de  petits  foyers  purulents  au  commencement  de  la  région  prosta- 
tique. Il  n'y  a  pas  d'infiltration  d'urine. 

Le  second  malade  a  cinquante  ans.  II  a  déjà  été  traité  en  ville  d'un 
rétrécissement  par  la  dilatation  simple,  et  son  canal  laisse  passer  assez 
facilement  une  bougie  du  n®  17  (5  mill.  2/3).  Opéré  une  première  fois  et 
le  même  jour  que  le  précédent  malade,  il  n'a  pas  éprouvé  d'accident. 
Soumis  à  une  nouvelle  dilatation  le  23  mai,  il  est  porté  au  bain.  Dans  le 
bain  môme  il  est  pris  d'un  frisson  violent  qui  s'est  continué  pendant 
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m  quarts  d'heure.  Le  soir,  il  est  dans  un  état  comateux  très-pro- 
meé  ;  la  lace  est  rouge,  la  respiration  stertoreuse,  le  pouls  impercep- 
ie.  D  j  a  en  deux  vomissements  de  matière  bilieuse  ;  les  extrémités 
it  presque  froides.  (Sinapismes  renouvelés  sur  les  membres,  potion 
eesolf.  de  quinine,  0,75.)  Mort  à  une  heure  du  matin.  — A  Tautopsie 
trouve  les  reins  très-congestionnés.  La  vessie  est  hypertrophiée  et 
iCDue  sur  elle-même.  L'urèlhre  esi  étroit  dans  presque  toute  sa  longueur; 
existe  au  niveau  du  bulbe  quelques  ecchymoses  et  une  déchirure  de  la 


Ces  dernières  observations  montrent  qu'il  est  très-difficile  de  mesurer 
elkm  des  dilatateurs  mécaniques,  parce  qu'elle  ne  dépend  pas  seule- 
si  de  l'écartement  des  branches  de  l'instrument,  mais  encore  de 
lit  de  l'urèthre.  Chez  ces  deux  malades,  la  première  opération  ne 
tente  ri^i  de  particulier,  tandis  que  la  seconde  fut  suivie  immédia- 
■ent  d'accidents  graves  qui  amenèrent  la  mort.  C'est  qu'alors  et  par 
He  des  premières  manœuvres  il  s'était  développé  dans  les  tissus  un 
■unencement  d'inflammation  qui  les  avait  rendus  plus  faciles  à 
âdûrer. 

An  nombre  des  désordres  trouvés  à  l'autopsie  on  a  noté  des  ecchy- 
oses  nombreuses  dans  l'urèthre.  Ces  lésions  indiquent  suffisamment 
le  les  dilatateurs  peuvent,  sans  intéresser  la  muqueuse,  produire 
Ms  les  tissus  sous-jacents  des  déchirures  des  vaisseaux  et  des  tissus 
hreox. 

Les  faits  précédents  montrent  de  la  façon  la  plus  évidente  que  M.  Per- 
m  déchire  les  rétrécissements  plutôt  qu'il  ne  les  dilate.  Alors,  pour- 
ni  s'y  prendre  à  plusieurs  reprises  et  attendre  pour  continuer  l'opé- 
iioQ  que  les  parties  soient  enflammées?  Ne  vaut-il  pas  mieux  déchirer 
rétrécissement  d'emblée  et  en  une  seule  fois? 
Quand  je  commençai  à  essayer  le  procédé  de  M.  Perrève,  j'avais  été 
qipé  de  la  douleur  vive  que  déterminaient  la  seconde  et  la  troisième 
pplîcation  du  dilatateur.  Presque  toujours  elles  étaient  suivies  d'un 
OBvel  écoulement  de  sang,  d'un  accès  de  fièvre  et  d'une  augmentation 
ek  sécrétion  purulente.  Je  ne  pouvais  me  dissimuler  que  je  déchirais 
^  rétrécissement,  et  la  répugnance  que  j'avais  à  tourmenter^  par  des 
pplications  successives  d'instruments,  une  plaie  suppurée,  fit  que  je 
léférais  me  servir  d'emblée  du  plus  gros  numéro  de  la  série  de 
L  Perrève,  ce  que  je  ne  pouvais  faire  dans  tous  les  cas  à  cause  de  son 
loloiDe.  L'écoulement  de  sang  n'était  pas  plus  grand,  et  les  autres 
Kddents  étaient  certainement  moindres. 
M.  Holt,dont  l'instrument  est  pourvu  de  deux  mandrins,  dont  le  plus 
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petit  a  4  millimètres  et  demi  et  le  plus  gros  5  millimètres,  doit  pro- 
céder nécessairement  par  déchirure. 

Avec  mon  divulseur,  bien  qu'on  puisse  lui  adapter  des  mandrins  de 
toute  grosseur,  je  ne  me  sers  ordinairement  que  de  celui  qui  a  7  milli- 
mètres deux  tiers  de  diamètre.  La  douleur  éprouvée  par  les  malades 
est  très-modérée  à  cause  de  la  rapidité  avec  laquelle  on  enfonce  le 
mandrin.  La  quantité  de  sang  qui  s'échappe  est  d'une  demi-cuillerée  à 
café;  quelquefois  plus  ôt  souvent  moins;  du  reste,  la  petite  hémor- 
rhagie  est  arrêtée  bien  vite  par  la  sonde  qu'on  place  à  demeure  dans 
le  canal.  Celle-ci  qui  doit  ùlve  de  1  millimètre  à  1  millimètre  et  demi 
moins  grosse  que  l'instrument  armé,  est  assez  bien  supportée.  Quand 
on  la  retire  au  bout  de  vingt-quatre  heures,  sa  sortie  est  suivie  d'une 
très-petite  quantité  de  muco-pus;  mais  cet  écoulement  diminue  rapi- 
dement, et  il  cesse  vers  le  troisième  ou  le  quatrième  jour.  J'ai  dit  qu'il 
ne  fallait  commencer  à  calibrer  l'urèthre  avec  les  sondes  d'étain  qne 
vers  le  dixième  ou  le  quinzième  jour,  et  n'augmenter  leur  volume  qne 
très-lentement.  Autrement  on  ramènerait  la  suppuration,  et  Ton  com- 
promettrait le  succès  de  l'opération  en  déterminant  une  inflammation 
chronique. 

Je  comprends  qu'on  éprouve  la  répugnance  que  j'ai  eue  moi-même  à 
rompre  violemment  un  obstacle  situé  dans  un  organe  aussi  délicat  qne 
Turèthre  dont  les  sympathies  sont  si  vives,  surtout  quand  on  songe  aox 
ménagements  qu'exige  la  simple  dilatation  ;  mais  des  faits  assez  nom* 
breux  aujourd'hui  montrent  qu'il  n'y  a  pas  de  parité  entre  ces  deux  pro- 
cédés. Ce  n'est  pas  que  je  croie  la  déchirure  d'un  rétrécissement  complè- 
tement exempte  de  dangers.  J'ai  cité  des  fails  qui  prouvent  le  contraire, 
mais  la  véritable  question  n'est  pas  là.  Gomme,  dans  mon  opinion,  ce 
procédé  ne  doit  être  employé  que  dans  certains  cas  de  rétrécisse- 
ments, il  s'agit  de  savoir  s'il  est  plus  ou  moins  dangereux,  s'il  donne 
des  résultais  meilleurs  ou  moins  bons  que  telle  autre  opération,  l'uré- 
throtomie,  par  exemple,  à  laquelle  on  serait  obligé  de  recourir.  C'est 
ce  que  j'examinerai  plus  loin  en  comparant  entre  elles  les  différentes 
méthodes  de  traitement. 


D.  —  DILATATION   BRUSQUE   SUR  CONDUCTEUR. 

Ce  procédé  n'est  qu'une  application  de  la  manœuvre  ingénieuse 
imaginée  par  Amussat  pour  substituer  à  une  sonde  déjà  placée  dans  la 
vessie  une  autre  sonde  plus  grosse.  Il  demande  :  1"  un  cathéter  assez 
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mince  d'argent  ou  il'acier  lioot  le  pavillon  se  démonte  à  volonlé  ;  2"  un 
loDg  slylet  muni  d'un  pas  de  vis;  3°  si\  sondes  de  gomme  élastique 
de  diverses  grosseurs  et  ouvertes  par  les  deux  bonis. 

Le  chirui^ien,  après  avoir  choisi  un  calhiSter  dont  le  volume  est  en 
rapport  avec  l'étroitessc  présumée  du  rétrécissement,  l'introduit  dans 
l'urùtbre  et  jusque  dans  la  vessie.  Alors  il  enlève  le  pavillon  du  calhé- 
ler  et  visse  le  stylet  â  sa  place.  De  cette  façon  il  a  un  long  conducteur 
rigide,  dont  une  des  extrémités  est  dans  la  vessie,  tandis  que  l'autre 
dépasse  le  méat  urinaire  de  plus  de  30  centimètres,  Avec  la  main 
^nche  il  tend  la  verge,  pendant  qu'avec  lu  droite  il  fait  glisser  sur  le 
conducteur,  qu'un  aide  est  chargé  de  soutenir,  la  plus  petite  des  sis 
wndes,  qui  a  été  préalablement  enduite  d'huile  en  dedans  et  en  dehors 
d  la  pousse  de  force  jusque  au  delà  du  rétrécissement.  Après  quelques 
ioitants  il  la  retire  et  la  remplace  par  une  plus  grosse  et  répète  cette 
manœuvre  jusqu'à  ce  qu'il  ait  introduit  dans  l'urèthre  une  sonde  de  la 
içnisseur  qu'il  a  jugée  convenable. 

Dans  le  procédé  de  MM.  Perrêve,  Michéléna,  Higaud,  on  ne  pouvait 
commencer  à  forcei'  le  réti'écissemGnt  que  lorsqu'il  avait  été  suffisam- 
ment élargi  pour  lai.sser  passer  le  dilatateur,  ^ui  a  toujours  un  certain 
toiume.  Dans  celui-ci,  on  peut  opérer  dès  qu'on  est  parvenu  ù  fran- 
chir l'obstacle  avec  un  cathéter  de  2  à  3  millimètres  de  diamètre. 
Hais  ce  léger  avantage  est  largement  compensé  par  des  inconvénients 
Irrs^rieux.  Lorsque  le  rétrécissement  est  étroit  et  situé  dans  la  por- 
tion courbe  du  canal,  il  faut  employer  une  Irès-grando  force  pour  faire 
Iliisser  la  sonde  sur  le  conducteur;  souvent  même  celle-ci  se  plie, 
pand  elle  est  Une,  et  l'on  ne  peut  la  faire  avancer.  Si  elle  est  assez  grosse 
[Kpur  présenter  une  certaine  résistance,  son  extrémité  peut  déchirer  le 
caaal.  Elle  ne  fera  pas  fausse  route,  puisqu'elle  est  maintenue  par  le 
ciiDducteur,  mais  elle  produira  des  lésions  étendues  et  graves. 

Uu  peut  éviter,  en  partie,  ces  inconvénients  en  remplaçant  les  sondes 

lie  gomme  élastique  par  des  canules  d'argent  de  diverses  grosseurs, 

droites  ou  légèrement  courbes.   Comme  le  but  qu'on  se  propose  est 

I    d'étarlcr  violemment  les  parois  de  l'urèthre,  il  vaudrait  mieux,  pour 

*    Dc  pas  mulliptier  les  cathélérismes,  se  servir  d'une  canule  de  forme 

''onigue.  Son  extrémité  autcrieure  mince  et  parfaitement  ajustée  sur  le 

fuiiducteur  pénétrera  avec  facilité  dans  le  rétrécissement;  son  corps 

iii^nentant  insensiblement  de  volume,  il  suffira  de  l'enfonecr  plus  ou 

moins  profondément  dans  l'urèthre  pour  obtenir  la  dilatation  qu'où 

W^n  convenable. 

Ce  procédé  est,  dit-on,  fréquemment  employé  par  plusieurs  chirui'- 
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giens  anglais.  Mais  j'avoue  que  ce  moyen  mécanique  défecteux  m'inspire 
la  plus  grande  défiance. 


E.  —  INJECTIONS  FORCÉES. 

Je  n'aurais  point  parlé  ici  des  injections  forcées  si  deux  chirurgiens, 
qui  se  sont  beaucoup  occupés  des  maladies  de  l'urèthre,'  ne  les  avaient 
pas  conseillées  comme  un  moyen  de  dilater  les  rétrécissements. 

«  Je  n'oublierai  pas,  dit  Soemmerring,  un  procédé  que  je  mis  enusage 
sans  savoir  que  Trye  l'avait  aussi  employé  (0»  miorbid  rétentions  (^ 
urrne,  Glocester,  1784  ).  Lorsque  le  rétrécissement  est  si  fort  que  la 
bougie  la  plus  fine  ne  peut  le  franchir,  j'injecte  dans  le  canal  de  l'huile 
d'olive  et  de  l'huile  opiacée;  je  ferme  l'orifice  extérieur  de  celui-ci  d  ] 
je  cherche,  en  pressant  avec  le  doigt,  à  faire  passer  le  liquide  jim  ] 
avant;  je  répète  cette  manœuvre  jusqu'à  ce  que  la  bougie  puisse  être  ^ 
introduite.  —  Brunighausen  guérit  trois  rétrécissements  de  l'urèthre  j 
en  comprimant  avec  force  ce  canal  derrière  le  gland,  au  moment  oh  le  j 
malade  voulait  uriner.  »  {Traité  des  maladies  de  la  vessie  et  de  l'urèthrt^ 
1824,  p.  192.)  • 

Ces  lignes  ont  été  reproduites  partout  sans  être  critiquées.  Que  Soem- 
merring ait  pu  traverser  des  rétrécissements  après  avoir  injecté  de 
l'huile  dans  l'urèthre,  le  fait  n'est  pas  à  contester.  Mais  il  est  rnoim 
facile  de  savoir  en  quoi  lui  ont  servi  les  injections.  Il  est  très-probable 
que  dans  les  cas  où  il  est  parvenu  à  introduire  une  bougie,  il  aofait 
réussi  de  même  sans  les  injections.  On  peut  dire  seulement  que  ce  moyen 
est  inoffensif. 

Quant  aux  trois  succès  de  Brunighausen,  je  ne  les  aurais  pas  même 
mentionnés^  si  ce  n'eût  été  pour  blâmer  son  procédé  étrange  et  dange- 
reux. En  comprimant  la  verge  en  arrière  du  gland,  au  moment  de  la 
miction,  on  ne  dilaterait  certainement  pas  le  rétrécissement,  mais  on 
s'exposerait  à  voir  la  vessie  ou  l'urèthre  se  déchirer  et  donner  lieu  anx 
accidents  les  plus  graves. 

Plus  tard,  Amussat  avait  eu  une  idée  heureuse  en  imaginant  de  dés* 
obstruer  par  des  injections  forcées  un  rétrécissement  bouché  par  dei 
mucosités  ou  des  graviers.  Mais  il  a  eu  tort  de  vouloir  en  faire  un  moyec 
de  dilatation.  Sans  se  rendre  exactement  compte  de  leur  inefficacité  et 
de  leurs  dangers,  il  reconnaît  cependant  qu'elles  doivent  être  employées 
avec  ménagement,  parce  qu'elles  déterminent  une  disposition  fébrile 
chez  les  sujets  nerveux.  (Amussat,  Leçons  sur  la  rétention  d'urine,  1828, 
p.  72.) 
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Keybard  accordait  à  ces  injections  une  assez  grande  confiance,  el  il 
ivait  inventé,  pour  les  pratiquer,  deux  procédés.  Le  premier  consiste 
i  introduire  jusque  sur  l'obstacle  une  canule  dont  le  pavillon,  assez 
large,  est  fermé  par  un  couvercle  qui  présente  deux  ouvertures,  l'une 
pour  le  passage  de  la  bougie  qui  doit  pénétrer  dans  le  rétrécissement, 
l'autre  pour  l'ajustement  d'une  seringue  remplie  d'eau.  Quand  il  croyait 
atoir  suffisamment  dilaté  le  rétréciiîsement  par  l'injection,  il  poussait 
la  bougie  en  avant  sans  déranger  l'appareil. 

Le  second  se  pratique  en  versant  simplement  une  certaine  quan- 
tité de  mercure  dans  la  canule.  Celui-ci  dilate  le  canal  en  exerçant 
pir  son  propre  poids  une  compression  excentrique  très-forte  et  très- 
soutenue.  La  dilatation  est  continuée  pendant  une  beure  ou  deux,  sui- 
nnl  que  le  malade  la  supporte  plus  ou  moins  bien.  {Traité  prat.  deg 
vtréc. ,  1855,  p.  250.)  II  convient  pourtant  que  ce  procédé  cause  quel- 
quefois de  vives  douleurs. 

Je  n'insiste  pas  sur  les  injections  forcées.  Elles  ne  sont  plus  employées 
et  avec  juste  raison. 

F.  —  DILATATION    MÉCANIQOE   LEHTE   (PROCÉDÉ  DE   BÉSIQtrÉ). 

O  mode  de  traitement  consiste  à  passer  dans  l'urèthre,  sans  les  lais- 
ser h  demeure,  des  cathéters  de  métal,  dont  on  augmente  progressive- 
ment le  volume.  —  A  ta  rigueur,  on  pourrait  se  servir,  pour  pratiquer 
cttte  dilatation,  de  bougies  de  cire,  de  gomme  élastique,  de  gutta-per- 
àa,  etc.;  mais  elles  sont  trop  peu  consistantes  pour  vaincre  la  résis- 
Unce  de  certains  rétrécissements  et  difficiles  à  graduer  exactement. 
Les  instruments  d'étain,  de  maillecbort  ou  d'argent  sont  préférables. 

Le  procédé  de  Béniqué  n'est  pas  entièrement  nouveau.  Nous  avons 
déjà  vu  que Gol-de-Villai-s  et  Astruc  se  servaient  de  baguettes  de  plomb 
passées  à  la  filière  et  de  plusieurs  grosseurs  pour  achever  la  dilatation 
des  rétrécissements.  Mais  ils  n'avaient  qu'un  très-petit  nombre  de  ba- 
guettes, et  la  ditTérence  de  volume  entre  chaque  numéro  était  assez 
^nde;  de  plus,  ils  les  laissaient  à  demeure  dans  le  canal  pendant  un 
temps  variable,  comme  les  bougies  de  cire.  Béniqué,  au  contraire,  ne 
hit  que  les  passer  dans  le  rétrécissement  et  les  retire  immédiatement  ; 
ni  outre,  ses  cathéters  sont  nombreux  et  parfaitement  gradués,  de 
aani^re  que  l'augmentation  de  leur  volume  est  presque  insensible. 

La  série  complète  de  ses  cathéters  se  compose  de  trente-cinq,  qua- 
rante et  même  soixante  numéros.  Leur  forme  rappelle  la  sonde  à  panse 
i«  Ueiater,  c'est-k-dire  que  la  courbure  se  porte  en  arrière  de  l'axe  du 
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corps  de  Tinstrument.  Us  sont  d'étain,  cylindriques,  très-polis  et  gra- 
dués par  cinquième  ou  sixième  de  millimètre. 

Le  n°  1  a  ^  millimètres.  —  Plus  mince,  il  plierait  devant  le  moindre 
obstacle  et  se  déformerait  très-facilement.  Il  est  même  bon  que  les 
faibles  numéros  soient  de  maillechort  ou  d'argent. 

Le  dernier  numéro,  qui  est  le  plus  gros,  a  10  millimètres  de  dia- 
mètre. —  Pour  les  gros  numéros,  il  vaut  mieux  qu'ils  soient  d'étain, 
parce  que  ce  métal  est  assez  mou  pour  permettre  au  chirui^en  de  leur 
donner  instantanément  et  avec  la  main  la  forme  et  la  courbure  qu'il 
juge  les  plus  convenables. 

L'introduction  de  ces  bougies  métalliques  se  fait  d'après  les  règles 
ordinaires  du  cathétérisme.  Leur  emploi  seul  exige  quelques  précau- 
tions particulières.  Au  début  du  traitement,  on  n'en  passera  qu'une  ou 
deux  chaque  fois,  jusqu'à  ce  que  la  sensibilité  de  l'urèthre  soit  émous- 
sée;  plus  tard^  on  pourra  en  porter  le  nombre  à  quatre  ou  cinq.  Mais 
on  aura  soin  de  ne  jamais  commencer  une  séance  par  l'introduction 
d'une  bougie  plus  grosse  que  la  dernière  dont  on  s'est  seni.  11  eA 
même  plus  prudent  de  revenir  aux  trois  derniers  numéros  employés 
dans  la  séance  précédente,  afm  de  préparer  le  canal  à  mieux  supporter 
un  numéro  supérieur. 

Le  traitement  dure,  en  général^  de  un  à  deux  mois.  Mais  lorsque  le 
malade  a  l'urèthre  suffisamment  dilaté,  il  doit  encore  introduire  une 
bougie  dans  le  canal  tous  les  huit  jours,  puis  tous  les  mois  et  en  pro- 
longer l'usage  suivant  que  le  rétrécissement  a  plus  ou  moins  de  ten* 
dance  à  se  reproduire. 

Ce  procédé  est  certainement  très-simple  et  d'une  pratique  facile. 
Mais  Béniqué,  comme  la  plupart  des  inventeurs,  en  exagérait  singuliè- 
rement les  résultats  et  surtout  l'innocuité.  Il  a  soigné  quelques  malades 
dans  mon  service  et  sous  mes  yeux;  il  a  eu  l'obligeance  de  m'en  mon- 
trer beaucoup  d'autres  à  sa  consultation  et,  nombre  de  fois,  je  l'ai  ta 
déterminer  des  spasmes  de  l'urèthre,  des  hémorrhagies,  des  cystites  du 
col  et  des  abcès  de  la  prostate.  Rarement  le  traitement  s'achevait  sans 
être  entravé  par  quelqu'une  de  ces  complications. 

C'est  que  Béniqué  ne  voyait  dans  les  rétrécissements  que  des  obsta* 
des  mécaniques  qui  ne  pouvaient  être  surmontés  que  par  la  force.  11 
s'inquiétait  peu  de  leur  nature  ou  de  leur  forme  et  il  les  traitait  indistino 
tement  de  la  môme  façon.  S'il  était  forcé  de  se  servir  de  sondes  élas- 
tiques et  de  les  placer  à  demeure,  il  les  mettait  de  côté  aussitôt  qu'il 
avait  ouvert  une  route  a  ses  instruments  et  avant  d'en  avoir  retiré  quel- 
que avantage  sérieux,  tant  il  craignait,  en  employant,  même  accessoi- 
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lement,  la  dilatation  inflammatoire^  d'enlever  à  son  procédé  sop  carac- 
tère essentiellement  mécanique.  Aussi  je  dois  dire  que  les  accidents 
iont  j'ai  été  témoin  m'ont  semblé  tenir  beaucoup  moins  au  procédé 
Im-méme  qu'à  la  manière  dont  son  auteur  l'appliquait. 

J'ai  souvent  fait  usage  des  cathéters  de  Béniqué,  et,  d'après  mon 
eqiérience,  Toici  les  règles  à  suivre  pour  s'en  servir  avec  fruit. 

Quand  le  rétrécissement  est  très-étroit,  il  faut  nécessairement  ledîla* 
ter,  afin  de  pouvoir  introduire  le  plus  petit  des  cathéters,  qui  a  U  mil- 
lîoiètres  de  diamètre.  Mais,  alors  même  que  la  voie  est  assez  large, 
on  doit  encore  laisser  des  bougies  à  demeure  dans  le  canal  pendant 
foelqae  temps,  comme  si  l'on  voulait  pratiquer  la  dilatation  inflamma- 
toire lente.  Car,  si  l'on  emploie  d'emblée  les  cathéters,  on  est  à  peu 
près  certain  de  provoquer  des  spasmes  de  l'urèthre  et  des  hémor* 
ikagies. 

Lorsqu'on  juge,  par  l'abondance  de  l'écoulement,  que  le  tissu  du 
létrécissement  est  suffisamment  ramolli,  on  peut  faire  usage  des  cathé- 
ters. On  aura  soin,  toutefois,  de  commencer  par  les  plus  [^tits,  de  les 
introduire  avec  douceur,  de  n'en  passer  que  deux  ou  trois  dans  chaque 
Kance.  A  chaque  nouvelle  opération,  on  reprendra  les  deux  derniers 
munéros  dont  on  s'est  servi,  en  n'y  ajoutant  qu'un  autre  numéro  plus 
gios  que  les  précédents  d'un  sixième  de  millimètre  seulement  Si, 
pour  accélérer  la  guérison,  on  se  laissait  aller  à  multiplier  les  cathété- 
rismes  ou  à  augmenter  rapidement  le  volume  des  instruments,  on 
provoquerait  presque  sûrement  une  révolte  de  l'urèthre  et  des  écoule- 
inents  de  sang. 

Quelquefois  la  dilatation,  qui  semblait  marcher  régulièrement,  ne 
tût  plus  aucun  progrès.  Non-seulement  le  caual  se  refuse  à  l'introduc- 
tioD  des  plus  gros  cathéters,  mais  encore  il  se  prèle  à  peine  au  passage 
de  ceux  dont  on  s'était  déjà  servi.  A  ces  signes,  on  reconnaîtra  que  les 
tissas  n'ont  subi  qu'une  modification  incomplète.  Il  foudra  développer 
dans  leur  épaisseur  une  nouvelle  inflammation  à  l'aide  de  bougies  à 
demeure,  avant  de  revenir  aux  cathéters;  car  se  sera  le  seul  moyen  de 
vaincre  la  résistance  du  rétrécissement. 

J'appellerai  tout  particulièrement  l'attention  sur  un  point  de  la  ma- 
Bonivre  opératoire  auquel  j'attache  la  plus  grande  importance  :  quand 
on  pratique  la  dilatation  avec  des  bougies  coniques,  il  est  nécessaire  de 
les  introduire  jusque  dans  la  vessie  pour  que  leur  corps  se  trouve  en 
rapport  avec  la  portion  rétrécie  de  Turèthre.  Mais,  les  cathéters  étant 
cylindriques,  c'est-à-dire  ayant  le  môme  volume  dans  toute  leur  Ion- 

foeiir,  on  n'obtiendrait  pas  une  dilatation  plus  grande  du  rétrécisse- 
fwunnn.  1  —  14 
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ment  en  les  poussant  jusque  dans  la  vessie.  —  D'un  autre  côté,  on  ne 
peut  méconnaître  que  des  cathétérismes  répétés  tous  les  deux  ou  trois 
jours,  et  pendant  un  mois  ou  deux,  ne  sont  pas  sans  inconvénients.  L'in- 
troduction fréquente  de  corps  durs  et  volumineux  dans  rurèthre 
finit  par  fatiguer  le  col  de  la  vessie  et  contondre  la  prostate. 

Depuis  longtemps  j'ai  renoncé  à  cette  pratique.  Après  m'ôtre  assuré 
du  siège  du  rétrécissement,  je  me  borne  à  le  dépasser  de  1  ou  2  cen- 
timètres avec  les  cathéters.  De  cette  façon,  j'évite  les  abcès  de  la  pro- 
state et  les  cystites  que  j'avais  si  souvent  observées  dans  ce  mode  de 
traitement. 

J'ai  dit,  en  parlant  de  la  dilatation  mécanique,  que  ses  promoteurs, 
sans  doute  pour  lui  conserver  son  caractère  propre,  la  présentaient 
comme  pouvant  suffire  à  la  guérison  de  tous  les  rétrécissements;  qu'ils 
assuraient  n'avoir  aucun  besoin  de  faire  intervenir  l'inflammation  pour 
modifier  les  tissus  ;  qu'ils  s'appuyaient  môme  sur  ce  fait  important, 
pour  établir  la  supériorité  de  leurs  procédés  sur  la  dilatation  inflam- 
matoire; et  j'ajoutais  que  leurs  prétentions  me  paraissaient  mal  fondées. 
Le  procédé  de  Béniqué,  dans  lequel  l'action  mécanique  des  instruments 
est  plus  lente  et  plus  facile  à  suivre  que  dans  les  autres,  m'en  fournira 
de  nouvelles  preuves. 

Nous  avons  déjà  vu  que  dans  les  cas  où  la  résistance  des  tissus  forçait 
à  suspendre  l'emploi  des  cathéters,  il  fallait  se  servir  des  bougies  i 
demeure  pendant  quelques  jours.  Mais  choisissons  un  rétrécissement 
traité  avec  succès  et  exclusivement  par  les  cathéters;  puis  voyons  ce 
qui  se  passe.  Avant  le  traitement,  le  rétrécissement  est  indolent;  les 
premières  introductions  de  cathéters  sont  facilement  supportées.  An 
bout  de  six  ou  huit  jours,  le  rétrécissement  commence  à  devenir  dou- 
loureux au  toucher  à  travers  les  téguments ,  le  cathétérisme  provoque 
des  soufTranccs  et  assez  souvent  un  léger  écoulement  de  muco-pus  et 
quelquefois  de  sang.  A  quelle  cause  attribuer  ces  changements,  si  ce 
n'est  à  l'inflammation? 

Dans  le  moment  où  les  cathéters  traversent  l'urèthre,  ils  n'exercent, 
il  est  vrai,  qu'une  action  mécanique,  mais  le  passage  répété  d'instru- 
ments de  plus  en  plus  volumineux  finit  par  l'enflammer.  Les  premiers 
cathéters  luttaient  contre  un  rétrécissement  fibreux  et  résistant;  les 
autres  n'ont  plus  affaire  qu'à  un  rétrécissement  ramolli  par  Tinflamma- 
tion  et  qui  se  prête  plus  facilement  à  la  dilatation.  Le  travail  inflam- 
matoire est  moins  régulier  qu'avec  les  bougies  à  demeure,  mais  il  existe. 

Pour  montrer  combien  l'inflammation  produite  par  rintroduction 
répétée  des  cathéters  peut  être  profonde,  je  citerai  en  résumé  deux 
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faits  pris  parmi  beaucoup  d'autres.  —  Maihey-Doret,  âgé  de  cinquante 
ans,  entra  dans  mon  senrice  le  5  mai  1856.  lia  eu  deux  uréthrites dont 
la  première  fut  très-aiguê  et  accompagnée  d'une  cystite  produite  par 
des  injections  au  nitrate  d'argent.  Depuis  deux  ans  il  a  une  assez  grande 
difficulté  d'uriner.  L'exploration  avec  une  sonde  montre  qu'il  existe 
on  rétrécissement  à  8  centimètres  du  méat  urinaire.  En  suivant  Turè- 
thre  avec  les  doigts,  on  trouve  au  même  point  une  petite  tumeur  dure, 
aplatie,  oblongue,  du  volume  d'une  demi-noisette  et  dans  laquelle  le 
canal  se  trouve  enchâssé. — Le  6,  introduction  de  deux  bougies  de  cire 
et  d'un  cathéter  de  U  millimètres. — ^Jusqu'au  12,  on  passe  chaque  matin 
trois  cathéters  dont  le  volume  va  en  augmentant  par  cinquième  de 
millimètre.  Poiu*  la  première  fois  le  malade  accuse  de  la  douleur  pen- 
dant l'opération.  Un  grand  bain  est  ordonné;  on  ne  pratique  plus  le 
cathétérisme  que  tous  les  deux  jours.  —  Le  28,  on  passe  facilement  un 
cathéter  de  8  millimètres.  Le  malade  continue  à  venir  de  temps  en 
temps  à  la  consultation.  — Le  iU  juillet,  il  a  été  revu.  La  miction  s'opé- 
rait largement.  La  tumeur  qui  existait  au  niveau  du  rétrécissement  a  dis- 
paruy  et  c'est  à  peine  si  l'on  trouve  un  peu  d'induration  dans  le  point 
quelle  occupait. 

Giarbonnière  fut  reçu  à  Lariboisière^  le  18  mai  1855,  pour  une  réten* 
tioQ  d'urine,  produite  par  des  excès  de  boissons.  Il  est  sondé  avec  une 
petite  sonde  de  3  millimètres.  Les  accidents  inflanmiatoires  dissipés, 
OD  peut  constater  un  rétrécissement  à  13  centimètres  du  méat  urinaire. 
Ed  arrière  des  bourses,  on  reconnaît  par  le  toucher  qu'il  existe  une 
oûdosité  dure^  aplatie,  lai^e  et  du  volume  d'un  gros  pois.  L'étroitesse 
da  rétrécissement  n'était  pas  très-prononcée,  car  on  put  introduire  un 
cathéter  de  U  millimètres  2/6.  Le  traitement  fut  le  même  que  dans  le 
cas  précédent,  et  il  ne  présente  rien  de  particulier  qu'un  léger  écoule- 
ment qui  revint  plusieurs  fois.  Le  23  juillet,  le  malade  qui  venait  tous  les 
six  jours  à  la  consultation  pouvait  se  passer  un  cathéter  de  7  milli- 
mètres 2/3.  //  restait  à  peine  quelques  traces  de  la  nodosité  située  en  arrière 
des  bourses. 

Évidemment,  chez  ces  deux  malades,  la  disparition  des  petites  tu- 
meurs ne  peut  être  attribuée  uniquement  à  l'élargissement  du  canal, 
n  faut  bien  admettre  que  l'action  mécanique  des  cathéters  a  déterminé 
dans  leur  épaisseur  une  inflammation  profonde  dont  la  conséquence  a 
été  la  résorption  d'une  partie  des  tissus  indurés. 

En  résumé  :  1"  La  dilatation  inflammatoire  atrophique  est  de  tous  les 
procédés  dont  j'ai  parlé  le  moins  dangereux.  Il  convient  aux  rétrécis- 
sements simples. 
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2°  La  dilatation  inflammatoire  ulcérative  doit  ùtre  regardée,  moins 
comme  un  moyen  de  traitement  que  comme  un  accident  du  procède 
précédent. 

3**  Le  cathétérisme  forcé,  msLlgré  ses  dangers,  doit  être  conseryé  comme 
une  opération  de  nécessité  qui  peut  être  très-utile  dans  certaines  condi- 
tions que  j'ai  déterminées. 

^°  La  dilatation  fof*cée  de  Mayor  est  dangereuse,  sans  utilité,  et  doit 
être  rejetée  de  la  pratique. 

5*^  La  dilatation  rapide  de  M.  Perrève  peut  être  utile  dans  le  traitement 
des  rétrécissements,  mais  c'est  un  procédé  incomplet.  La  divulsion  lui 
est  très-supérieure. 

6®  La  dilatation  brusque  sur  conducteur  est  un  procédé  très-inférieur  au 
précédent. 

7®  Les  injections  forcées  sont  un  moyen  impuissant. 

8*  La  dilatation  mécanique  lente  de  Béniqué  est  un  procédé  insufflsant 
à  lui  seul,  mais  il  est  d'une  très-grande  utilité  pour  achever  le  traite- 
ment du  rétrécissement  et  assurer  leur  guérison  en  produisant  Tû/rq/^A/f 
lente  de  leurs  éléments  contractiles. 


CAUTÉRISATION. 

J*ai  déjà  dit  que  les  anciens  attribuaient  la  plupart  des  dysuries  à  des 
caroncules  ou  carnosités  développées  sur  le  col  de  la  vessie.  Conséquents 
avec  cette  manière  de  voir,  ils  croyaient  que  le  meilleur  moyen  de  réta- 
blir le  cours  des  urines  devait  être  de  détruire  ces  végétations  avec  des 
caustiques.  Tout  ce  que  nous  connaissons  d^  leur  pratique,  à  cet  égard, 
ne  remonte  pas  au  delà  du  xvi*  siècle. 

Jean  Rodriguez,  juif  portugais,  plus  connu  sous  le  nom  d'Amatus 
Lusitanus,  est  le  premier  médecin  dont  les  écrits  contiennent  des  ren- 
seignements détaillés  sur  le  traitement  des  carnosités.  En  voici  un 
aperçu  :  — Le  malade  était  d'abord  préparé  à  l'opération  par  des  tisanes 
émollicntes,  des  laxatifs  et  un  régime  sévère.  Le  chirurgien  devait  avoir 
à  sa  disposition  une  vingtaine  de  bougies  de  cire  blanche,  que  Ton  ren- 
dait plus  solide  par  l'addition  de  résine  de  térébenthine  et  trois  on 
quatre  bougies  de  plomb  pour  les  cas  où  les  premières  seraient  trop  peu 
résistantes  pour  pénétrer  dans  l'urcthre.  —  Après  avoirpratiqué,  à  quel- 
que distance  de  l'extrémité  de  la  bougie,  une  gouttière  circulaire  sem- 
blable à  celle  que  présentent  les  fuseaux  ordinaires  pour  recevoir  le  fil, 
il  la  remplit  avec  un  onguent  escharotiquc  assez  consistant  pour  ne 
point  se  détacher  quand  môme  on  le  tireoait  avec  les  doigts.  L'instru- 
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ment,  ainsi  armé,  est  introduit  dans  le  canal  de  façon  que  l'onguent 
^e  trouve  en  contact  avec  la  carnosité.  —  Le  malade  garde  la  bougie 
à  demeure  ;  il  ne  la  retire  que  pour  uriner  et  la  remet  en  place  aussitôt 
après. 

Au  bout  de  sept  ou  huit  jours  de  ce  traitement,  les  carnosités  doivent 
(tre  détruites;  on  s'en  aperçoit  à  l'expulsion  de  leurs  débris,  à  l'écoule- 
ment d'un  pus  épais  et  à  la  sortie  facile  des  urines.  Pendant  sept  autres 
ioars,  il  faut  encore  se  servir,  pour  élargir  le  canal,  d'une  bougie  simple, 
un  peu  plus  grosse  que  celles  qu'on  a  employées  précédemment.  Après  ce 
hps  de  temps,  on  peut  faire  quelques  injections  détersives  et  l'on  intro- 
'ioit  dans  l'urèthre  une  tige  de  plomb.  Ce  traitement  demande  un  mois. 
—  S'il  y  a  des  accidents  tels  que  frissons,  fièvre,  etc.,  il  est  convenable 
de  suspendre  l'usage  des  bougie^  et  de  revenir,  pour  quelque  temps, 
3M  émollients  (1).  —  (Amatus  Lusitanus,  Curationum  medicin.  centuriœ^ 
1620,  p.  385  et  suiv.) 

Amatus  rapporte  en  grande  partie  ce  traitement  à  son  maître  Aldereto 
'ie  Salamanque.  Il  l'avait  seulement  modifié  en  proscrivant  les  injec- 
tions cicatrisantes  faites  prématurément,  et  il  cite^  à  l'appui  de  son 
opinion,  l'histoire  d'un  marchand  nommé  Hélius,  qui  était  venu  de 
C^labre  à  Ancône,  où  il  s'était  établi  en  1569  pour  se  faire  soigner.  11 
•  arait  mis  en  très-bon  état,  lorsque^  pendant  une  de  ses  absences^  un 

(i)  C'est  le  même  onguent  que  recommande  Lacuna  en  l'attribuant  à  un  nommé  Pbilipe. 
^wataa  relere  cette  erreur  *  il  raconte  qu*étant  à  Lisl>onne  il  fut  appelé  par  Pliilipe  pour 
^^vn  de  ses  malades  revenu  d'Afrique  en  1535,  année  où  Cbarles-(}uint  s'empara  de 
Toais.  Cétait  un  jeune  homme  ayant  des  carnosités  dans  l'urèthre.  Il  le  guérit,  et  à  cette 
occasion  il  fit  connaître  son  onguent  à  Philipe^  qui,  plus  tard,  s'en  fit  grand  honneur  à 
^«me  et  gagna  beaucoup  d'argent. 

Francisco  Diaz,  contrairement  à  l'opinion  d' Amatus  Lusinatu?,  auquel  il  reproche  de  s'être 
(rMûèrement  trompé,  assure  que  ce  traitement  des  carnosités  appartient  à  Philipe.  Celui- 
ti  l'aurait  inventé  pour  guérir  Charles-Quint  qui,  guerroyant  en  Allemagne,  souflrait  cruel- 
lemeot  dhine  dysurie  qui  le  mettait  chaque  jour  en  danger  de  mort. 

«  Es  cierio  por  autenticos  testigos,  fue  vn  grande  cinijano,  Hamado  Felipe,  del  iouictissimo 

•  Bey  de  Espaîia,  y  Emperador  Carlos-Qointo  de  buena  memoria,  eslando  en  Alemania  sirui- 
>  eaâo  a  su  Magestad  en  el  dicho  oficio  de  cinijano.  Este  pues  padecia  esta  enfermedad  ;  y 
«  era  tan  mal  tratado  délia,  que  cada  dia  le  traia  al  punto'de  la  muerte Al  fin  como 

•  moenior  y  primer  descubridor  desta  cura,  al  buen  Felipe.  »  (De  las  caniosidades  de  la 
rtrqa,  libro  tercero,  p.  450.) 

U  est  sourent  difficile  de  décider  les  questions  de  priorité,  surtout  quand  elles  appar- 
timoeot  à  des  temps  éloignés.  Cependant  si  l'on  songe  qu'Amatus  Lusitanus  dit  avoir  fait 
part  de  ses  connais5ances  à  Philipe,  en  i5^5,  c'est-à-dire  longtemps  avant  que  Charles- 
f^^t  fit  la  guerre  en  Allemagne,  qu'il  ne  réclame  pas  la  priorité  pour  lui,  mais  pour  en 
îiire  hmuievr  à  son  maître  Aldereto,  on  est  trés-porté  à  croire  que  la  vérité  est  de  son  côté. 
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médecin  théoricien  {medicus  ex  libro)  employa  Tinjection  de  Lacuna  et 
le  malade  mourut. 

L'onguent  dont  il  se  servait  était  ainsi  composé  :  Prenez  vertrde-gris, 
orpiment,  vitriol  de  cuivre,  alun  de  roche,  de  chaque  2  onces  ;  arrosez 
le  tout  avec  du  très-fort  vinaigre  ;  porphyrisez-le  ensuite  et  réduisez-le 
en  une  poudre  très-fine:  exposez-le  un  jour  d'été  au  soleil;  arrosez 
ensuite  la  poudre  de  nouveau  avec  du  vinaigre;  porphyrisez-l.a  et  expo- 
sez-la de  même  au  soleil  huit  h  neuf  jours  de  suite,  jusqu'à  ce  que  le 
tout,  étant  réduit  à  la  plus  grande  finesse,  ait  entièrement  perdu  son 
acrimonie  et  son  mordant.  La  poudre  ainsi  préparée,  prenez  2  onces 
de  litharge  et  k  onces  d'huile  rosat  que  vous  ferez  cuire  jusqu'à  con- 
sistance d'onguent.  Prenez  2   onces  de  cet  onguent  et  mêlez-le  de 
manière  à  en  faire  un  médicament  un  peu  dur  qui  reste  attaché  à  la 
bougie  ou  à  la  tige  de  plomb,  et  ne  coule  pas  quand  même  on  tirerait 
dessus  avec  les  doigts.  —  Cet  onguent  se  rapproche  beaucoup  de  la 
poudre  dont  se  servait  Alexandre  le  Grec  pour  détruire  les  anciens 
polypes.  (Bâle,  1556,  liv.  III,  chap.  viii,  p.  206.) 

Ferri  suivait  une  pratique  presque  en  tout  semblable  à  celle  d'Araatus 
Lusitanus.  Il  indique  une  foule  de  médicaments  pouvant  servir  à  détruire 
les  carnosités,  et,  parmi  tous  les  onguents  dont  il  donne  la  formule,  il 
place  en  première  ligne  celui  d'Alexandre  le  Grec.  Mais,  dit-il,  quelque 
soit  le  caustique  que  l'on  choisisse,  il  ne  doit  être  ni  liquide,  ni  trop 
mou,  parce  qu'il  léserait  les  parties  saines  de  l'urèthre.  —  Au  lieu  de 
placer  l'onguent  dans  une  gouttière  circulaire,  il  se  borne  à  l'étendre 
sur  l'extrémité  de  la  bougie,  dans  la  longueur  d'un  travers  de  doigt.— 
Comme  la  destruction  des  carnosités  laisse  les  parties  excoriées  et 
ulcérées,  les  malades  éprouvent  souvent  des  douleurs  aussi  vives  qu'a- 
vant l'opération;  alors,  il  est  utile  de  faire  des  injections  dans  l'urèthre 
avec  du  lait  d'ânesse,  de  vache,  de  femme,  etc.  ;  enfin,  des  liquides 
émollients  de  toute  sorte.  —  Pour  empêcher  la  récidive  des  carnositfe, 
un  médecin  prudent  devra,  dit-il,  conscrser  le  passage  des  urines  en 
introduisant  dans  le  canal  des  bougies  enduites  de  beurre,  d'huile  de 
rose  ou  des  tiges  de  plomb  frottées  de  mercure  cru.  [De  caruncula^ 
callo^  chap.  xti.) 

Ainsi  Ferri  est  beaucoup  moins  précis  qu'Amatus  Lusitanus.  En  ne 
plaçant  plus  l'onguent  cscharotique  dans  une  gouttière  creusée  sur  la 
bougie,  il  s'expose  davantage  à  cautériser  les  portions  saines  de  la 
muqueuse.  Il  se  sert  de  bougies  pour  commencer  et  terminer  le  traite- 
ment, mais  il  n'en  règle  pas  l'emploi. 

Lacuna,  qui  fut  surtout  un  compilateur,  reproduit  presque  textuelle- 
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ment  les  écrits  d'Amatas  Lusitaous  et  de  Ferri.  Cependant  il  signale  un 
£ût  de  pratique  assez  curieux.  Quelques  médecins,  que  du  reste  il 
blâme,  ne  pouvant,  dit-il,  arriver  jusque  dans  la  vessie,  placent  Ton- 
goent  escharotique  sur  la  pointe  de  la  bougie,  dont  le  contact  prolongé 
doit  rapidement  détruire  les  carnosités.  (C'est  la  cautérisation  d'avant 
en  arrière  que  nous  retrouverons  plus  tard.)  «  Sunt  qui  nequeuntes  toque 
êi  ve$ieam  trajicere  prœdictum  medicamen  ccmdelœ  mucroni  adaptant^ 
gferantes  assiduo  contactu  illius  tumorem  prcpter  naturam  se  brevi  démoli- 

Ambroise  Paré,  quoiqu'il  n'en  fasse  aucune  mention,  connaissait 
èndeomient  les  travaux  des  chirurgiens  dont  je  viens  de  parler,  puis- 
qu'il leur  a  emprunté  une  partie  des  formules  et  des  préceptes  qu'il 
a  donnés.  Il  avait  seulement  modifié  leur  pratique  dans  quelques  par- 
ties :  comme  eux,  il  se  servait  de  bougies  escharotiques,  mais^  le  plus 
souvent,  il  commençait  par  déchirer  et  comminuer  les  carnosités  avec 
QDC  sonde,  avant  de  les  cautériser.  En  agissant  ainsi  il  avait  pour  but  de 
ikharqer  les  parties  et  de  permettre  au  caustique  de  faire  plus  librement 
son  opération. 

Ferri,  avant  lui,  avait  conseillé  ce  moyen,  mais  seulement  dans  les 
cas  où  les  carnosités  étaient  très-dures;  et,  loin  de  redouter  Técoule- 
ment  de  sang,  il  le  regardait  comme  une  bonne  chose,  pourvu  qu'il 
provint  des  carnosités.  a  Nec  est  cur  sanguinis  effusionem  per  hœc  instru- 
menta timeamuSy  saluberrima  enim  ea  est,  dum  modo  ex  carunculâ  ipsâ  {nec 
êliter)  effundatur.  n  Loc,  cit.,  cap.  ix.) 

Lacuna,  au  contraire,  considère  ce  moyen  comme  dangereux;  il  ne 
peut,  dit-il,  qu'effrayer  le  médecin  et  le  malade.  «  Cathéter  solet  excitare 
pwes  hœmorrhagias  et  quœ  medicis  juxta  et  œgrotis  maximum  terrorem 
tKutiunt,  n  Method.  cogn,  et  extic,  etc.,  page  62.) 

Mais  deux  points  distinguent  la  pratique  d'Ambroise  Paré  :  c'est 
d'abord  qu'au  lieu  de  bougies  enduites  d'onguents  escharotiques,  il 
introduisait  dans  Turèthre  une  canule  de  métal  percée  sur  le  côté  d'une 
ouverture  par  laquelle  il  portait  le  caustique  directement  sur  les  carno- 
sités. De  cette  façon,  il  pratiquait  une  cautérisation  latérale  et  risquait 
moins  d'intéresser  les  parties  saines  du  canal. 

Ensuite,  comme  Amatus  Lusitanus  et  Ferri,  il  se  sert  de  bougies 
enduites  d'un  onguent  dessiccatif  et  de  verges  de  plomb  pour  guérir  les 
ulcères  qui  résultent  de  la  destruction  des  carnosités,  mais  il  recommande 
d'employer  les  plus  grosses  que  le  patient  pourra  endurer,  —  Ce  fait  est 
très-important  à  noter,  car  il  montre  que  si  A.  Paré  partageait  l'erreur 
de  ses  contemporains  sur  l'existence  de  carnosités  dans  le  canal  et  la 
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nécessité  de  les  cautériser,  il  avait  été  conduit  par  Texpéricnce  à  pra- 
tiquer la  dilatation  pour  achever  la  guérison  (1). . 

Huit  ans  après  la  mort  d'A.  Paré,  en  1598,  Loyseau,  chirurgien  de 
Bergerac,  ayant  été  appelé  par  Henri  IV,  qui  souffrait  depuis  longtemps 
d'une  dysurie,  le  traita  par  la  cautérisation.  Le  soulagement  qu'il  apporta 
aux  souffrances  de  son  illustre  malade  eut  un  retentissement  d'autant 
plus  grand  qu'on  avait  fait  un  secret  des  moyens  qui  avaient  été  employés. 


cas 


M 


Fie.  43. 

A.  Corps  de  la  canule. 

B.  Extrémité  antérieure  de  la  canule. 

C.  (Pyxis)  Petite  boîte  desUnée  à  recevoir  i*onguent  escharolique. 

D.  (Impulsorium)  Couvercle  de  la  petite  botte. 

E.  Piston  qui,  introduit  dans  la  boUe^  chasse  l'onguent  dans  la  canule. 

F.  Manche  du  piston. 

G.  Instrument  chargé. 

H.  Petite  botte  remplie  d'onguent. 
K.  Couvercle  fermant  la  botte. 
L.  Piston. 

M.  (Virgula)  Stylet  qui,  introduit  dans  la  canule  quAnd  elle  est  remplie  d*onguent, 
sert  à  pousser  le  médicament  sur  la  caroncule. 

Pourtant  ils  différaient  bien  peu  de  ceux  dont  se  servaient  tous  les  chi- 
rurgiens de  cette  époque.  — Loyseau,  après  avoir  détruit  les  carnosités 
avec  une  pommade  composée  de  beurre  frais  et  de  poudre  de  feuilles 
de  Sabine  séchées  à  l'ombre,  lavait  le  canal  avec  des  injections  émol- 

(1)  Pour  mesme  efTect,  on  usera  de  verges  ou  sondes  de  plomb,  les  plus  grosses  que  le 
patient  pourra  endurer,  et  icelles  mettre  dans  la  verge  iusques  sus  les  dits  ulcères,  les 
ayant  premièrement  frottées  de  vif-argent,  et  les  y  tenir  jour  et  nuict  le  plus  long  temps 
que  le  patient  pourra.  Elles  ont  vertu  de  deseicher,  cicatriser  et  dilater  le  conduit  de  l'urine, 
sans  aucune  douleur,  et  gardent  que  les  parois  des  ulcères  ne  se  touchent  (liv.  1IX% 
chap.  xxviii  de  La  grosse  vérolle). 
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iJuDles.  11  cicatrisait  ensuite  les  parties  avec  des  préparations  de  tiitliie 
et  d  antimoine.  Enfin,  il  terminait  la  guéridon  en  passant  dans  Inrèthre 
des  cithétcrs  de  plomb  frottés  de  mercure  cru  et  purifié. 

Celte  pratique  se  rapproche  beaucoup  de  celle  d'.\malus  Lusitanus, 
"leFerri,  dcLacuna  et  d'Ambroisc  Paré,  mais  elle  s'en  distingue  en  cela, 
que  la  cautérisation  i^lait  opérée  d'avant  en  arrière  et  avec  assez  de  priî- 
cisioD,  à  l'aide  d'un  insti'ument  particulier.  Celui-ci  se  compose  d'une 
canule  de  métal  dans  laquelle  on  faisait  pénétrer  te  médicament  escha" 
rolique  au  moyen  d'un  petit  appareil  entièrement  semblable  A  celui 
d'une  seringue.  La  canule  une  fois  remplie,  on  l'introduisait  dans  l'uiéthre 
jusqu'à  l'obstacle  et  avec  un  stylel  d'argent  on  poussait  le  médicament 
sarli  carnosité  (1). 

Nous  avons  vu  que  du  temps  de  Lncuna  ou  pratiquait  déjà  la  caulû- 
limion  d'avant  en  arrière  avec  une  bougie  emboutie  d'un  caustique. 
lUis  l'instrument  de  Loyseau  était  beaucoup  plus  sur  que  ces  bougies 
irmées  et  même  que  la  canule  fenélrée  d'Ambroise  Paré. 

La  guérison  de  Henri  IV  ne  pouvait  qu'augmenter  la  faveur  dont 
jouissaient  les  eschurotiqucs.  Cependant  quelques  médecins  Instruits 
n  avalent  déjà  compris  les  dangers. 

Tliéodore  Turquet  de  Maycrne  raconte,  dans  ses  lellres,  qu'il  a  vu 
mourir  en  peu  de  Jours  et  dans  d'aifreuses  douleurs  un  malade  dans 
l'orithre  duquel  on  avait  introduit  un  médicament  irritant.  — Il  re- 
commande l'emploi  des  cath6réliques  doux  portes  dans  le  canal  avec 
une  bougie,  car  il  a  parfaitement  guéri  de  cette  façon  un  homme  qui 
nnrinait  que  gonlle  à  goutte  et  avec  les  plus  grands  efforts.  ■ —  Quand 
l'ulcère  a  été  irrltti  par  des  onguents,  on  peut,  en  quelques  jours,  faire 
«Mcr  le  gonflement  de  ses  bords  avec  des  médicaments  émollienls. 

fit/în,  ajoute-t-il,  le  vrai  secret  pour  guérir  les  caronciiles  corniste  « 
'llrr  lentemeni  plutôt  qu'à  se  ft(iter{2). 

Il)  «  In  pT^Ji'^i"  immiltilur  unguenluio,  quod  mediant«  impukoria  in  oanalem  impelli 
■Hinlnuidtbet.EcaruiUroraietsuper  tuberculiim elTundi  debft unguenlum,  ttyUincnna- 
'IniminiaH  ope.  Débet  aulem  canalUin  iirelhraro  immiUi  el  carunculam  exlreoiiule  sua 
'Petirrala  aUingerc,  >  (r.Di«lli  nudici  de intsrnoram  morbarum  curalioae,  1617,  p.  S13.) 
{!)  Tlijodore  Turquel  d«  Hayerne  avait  Mt  déeUré  indigne  par  la  FacuUË  do  Paris 
f^tfUr  temtrilaum  el  ignorauliam),  pour  avoir  introduit  dani  l'urilhre  de  Henri  IV  un 
lent  poinlu  aUn  d'ouvrir  une  voie  niix  urines.  Le  roi  qui  avait  Alû  eou1a»£,  malgré 
'ikiiion  de  ta  Faculté,  l'aurait  gardé  pour  médecin,  s'il  n'eût  ùlfi  huguenot.  —  Tnrqiiui 
■rttini  Londres,  où  il  Tut  pris  pour  midecin  parlacques  l"',  roi  d'Angleterre.  On  trouve 
tu  une  it  M»  lettres  écrite  i  Fabrice  Guillaume  de  Hilden,  dans  les  premiers  mais  de 
(m,  Im  panagoa  suivants  :  ■  Itobili  ruidam  Parisiens!  carunmia  Inboranli  cum  chirurfus 
MdkaniMrtiim  acre  siphone  ïn  duetum  urinarium  inrudisKt,  prolinna  ilalor  inEens  exorlas 
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Dans  ce  court  résumé  historique,  il  est  curieux  de  retrouver  les  prin- 
cipaux procédés  de  la  cautérisation.  Les  instruments  mêmes,  dont  m 
se  servait  pour  rappliquer^  étaient  sans  doute  très-imparfaits,  et  pour- 
tant ils  ont  plus  d'un  point  de  ressemblance  avec  ceux  qu'on  emploie 
aujourd'hui. 

Amatus  Lusitanus,  avec  sa  bougie  creusée  circulairement,  comme 
un  fuseau ,  par  un  sillon  dans  lequel  on  mettait  un  onguent  escharotique, 
et  Ambroise  Paré^  avec  sa  canule  fenètrée,  avaient  trouvé  la  cautérisatim 
latérale.  —  Les  chirurgiens  qui,  au  dire  de  Lacuna,  plaçaient  les  médi» 
camcnts  à  l'extrémité  de  la  bougie,  opéraient  la  cautérisation  d'avant  tu 
arrière.  C'est  aussi  ce  que  faisait  Loyseau  avec  sa  canule  droite  servai^ 
à  pousser  de  la  poudre  de  sabine  jusque  sur  le  rétrécissement,  toutei 
protégeant  les  parois  saines  de  l'urèthre. 

Sous  le  rapport  du  Manuel  opératoire,  les  chirui^ens  de  cette  é 
étaient  assez  avancés,  mais  ils  ne  se  servaient  pas  d'escharo 
assez  énergiques.  Avec  l'alun  de  roche,  le  minium,  la  tuthie,  la 
bine,  etc.,  etc.,  ils  auraient  eu  peine  à  réprimer  des  végétations  f( 
gueuses  de  l'urèthre  et,  à  plus  forte  raison,  ils  ne  pouvaient  détruire 
tissus  durs  qui  constituent  les  vrais  rétrécissements.  Ces  substances 
tantes  provoquaient  fréquemment  une  inflammation  des  plus  gra^ 
dont  la  mort  pouvait  être  la  suite,  comme  l'ont  constaté  Turquet  àê 
Mayerne,  Giraud  et  beaucoup  d'autres.  Cependant  on  ne  peut  nierqiM^ 
cette  pratique,  toute  dangereuse  qu'elle  était,  n'améliorât  quelquefois  i 
l'état  des  malades  ;  mais  ces  résultats  heureux  n'étaient  pas  dus  aux  > 
escharotiques  qui  étaient  évidemment  insuffisants.  Ils  ne  peuvent  êtiQ 
attribués  qu'à  l'action  des  bougies  employées  pour  introduire  les  ma- 
tières médicamenteuses  dans  l'urèthre, à  ces  verges  de  plomb  que  Paie- 
voulait  aussi  grosses  que  le  patient  pouvait  les  endurer  et  dont  la  vertu  étail' 
de  sécher,  cicatriser  et  dilater  le  conduit  de  l'urine. 

Ce  que  je  dis  des  caustiques  est,  à  plus  forte  raison,  applicable  aux 
bougies  médicamenteuses.  Impuissantes  à  détruire  les  rétrécissements 
elles  ne  pouvaient  que  les  dilater,  et  cela  aux  prix  de  dangers  asseï 

»  est.  Sequuta  deinde  inflammatio  et  febris,  urinaque  plane  suppressa  fuit,  et  intra  ptnctf 

1)  dies  maximo  cum   cniciatu  vivere  desiit Sœpîus  iterata  cathœretici  per  cereoloi 

»  applicatione,  totam  absumpsi  carunculam Ita  contigit  Generoso  nostro  sgro,  quiootf 

»  Dei  oplimi  maximi  bénéficie  tam  inununis  est  à  chronico  et  jam  pêne  in  babitum  conTRU  \ 
»  morbo,  quam  fuit  unquam  ;  patet  regia  seminis  et  urinœ  via  atque  amplo,  continiio,  recii  ! 
»  filo  redditur  lotium  quud  nuperrime  stiUatim  magno  etiam  conamine  exprimebatur.  ' 
»  Verum,  mi  Fabrici,  hoc  tibi  sit  a  me  in  carunculœ  curatione  secretum,  plus  cuoctand*  ' 
»  quam  fostioando  promoveri.  » 
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iiniads.  Saviard  avait  vu  un  malade  périr  vingt-quatre  heures  après 
linlrodiiction  d'une  de  ces  bougies,  et  il  s'était  élevé  avec  force  contre 
leur  usage  (ffw.  tfobsem.  de  chirurg.,  ilHIt,  p.  262).  —  La  plupart  dos 
thintr^iem  instruits  les  condamnaient  et,  vers  la  fin  du  dernier  siècle, 
DpmuII  cl  Chopart  n'employaient  plus  que  des  bougies  de  cire  ou  de 
p>mme  élastique.  !1  est  probable  que  les  caustiques  allaient  être  com- 
plètement abandonnés  si  Hunier  et  Everard  Home,  à  l'exemple  de 
RoDciilli  et  de  Richard  W'iseman,  n'eussent  remplacé  les  escharo- 
liqaes  des  anciens  par  le  nitrate  d'argent  et  fait  de  la  cautérisation  une 
irritable  méthode. 

il^vortmne.  —  A  cette  époque  on  ne  croyait  plus  à  l'existence  de  car- 
oosités  dans  l'urèthre.  Mais,  pour  mieux  connaître  la  structure  des  ré- 
ifTcissements,  on  ne  les  considérait  pas  moins  comme  des  obstacles 
qu'il  i*lait  nécessaire  de  dilater  ou  de  détruire.  Pour  obtenir  ce  der- 
Ber  résultat  qui  paraissait  le  plus  radical  h  quelques  chimrgiens,  il 
Ulail  nn  caustique  assez  énergique  et  qui  pût  être  manié  avec  sécurité; 
ur.le  nitrate  d'argent  présentait  à  un  haut  degré  toutes  ces  conditions. 
Sa  ténacité  permet  de  le  tailler  comme  un  crayon;  il  est  fusible  et.  en 
prenant  quelques  précautions,  on  peut  le  couler  dans  la  cuvette  ou  la 
ninnre  d'un  instrument.  Il  est  soluble  dans  l'eau  et  le  mucus,  mais  il 
sf  liissout  assez  lentement  pour  qu'il  soit  facile  de  limiter  ou  d'étendre 
nm  action;  enfin,  il  est  assez  puissant  pour  mortifier,  au  besoin,  une 
fooche  épaisse  de  parties  molles. 

Quelques  chirurgiens  lui  ont  contesté  cette  dcrnitre  propriété,  mais 
Ifs  fails  cliniques  leur  donnent  tort.  Lorsqu'on  a  laissé  un  crayon  de 
nitrate  d'argent  dans  l'urèthre  pendant  plusieurs  minutes,  les  malades 
fondent,  en  urinant,  des  cschares  plus  ou  moins  grandes,  dont  qucl- 
lops-unes  ont  plus  d'un  millimètre  d'épaisseur.  On  pourrait  les  pren- 
ifrc,  au  premier  abord,  pour  des  fausses  membranes,  mais  leur  ténacité 
iQontre  é.vidcmment  qu'elles  sont  formées  par  des  tissus  sphacélés.  D'un 
ïulpecûl^,  nous  verrons  plus  tard  qu'Everard  Home,  avec  sa  bougie 
»nnée,  est  parvenu  h  traverser  des  rétrécissements  durs  et  très-longs; 
fïii  lui  est  même  arrivé,  plus  d'une  fois,  do  perforer  le  canal  et  de 
Creuser  des  fausses  routes  profondes  dans  l'épaisseur  du  périnée. 

On  est  donc  forcé  d'admettre  que  le  nitrate  d'argent  mis  en  contact, 
^ndant  un  temps  suffisant,  avec  un  rétrécissement,  peut  le  détruire. 
J  est  vrai,  comme  je  le  montrerai  plus  loin,  qu'il  aura  détruit,  en 
néme  temps,  les  parois  du  canal,  que.  dans  le  point  oit  siégeait  le  ré- 
récissement.  l'urèthre  n'existera  plus,  et  sera  remplacé  par  un  tuyau 
Sbrcux.  Nous  verrons  ce  que  devient  par  la  suite  ce  nouveau  canal. 
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mais^  du  moins  pour  un  temps,  l'obstacle  qui  s'opposait  au  cours  des 
urines  aura  été  levé. 

Voilà  le  fait  capital  qui  a  frappé  tout  d'abord  et  sur  lequel  s'a^ 
puyaicnt  les  partisans  exclusifs  de  la  cautérisation.  On  vit  plus  tard  qu'eUe 
pouvait  encore  agir  d'une  autre  façon,  et  qu'en  ne  prenant  qu'une  part 
dans  le  traitement  des  rétrécissements,  elle  pourrait,  peut^trc,  rendre 
de  plus  grands  services. 

Lorsque  la  cautérisation  est  de  courte  durée,  elle  ne  produit  plui 
qu'une  perte  de  substance  superficielle  et  tout  à  fait  insignifiante.  Mai% 
si  mince  que  soit  TescLare,  son  élimination  ne  peut  avoir  lieu  sav 
qu'il  ne  s'établisse,  dans  les  tissus  sous-jacenls,  des  phénomènes  in» 
flammatoires.  Ce  travail,  analogue  h  celui  que  provoquent  les  bougifli 
laissées  à  demeure  dans  l'urèthre,  est  sans  doute  moins  profooi 
et  moins  durable.  Cependant  il  existe;  il  est  suffisant  pour  modifii 
le  mode  de  vitalité  des  parties,  et  il  sera  d'autant  plus  marqué 
les  Ciiutérisations  auront  été  plus  répétées  et  plus  fortes.  Empl 
de  cotte  façon,  le  nitrate  d'argent  ne  détruit  plus  le  rétrécissement; 
en  augmente  h  peine  le  calibre  ;  mais  il  provoque  une  inflammation 
paralyse  les  tissus  contractiles  de  l'urèthre,  diminue  momentaném 
leur  résistance  et  les  rend  accessibles  à  une  autre  force;  en  un  mol 
rend  le  rétrécissement  plus  facilement  dilatable. 

Tels  sont  les  effets  très-différents  obtenus  par  les  caustiques.  11  cit  .^ 
important  de  ne  pas  les  perdre  de  vue,  si  l'on  veut  bien  se  rendre  comptft^^ 
des  divers  procédés  dont  je  vais  parler. 

Procédés  opératoires.  —  Il  existe  plusieurs  manières  de  pratiquer  la 
cautérisation.  Elles  peuvent  toutes  être  rattachées  à  deux  procédés.  — .a 
1°  Avec  l'un,  on  attaque'  directement  le  rétrécissement;  c'est  la cawtf'j 
risation  d'avant  en  arrière,  —  2*  Avec  l'autre  on  pénètre  dans  le  véiii^ 
cissement  pour  agir  latéralement  sur  ses  parois;  c'est  la  cautérisatim 
latérale,  —  Leroy  avait  proposé  un  troisième  procédé  qui  consistait  à  \ 
cautériser  le  rétrécissement  d'arrière  en  avant;  je  n'en  dirai  que  peu  de 
mots  parce  qu'il  ne  doit  pas  trouver  place  dans  la  pratique. 


A.  —  CAUTÉRISATION  d'aVANT  EN  AIRIÈRE. 

Procédé  de  llunter.  —  Nous  avons  déjà  vu  que  cette  façon  d'appliquer  la 
cautérisation  avait  été  mise  en  usage  par  quelques  chirurgiens  vers  le 
milieu  du  xvi^  siècle,  et  par  Loyseau,  en  1598.  Roncalli  et  Wisemaa 
furent  les  premiers  qui  se  servirent  du  nitrate  d'argent,  sans  toutefois 
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rendre  parfaitemeot  compte  du  profit  qu'on  pouvait  en  tirer,  et  sans 
gler  la  manière  dont  il  fallait  l'employer.  Ce  dernier  se  bornait  à 
ffter  un  petit  morceau  de  caustique  à  l'entrée  du  rétrécissement  et  l'y 
sndonnait  sans  trop  s'inquiéter  des  désordres  qu'il  pouvait  produire 
r  les  parties  voisines. 

■noter  agissait  tout  autrement,  et  il  s'est  approprié  le  procédé  de  la 
■lérisation  antéro-postérieure  en  réglant  la  manœuvre  de  l'opération, 
I  IHécisant  les  circonstances  dans  lesquelles  on  devait  l'appliquer,  et 
eo  déterminant  les  avantages  qui  s'y  trouvait  attachés.  Il  l'em- 
pour  la  première  fois,  en  1752.  —  Depuis  six  mois,  il  soignait 
I  jeoDe  ramoneur  d'un  rétrécissement  dans  lequel  il  n'avait  pu  faire 
la  bougie  la  plus  fine.  Alors,  il  imagina  de  se  servir  de  cire  à 
r  pour  fixer,  au  bout  d'un  fil  d'archal,  un  petit  morceau  de  ni- 
lie  d'argent  qu'il  porta,  au  moyen  d'une  canule  d'argent,  jusque 
rie  point  rétréci  de  l'urètbre.  Il  ne  laisse  le  caustique  en  contact  avec 
t  nftrécissement  que  pendant  une  minute.  Trois  fois  il  renouvelle 
Bite  opération,  à  deux  jours  d'intervalle,  et,  après  chacune  d'elles,  le 
■hde  urine  mieux.  Il  va  faire  une  quatrième  cautérisation  quand, 
Hm  le  vouloir,  il  franchit  le  rétrécissement  avec  la  canule  ;  à  partir  de 
imoment,  il  revient  aux  bougies  avec  lesquelles  il  achève  la  guérison. 
•  Dans  ce  cas^  la  cautérisation  n'avait  été  pour  Hunter  qu'une  opéra- 
m  accessoire,  un  moyen  utile  pour  préparer  et  permettre  Tintroduc- 
km  des  bougies  ;  mais,  dès  qu'il  le  put,  il  reprit  la  dilatation  qu'il  avait 
ioptée  comme  méthode  générale  du  traitement  des  rétrécissements. 
Iblgré  le  succès  qu'il  avait  obtenu,  Hunter  comprit  combien  son 
•rte-caustique  était  défectueux.  11  en  fit  un  autre  moins  imparfait 
Ifeposé  d'une  canule  ouverte  par  les  deux  bouts,  et  d'un  mandrin, 
M  Fane  des  extrémités  arrondie  peut  servir  d'embout,  et  dont  l'autre 
ICiçonnée  en  manière  de  porte-crayon  pour  recevoir  un  morceau  de 
rate  d'argent.  Pour  pratiquer  la  cautérisation,  on  commence  par  intro- 
ire  dans  l'urèthre  la  canule  garnie  de  l'obturateur,  afin  de  ménager  les 
rois  du  canal,  et  on  la  pousse  jusque  sur  le  rétrécissement.  On  retire 
rs  le  mandrin  et  on  le  retourne  de  façon  à  remplacer  son  bout  ar- 
idi  par  celui  qui  est  armé  du  caustique.  —  Avec  cet  instrument,  on 
pouvait  cautériser  que  les  rétrécissements  de  la  portion  droite  de 
■èthre.  Hunter  imagina  de  remplacer  sa  canule  par  la  sonde  de  So- 
gen  après  en  avoir  percé  d'un  trou  et  courbé  légèrement  l'extrémité 
ide.  Au  moven  de  cette  modification,  il  eut  un  instrument  flexible 
fol  permettait  d'arriver  jusque  dans  les  parties  les  plus  reculées  de 
«Uire. 
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Outre  les  inconvénients  propres  aux  sondes  de  Solingen  et  de  Roo- 
calli  (voy.  page  55),  ce  porte-caustique  en  a  encore  un  autre  plus  se-  j 
rieux.  C'est  que  dans  le  temps  de  Topération  où  Ton  pousse  le  mandrift  j 
en  avant,  le  coulant  du  porte-crayon  peut,  en  frottant  contre  les  spi- 
rales de  la  sonde,  ôtre  ramené  en  arrière,  et  le  nitrate  d'argent,  n'étaot 
plus  suffisamment  maintenu,  risque  de  rester  dans  le  canal.  Aussi,  ne 
suis-je  pas  étonné  de  lire  dans  une  note  de  Babington,  que  Hunier, 
dans  les  dernières  années  de  sa  vie,  ne  se  servait  plus  que  de  la  boufk 
armée.  (Œuvr.  compL  de  HurUer^  tome  11^  page  318.) 


FiG.  44.  —  Porte-caustique  de  Hunter. 

A.  Canule  de  Solingen  fonnée  d'une  lameQe  d'argent  roulée  en  spirale. 

B.  Extrémité  antérieure  légèrement  recourbée  et  ouverte. 
G.   Porte-crayon. 

D.  Crayon  de  nitrate  d'argent  taillé  en  pointe. 
£.  Talon  du  mandrin  porte-cau8ti(iue. 

A  cette  époque^  où  la  cautérisation  jouissait  d'une  grande  faveur 
Angleterre,  les  fabric£^nts  préparaient  ces  instruments  avec  le  pin^ 
grand  soin.  Au  moyen  d'un  petit  moule  approprié  à  cet  usage^  ils  ïïà^ 
nageaient  dans  le  bout  de  la  bougie  un  vide  assez  grand  pour  loger  un 
crayon  ordinaire  de  nitrate  d'argent.  Celui-ci,  une  fois  enchâssé  dafli 
répaisseur  de  la  bougie,  se  trouvait  recouvert  de  cire  de  tous  les  côtét^p 
excepté  en  avant.  Ce  porte-caustique  est  très-simple  et  facile  à  se  pnn* 
curer.  Tout  chirurgien  peut  le  préparer  en  quelques  instants  avec 
bougie  de  cire  et  un  fragment  de  nitrate  d'argent.  Mais  ces  légers 
tages  sont  largement  atténués  par  de  graves  défauts. 

Avec  quelque  soin  qu'on  enveloppe  le  caustique  et  avec  quelqn^i 
rapidité  qu'on  introduise  la  bougie^  il  est  difficile  de  ne  toucher  qtfi 
le  rétrécissement.  Lorsque  le  nitrate  est  taillé  comme  un  crayon,  il  O0 
peut  être  recouvert  de  cire  jusqu'à  son  extrémité;  sa  pointe,  alorii 
en  écartant  les  parois  du  canal,  les  intéresse  nécessairement,  et  si» 
dans  son  chemin,  elle  rencontre  le  moindre  obstacle,  elle  est  exposée 
à  se  briser.  Quand  il  est  coupé  carrément  et  parfaitement  garni  de 
cire  sur  les  côtés,  ces  accidents  sont  moins  à  craindre.  Mais  encore, 
dès  que  le  canal  commencera  à  diminuer  de  calibre,  la  bougie  se 
trouvera  arrêtée,  et  la  surface  plane  du  caustique  portera  sur  les  parties 
qui  bordent  l'entrée  du  rétrécissement  sans  pénétrer  dans  sa  cavité. 
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Si  l'obstacle  siège  dans  la  région  membraneuse^  il  est  impossible 
JDriTer  sur  lui  avec  quelque  précision.  On  aura  beau  donner  une 
isriNire  cooTeniable  à  la  bougie,  celle-ci  se  redressera  dans  la  por- 
§m  droite  de  la  verge;  en  arrivant  au-dessous  du  pubis  son  extrémité 
■dra  à  se  porter  en  arrière,  et  Faction  du  caustique  s'exercera  prin- 
ipaleaient  sur  la  paroi  inférieure  du  canal.  Enfin,  quand  il  existe  un 
de  Turèthre,  et  que  la  bougie  chemine  difficilement,  la  cire^ 
^llie  par  la  chaleur  du  corps,  peut  être  refoulée  en  arrière,  et  le 
ilnte  d'argait,  dépourvu  de  soutien,  tombera  dans  le  canal. 

Procédé  dTEverard  Home,  —  Everard  Home,  parent  et  contempo- 
M  de  Hnnter,  lui  emprunta  la  bougie  armée  et  la  cautérisation 
nnant  en  arrière,  mais  il  en  fit  un  tout  autre  usage.  Au  lieu  d'em- 
ibrer  ce  procédé  avec  réserve  pour  faciliter  le  passage  des  bougies 
■dinaires,  il  rappliquait  dans  tous  les  cas,  et  voulut  le  transformer  en 
■e  méthode  exclusive  de  traitement. 

Pour  s'assurer  du  siège  du  rétrécissement  et  préciser  le  point  sur 
hfoel  devait  porter  la  cautérisation,  il  commençait  par  introduire  dans 
fnèlhre  une  bougie  emplastique  du  même  volume  que  la  bougie  armée 
iaot  il  devait  se  servir.  Après  l'avoir  enfoncée  aussi  loin  que  possible, 
Ih  marquait  d'une  coche  avec  Tongle,  au  niveau  du  méat  urinaire,  et 
Il  retirait.  Une  marque  semblable  était  faite  à  la  même  hauteur  sur  la 
liogie  armée  qui,  à  son  tour,  devait  être  poussée  jusque  sur  l'obstacle 
•Mtre  lequel  on  la  pressait  doucement  pendant  une  minute  ou  deux. 
Cette  opération  était  répétée  tous  les  deux  jours,  aussi  fréquenunent 
frU  était  nécessaire  pour  que  la  bougie  armée,  ayant  détruit  le  rétré- 
obement,  pénétr&t  librement  jusque  dans  la  vessie.  Afin  d'achever  la 
périscm,  il  Cadlait  encore,  pendant  quelque  temps,  passer  des  bougies 
(plastiques  dans  l'urèthre.  (Homé's  treat.y  1. 1,  p.  136,  etc.) 

Voilà  donc  en  présence  deux  modes  très-difiérents  de  cautérisation 
Avant  en  arriére.  Avec  l'un  on  détruit  le  rétrécissement  et  tout  est  dû  à 
faetion  du  caustique.  Avec  l'autre  le  caustique  ne  remplit  qu'un  rôle 
iBOondaire  :  il  modifie  l'entrée  du  rétrécissement,  prépare  la  voie  aux 
bougies  et  n'est  qu'un  moyen  accessoire  de  la  dilatation. 

Tout  chirurgien  instfuit  peut  juger  à  l'avance  des  dangers  auxquels 
bit  exposer  une  cautérisation  opérée  avec  une  bougie  molle,  armée 
fmsk  fort  morceau  de  nitrate  d'argent,  cheminant  sans  guide  dans  un 
anal  aussi  difficile  à  traverser  que  celui  de  l'urèthre  et  détruisant,  sans 
fiftinctîoa.  les  tissus  sains  et  les  parties  malades.  Mais  pour  s'en  faire 
me  juste  idée,  il  faut  lire  les  faits  rapportés  par  Everard  Home  lui- 
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Le  plus  souvent,  il  faisait  de  dix  à  vingt  cautérisations^  quelquefois 
deux  cents,  cinq  cents,  et  sur  un  malade  il  en  porta  le  nombre  à  douze 
cent  cinquante-huit.  {Loc.  cit.,  t.  III,  p.  119.)  Quels  désordres  devaient 
résulter  de  pareilles  manœuvres  !  C'était  tantôt  des  fausses  routes  pro- 
fondes et  incurables,  tantôt  des  hémorragies  abondantes  qui  mettaient 
les  malades  à  deux  doigts  de  leur  perte.  Dans  un  cas,  l'écoulement  do 
sang  fut  si  considérable,  qu'il  résista  à  une  compression  énergique 
exercée  sur  le  périnée  et  se  porta  du  côté  de  la  vessie  qu'il  remplit 
entièrement.  {Loc.  cit.,  t.  111,  p.  257.)  —  Assez  fréquemment^  l'in- 
flammation était  si  forte  que  le  cours  des  urines  était  complètement 
arrêté.  Home  raconte  qu'à  la  suite  de  cet  accident,  il  (ut  obligé,  cinq 
fois,  de  pratiquer  la  ponction  de  la  vessie.  Deux  des  opérés  succombè- 
rent et  les  trois  autres  n'échappèrent  à  la  mort  qu'après  avoir  couru  les 
plus  grands  dangers. 

Si,  malgré  ces  cautérisations  profondes  et  répétées,  la  maladie  venait 
à  se  reproduire,  il  l'attribuait  à  ce  que,  la  bougie  armée  dont  on  s'était 
servi  étant  de  trop  petit  calibre,  la  totalité  du  rétrécissement  n'avait  pu 
été  détruite;  aussi  recommandc-t-il  que  le  crayon  de  nitrate  d'argent: 
soit  assez  gros  pour  remplir,  à  peu  de  chose  près,  le  canal.  —  Quand 
le  nitrate  d'argent  venait  à  se  briser  ou  à  se  détacher  de  la  bougie^ 
Home  ne  faisait  aucune  tentative  pour  le  retirer  de  l'urèthre;  il  se 
contentait  de  le  pousser  contre  le  rétrécissement  et  ne  voyait,  dans  cet 
accident,  que  le  moyen  d'avoir  une  guérison  plus  prompte  et  plu» 
radicale. 

Ce  court  résumé  suffira,  je  pense,  à  prouver  combien  le  procédé  da 
Home  est  aveugle  et  dangereux.  Aujourd'hui,  il  est  abandonné.  Cepen- 
dant je  devais  en  parler,  non-seulement  dans  un  intérêt  historique, 
mais  encore  parce  que  les  rares  succès  qu'il  a  fournis  me  serviront  à 
montrer,  plus  loin,  quel  parti  on  peut  tirer  de  la  cautérisation  pour  dé- 
truire les  rétrécissements,  dans  quelques  cas  exceptionnels. 

La  cautérisation  d'avant  en  arrière,  pratiquée  avec  prudence  et  uni- 
quement dans  le  but  de  modifler  quelque  disposition  particulière  des 
rétrécissements,  pourra,  au  contraire,  rendre  de  véritables  services. 

Quelquefois,  chez  un  malade  afl'ecté  de  rétrécissement,  le  jet  de  l'u- 
rine est  encore  assez  fort  pour  permettre  de  croire  que  le  calibre  de 
l'urèthre  n'est  pas  considérablement  diminué  et  pourtant  il  est  impos- 
sible d'y  faire  pénétrer  la  bougie  la  plus  fine.  On  sent  que  la  pointe  de 
l'instrument  s'embarrasse  dans  un  lacis  de  petites  brides  où  elle  se  trouve 
arrêtée.  Évidemment  ce  n'est  pas  l'étroitesse  du  canal,  mais  la  disposi- 
tion des  parties  qui  s'oppose  à  son  passage.  Du  moment  où^  au  moyen 
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ie  quelques  cautérisations  légères,  on  sera  parvenu  i  régulariser  l'en- 
Ifve  du  rétrécissement,  le  catbétérisme  deriendra  possible.  C'est  ce  qui 
Bt  arrivé  à  Hnnter  pour  le  petit  ramoneur  qu'il  traitait  inutilement  de- 
pns  six  mois.  Tandis  qu'il  s'occupait  à  détruire  le  rétrécissement,  il  le 
b«ichît  tout  à  coup,  et  au  moment  où  il  s'y  attendait  le  moins,  avec  la 
SBole  du  porte-caustique. 
Cbez  d'autres  malades,  dès  que  la  bougie  pénètre  dans  le  rétrécisse- 
elle  provoque  de  très-vives  souffrances,  et  il  est  impossible  de  la 
avancer.  Elle  était  entrée  avec  facilité  et,  en  la  retirant,  on  sent 
|i'elle  est  fortement  serrée.  C'est  que  la  muqueuse  est  enflammée  au 
liisioage  du  rétrécissement,  et  le  moindre  contact  d'un  corps  étran- 
|ff  avec  les  parties  malades  éveille  des  contractions  spasmodiques  du 
Ici,  quelques  cautérisations  légères  suffiront  pour  modifier  la 
de  la  muqueuse^  et  pour  apaiser  son  extrême  sensibilité.  En 
temps  l'inflammation  qu'elles  auront  développée,  paralysant, 
une  certaine  mesure,  les  contractions  de  l'urèthre,  il  sera  facile 
le  traverser  le  rétrécissement. 

Unis  ce  dernier  cas  on  peut  se  servir  d'une  bougie  de  cire  dont  l'ex* 
trfoiilé  a  été  roulée  dans  une  poudre  très-fine  de  nitrate  d'argent,  car 
heuitérisatîon  doit  être  très-superficielle  et  porter  en  même  temps  sur 
mt  certaine  étendue.  Mais  quand  il  s'agit  de  détruire  quelques  brides 
ùreoses  et  de  régulariser  l'entrée  d'un  rétrécissement,  il  faut  employer 
m  porte^^austique  dont  l'action  sera  plus  énergique  et  plus  limitée. 
Leroy  avait  imaginé  un  instrument  qui  pourrait  servir  assez  bien  i 
ctt  usage.  Il  se  compose  :  i*  d'une  canule  de  gomme  élastique  à  cour- 
lire  fixe,  garnie  à  ses  deux  bouts  d'une  virole  métallique;  2*  d'un 
^lodrin  obturateur;  3*  d'un  second  mandrin  terminé  par  une  chaîne 
ie  Vaocanson  portant  à  son  extrémité  une  petite  cupule  de  platine 
lestinée  à  recevoir  le  nitrate  d'argent.  —  Ce  porte-caustique  est  plus 
Hr  que  le  porte-crayon  de  Hunter;  il  a  pourtant  ses  inconvénients.  La 
dnlne  de  Vaucanson  n'ajoute  pas  beaucoup  à  la  flexibUité  du  man- 
Irin;  comme^  pour  être  solide,  elle  doit  toujours  avoir  un  certain  vo- 
hnne,  elle  ne  glisse  pas  facilement  dans  la  canule  de  gomme  dont  la 
intérieure  n'est  jamais  très-polie.   —  Quoique  Leroy  recom- 
de  s'assurer,  avant  de  faire  l'opération,  que  le  nitrate  d'argent 
«t  bien  adhérent  à  la  cupule^  celui-ci  peut  s'en  détacher  quand  il  est 
Bouille  par  les  mucosités  de  l'urèthre.  —  Enfin,  le  caustique  présen- 
tait, comme  dans  la  bougie  armée,  une  coupe  plane,  agit  sur  une 
snùce  trop  laige,  tandis  que  s'il  était  taillé  en  pointe  il  ne  toucherait 
que  rentrée  du  rétrécissement. 

I.—  15 
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Je  me  sers,  depuis  longtemps,  d'un  instrument  plus  simple  et  beau- 
coup plus  sûr.  Il  est  composé  :  l"*  d'une  canule;  2®  d'an  mandrin. 

I^  canule  est  d'argent,  cylindrique,  droite  ou  courbe  suivant  que 
Ton  veut  porter  la  cautérisation  dans  la  portion  droite  ou  eouri)e  de 
Turèthre.  Son  volume  doit  être  de  6  ou  7  millimètres  afin  de  bieo 
écarter  les  parois  du  canal,  et  de  permettre  au  mandrin  de  glisser  faci- 
lement dans  sa  cavité.  —  Le  mandrin  est  formé  d'une  tige  d'argent  de 
la  grosseur  d'un  stylet  ordinaire^  assez  flexible  pour  qu'on  puisse,  m 
besoin,  lui  donner  aisément  une  courbiu'e  semblable  à  celle  de  b 
canule.  L'une  de  ses  extrémités,  plus  volumineuse  que  l'autre,  forme 
une  sorte  de  cylindre  qui  sert  d'obturateur;  l'autre  est  terminée  parjm 
petit  renflement  olivaire  présentant,  à  sa  surface,  de  légères  aspérités. 
—  Pour  armer  l'instrument,  on  trempe  l'olive  dans  du  nitrate  d'argent 
fondu,  et  on  la  retire  couverte  d'une  couche  de  caustique.  Cette  sorte 
de  coque  est  mince  et  très-adhérente  :  elle  suffit  pour  cautériser  le 
rétrécissement  et  l'on  n'aura  aucune  crainte  de  la  voir  se  détacher. 

Yoici  comment  on  pratique  la  cautérisation  :  le  malade  étant  coudié 
et  placé  comme  pour  subir  l'opération  du  cathétérisme^  le  chirurgieii 
se  tient  debout  et  à  sa  gauche.  Avec  la  main  droite  il  prend  la  canolei 
garnie  de  son  obturateur,  et  l'introduit  dans  l'urèthre  jusque  sur  le 
rétrécissement.  Soutenant  le  gland  à  sa  base,  entre  l'annulaire  et  le 
médius  de  la  main  gauche,  il  étend  légèrement  la  verge  sur  la  canule 
qu'il  saisit  entre  le  pouce  et  l'index.  La  canule  et  la  verge,  étant  ainsi 
maintenues  immobiles^  le  chirurgien,  avec  sa  main  droite  devaioe 
libre,  retire  le  stylet,  le  retourne  et  porte  son  olive  couverte  de  caus- 
tique jusque  sur  le  rétrécissement,  contre  lequel  il  la  presse  doucemenl 
pendant  vingt  ou  trente  secondes.  Après  cette  courte  cautérisation,  il 
retire  de  nouveau  le  stylet^  et^  prenant  une  petite  seringue  qu'un  aide 
lui  présente  toute  chargée,  il  fait,  dans  la  canule,  une  injection  d'eae 
pour  laver  les  parties  cautérisées  et  entraîner  les  parcelles  de  nitrate 
d'argent  et  les  mucosités  concrètes  qui  pourraient  rester  dans  le  canaL 

L'opération  est  répétée  tous  les  deux  ou  trois  jours;  mais,  avant  de  It 
pratiquer,  il  faut,  à  chaque  fois,  chercher  à  introduire  une  petite  bougie, 
car  on  y  parviendra  souvent  au  moment  où  Ton  s'y  attendait  le  moins. 
Avec  cette  cautérisation  légère,  on  n'a,  comme  je  l'ai  dit,  d'autre  bol 
que  de  faire  cesser  un  spasme  de  l'urèthre,  ou  de  détruire  des  brides 
cicatricielles  qui  cachent  ou  dévient  l'entrée  du  rétrécissement.  Il  n'est 
donc  pas  nécessaire  de  la  prolonger.  On  peut  y  revenir,  au  besoin,  plu- 
sieurs fois  ;  ce  qui  vaudrait  beaucoup  mieux  que  de  développer  une 
inflammation  trop  forte  et  d'exposer  le  malade  à  une  rétention  d'urine. 
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■    CAUTÉRISATION    UTÉBALE. 


j^He  Ions  les  procédés  employés  par  les  chirurgiens  qui  se  sont  occupés 
de  fuérir  les  carnnsités  de  l'iirôthrc,  la  eau tùrisa lion  latérale  est  le  plus 
incien.  Presque  entièrement  oublié,  à  l'époque  où  Everard  Home  mit 
en  vogue  ta  cautérisation  d'avant  en  arrière,  il  fut  repris  par  Arnotl, 
en  1819,  cl,  trois  ans  plus  lard,  par  Duramp,  Celui-ci  comprit,  beau- 
coup mieux  que  ses  devanciers,  les  diflicullés  de  cette  opération  déli- 
cate, et  il  ima^na  des  instruments  très-ingénieux,  qui  lui  permirent  de 
la  pratiquer  avec  plus  de  sécurité  qu'on  ne  l'avait  ftiit  jusqu'alors. 
Comme  la  plupart  des  novateurs,  il  s'exagéra  les  mérites  et  les  résultats 
de  son  invention,  mais  sa  pratique  n'en  mérite  pas  moins  d'être  exa- 
minée avec  soin, 

hvcétié  de  Ducmnp.  —  Tous  les  instruments  dont  se  servait  Ducamp 
((aient  gradués,  car  il  arflchait  une  grande  prétention  à  la  précision 
dans  sa  manœuvre  opératoire. 

L'n  rétrécissement  étant  donné,  voici  comment  il  procédait  k  son 
Ifailemcnt.  :  Il  commence  par  introduire  dans  Turètlire  une  sonde 
df  famine  élastique,  cylindrique,  ayant  6  millimètres  do  diamètre;  il 
l'enfonce  aussi  loin  que  possible,  et  le  point  où  elle  est  arrêtée  indique 
le  si^  de  l'obstacle.  Cette  première  notion  acquise,  il  lui  faut  rechcr- 
chiT  où  se  trouve  l'ouverture  du  rétrécissement  et  quelle  est  son  étroi- 
iCTse.  Pour  cela,  il  se  sert  d'une  soiide  exploratrice,  plus  connue  sous  le 
nom  de  porte-empreinte.  C'est  encore  une  sonde  de  gomme  élastique, 
du  même  volume  que  la  première,  légèrement  conique,  portant,  à  son 
extrémité  antérieure,  un  pinceau  de  duvet  de  soie  qu'on  trempe  dans 
Un  mélange,  par  parties  égales,  de  cire  jaune,  de  diacbylon,  de  poix 
de  cordonnier  et  de  résine;  on  a,  do  cette  façon,  une  petite  masse 
•-mplastique,  tenace  et  malléable  tout  à  la  fois,  que  l'on  pétrit  entre 
les  doigts  pour  lui  donner  un  volume  égal  &  celui  de  la  sonde.  On 
introduit  dans  le  canal  l'instniment  ainsi  préparé,  après  l'avoir  préala- 
blement enduit  d'un  corps  gras,  cl  on  le  pousse  avec  douceur  contre 
Ip  rétrécissement.  Une  pression  de  quelques  instants,  modérée  mais 
bien  soutenue,  suffit  pour  que  le  pinceau,  imprégné  de  matière  empias- 
lique,  se  moule  sur  l'obstacle.  Alors,  on  retire  le  porte-empreinte  avec 
précautioD,  et  l 'on  doit  trouver,  h  son  extrémité,  une  saillie  ou  appendice, 
tlont  la  grosseur  et  la  position  indiqueront  l'étroitesse  du  rétrécisse- 
ment et  le  cùté  du  canal  où  se  trouve  son  entrée.  —  Quand  le  rélrécis- 
^meol  est  situé  dans  les  parties  reculées  de  l'urèthrc,  il  est  indis- 
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pensable  d'avoir  une  sonde  à  empreinte  courbe,  ou  de  mettre  dans  la 
cavité  de  la  sonde  droite  de  gomme  élastique  une  tige  de  plomb  à 
laquelle  on  donne  la  courbure  qu*on  juge  convenable. 

Dans  cet  examen  préparatoire,  on  n'a  pour  objet  que  d'étudier  la 
disposition  des  parties.  Maintenant,  il  faut  pénétrer  dans  le  rétrécisse- 
ment, rélargir  et  frayer  une  voie  sufûsante  au  porte-caustique.  A  cet 
effet,  on  a  recours  à  la  dilatation  simple  par  les  bougies. 

Ici  Ducamp  se  sert  de  conducteurs,  dont  la  forme  varie  suivant  la 
place  où  se  trouve  rentrée  du  rétrécissement.  Quand  celle-ci  occupe  le 
centre  du  canal,  une  sonde  ordinaire  de  gomme  élastique,  ouverte  par 
les  deux  bouts,  suffira  pour  guider  la  bougie;  mais,  quand  elle  est  déviée 
vers  une  des  parois  de  Turèthre,  il  emploie  des  sondes  ayant  à  leur 
extrémité  un  renflement  latéral  qui  en  porte  l'ouverture  du  côté  opposé 
(voy.  p.  163).  La  bougie,  renfermée  dans  la  sonde,  suit  nécessairement 
la  direction  de  son  conduit;  elle  ne  peut,  ni  se  plier,  ni  vaciller,  et  l'on 
dirige  à  volonté  sa  pointe  à  droite  ou  à  gauche,  en  haut  ou  en  bas,ven 
Torifice  qu'elle  doit  traverser.  Lorsqu'on  est  parvenu  à  franchir  le  rétré- 
cissement, on  laisse  la  bougie  en  place  ainsi  que  la  sonde  conductrice 
pendant  une  demi-heure.  Cette  manœuvre  est  répétée,  les  jours  sui- 
vants, jusqu'à  ce  qu'on  ait  obtenu  une  certaine  dilatation.  Alors  on  peut 
rechercher  quelle  est  l'étendue  du  rétrécissement,  soit  avec  une  bougie 
de  cire  sur  laquelle  il  laissera  son  empreinte,  soit  avec  un  petit  appareil 
en  forme  d'ombrelle. 

Arrivé  à  ce  point  du  traitement,  on  doit  connaître  le  siège  du  rélré-  j 
cissement,  la  direction  de  son  orifice,  son  étroitesse  et  son  étendue  \ 
Reste  à  pratiquer  la  cautérisation. 

L'instrument  employé  par  Ducamp  pour  cet  usage,  se  compose  : 

1°  D'une  sonde  de  gomme  élastique  ou  canule  conductrice  de  6  à 
8  millimètres  de  diamètre.  Elle  porte,  à  son  extrémité  antérieure,  une 
douille  de  platine  percée  d'un  trou  proportionné  au  volume  duporle- 
caustique  qui  doit  le  traverser; 

2"  D'un  mandrin  formé  d'une  tige  d'argent  terminée  par  un  petit 
cylindre  de  platine.  Celui-ci  est  creusé,  dans  sa  longueur,  par  une 
gouttière  ou  cuvette  destinée  à  recevoir  du  nitrate  d'argent  fondu.  Son 
bout  arrondi  sert  d'obturateur  ù  la  canule. 

L'instrument  est  fermé  quand  on  l'introduit  dans  l'urèthre;  c'es» 
seulement  lorsqu'il  est  arrivé  contre  l'obstacle  qu'on  fait  sortir  le  po^l^ 
caustique  de  la  douille  et  qu'on  le  pousse  dans  le  rétrécissemenL- 
Comme  la  cuvette  chargée  de  nitrate  d'argent  n'occupe  qu'un  des  côté» 
du  mandrin,  on  ne  peut  cautériser  qu'une  des  parois  du  canal.  Si,  ce- 
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idant,  il  est  nécessaire  d'opérer  une  cautérisation  plus  étendue,  il 
Et  de  faire  tourner  le  mandrin  dans  la  sonde,  et  Ton  touche  successi- 
lent  tous  les  points  du  rétrécissement.  —  Au  bout  d'une  minute,  on 
lène  le  porte-caustique  dans  la  douille  et  Ton  retire  Tinstrument 
né.  —  L'opération  est  répétée,  d'ordinaire,  tous  les  deux  jours,  et  il 
rare  qu'après  la  troisième  cautérisation  on  ne  puisse  introduire  dans 
èthre  une  sonde  de  6  millimètres. 


FiG.  àb.  —  Portenraustique  de  Dacamp. 

.  Mandrin  formé  d'une  ûft  d'argent. 

.  Eitréniité  antérieure,  de  platine,  creusée  d'une  petite  cuvette  pour  recevoir  du 

nitrate  d'argent  fondu. 
.  Canule  de  caoutchouc  graduée. 
•  Mandrin  placé  dans  la  canule. 

.  Hooille  de  platine  percée  à  l'extrémité  de  la  canule  ;  la  curette  du  mandrin  est 
renfermée  dans  la  douille. 

Canule. 

Mandrin  enfoncé  dans  la  canuJe. 

CoveUe  faisant  saillie  hors  de  la  canule. 


S  rétrécissement  est  censé  détruit;  mais  il  faut  encore  rendre  au 
il  son  ampleur.  Pour  cela,  il  est  nécessaire  d'employer  divers 
taleurs  :  le  premier  se  compose  d'ime  canule  d'argent  portant,  à 
extrémité,  un  appendice  csecal  légèrement  tordu  et  soutenu  par 
nandrin,  au  moment  de  son  introduction  dans  le  canal.  Une  fois 
lendice  placé  dans  le  rétrécissement,  on  le  dilate,  après  avoir  retiré 
Modnn,  avec  de  l'eau  que  l'on  pousse  dans  la  canule  avec  une 
igue. 

B  second  est  une  bougie  à  ventre,  dont  on  alterne  l'emploi  avec  le 
Kalear  à  eau,  en  ayant  soin  de  lui  donner  un  volume  un  peu 
Ddre.  Iji  grosseur  de  ces  bougies  est  peu  à  peu  augmentée  et 
iée  jusqu'à  9  millimètres.  Matin  et  soir,  on  place  une  bougie  à 
leure  pendant  vingt  minutes.  Au  bout  d'une  semaine,  la  bougie 
l  passée  qu'une  fois  par  jour  et  gardée  quelques  minutes.  Quatre 
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OU  cinq  jours  après,  le  malade  se  contente  de  Tintroduire  et  la  retire 
tout  de  suite.  Au  bout  de  très-peu  de  temps,  la  cicatrice  est  bien  consolida 
et  a  9  millimètres  de  largeur  comme  le  reste  du  canal. 


FiG.  â6.  —  Dilatateurs  de  Ducamp. 

A.  Bougie  à  ventre  ;  corps  do  la  bougie. 

B.  Extrémité  conique. 

C.  Partie  destinée  à  dilater  le  rétrécissement. 

D.  Dilatateur  à  eau  ;  tube  creux  de  gomme  élastique. 

£.  Mandrin  de  métal  destiné  à  soutenir  l'appendice  cœcal. 

F.  Appendice  cœcal  tordu  et  fixé  sur  le  tube  de  gomme  creux.  i 

G.  Ligature  fixant  l'extrémité  de  Tappendice  sur  le  mandrin. 

K.  Corps  du  tube  de  gomme  élastique  dont  on  a  retiré  le  mandrin. 
L.  Appendice  cœcal  dilaté  par  de  l'eau  après  avoir  été  introduit  dans  le  rétré- 
cissement. 

Le  procédé  de  Duciimp  est  très-compliqué  :  il  exige  un  grand  nombre 
d'instruments  et  des  manœuvres  opératoires  dont  la  plupart  sont  au 
moins  inutiles.  —  La  sonde  à  empreinte  fournit  des  renscignemcnls 
incomplets,  souvent  inûdèles,  et  sa  pression  contre  le  rétrécisscmenl 
est  douloureuse  (voy.  p.  139).  — Le  petit  instrument  métallique, guise 
développe  à  la  façon  d'une  ombrelle ,  est  difficile  à  manier  et  fragile; 
il  ne  peut  être  appliqué  que  s'il  existe  déjà  une  dilatation  assez  granitef 
et  encore  ne  donne-t-ii  que  des  notions  assez  peu  certaines  sur  retendue 
du  rétrécissement.  — Les  sondes  conductrices,  avec  renflement  latérdi 
ont  une  extrémité  volumineuse  et  tronquée,  qui  rend  assez  difAcile 
leur  introduction  dans  l'urèthre;  elles  sont  bien  rarement  utilei 
(voy.  p.  165).  — Les  dilatateurs  à  eau  sont,  pour  ainsi  dire,  sansactioa. 
«—  Les  bougies  à  ventre  seraient  assez  bonnes,  s'il  n'était  pas  impos- 
sible, ou  au  moins  très-difiicile  de  maintenir  leur  partie  renflée  en  np 
port  avec  le  rétrécissement  (1). 

(i)  Bien  avant  Ducamp,  on  avait  songé  à  (aire  porter  la  dilatation  uniiiiiament  m  1 
point  rétréci  du  canal,  pour  ne  fatiguer  ni  le  méat  urinaire,  ni  le  reste  de  l'unâv 
Col  de  TiHars  dit  que  plusieurs  chirurgiens  de  son  temps  se  servaient  de  petites  boofi 
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Reste  le  porte-caustique.  Ce  fut  une  idée  heureuse  que  celle  de  coû- 
ter, dans  une  petite  cuvette  de  platine,  le  nitrate  d'argent  fondu.  Avec 
ctt  instrument,  on  ne  risquait  plus  de  voir  le  caustique  se  briser  ou  se 
détacher  du  mandrin;  il  devenait  facile  de  limiter  son  action,  et  l'on 
pouvait  pénétrer  avec  sécurité  dans  la  cavité  même  du  rétrécissement. 
n  constitue,  à  lui  seul,  le  véritable  mérite  du  procédé  de  Ducamp. 

Cependant,  il  était  loin  d'être  parfait  :  sa  forme  droite  rendait  son 
passiige  diftlciie  dans  la  portion  courbe  du  canal  et  l'empêchait  d'arriver 
jusqu'aux  rétrécissements  situés  dans  la  région  membraneuse. 

Il  avait  encore  un  autre  inconvénient  :  lorsque  la  sonde  armée  était 
irrivéc  contre  rohsiâcle,  il  n'était  pas  toujours  facile  de  faire  entrer 
ilmblée  la  petite  cuvelle  dans  le  rétrécissement,  à  moins  que  celui-ci 
M  îùl  déjà  notablement  élargi.  Les  légers  efforts  auxquels  on  était 
obligé,  joints  à  l'extrême  laxité  de  la  verge,  qu'il  est  impossible  de 
filer  solidement  sur  l'instrument,  rendaient  la  manœuvre  Irès-inccr- 
bine;  et  tandis  que  le  chirurgien,  en  poussant  le  mandrin,  croyait 
l'itoir  chassé  en  avani,  il  n'avait  fait  souvent  que  ramener  la  canule  en 
r  arrière.  Alors,  le  nitrate  d'argent  mis  k  nu,  cautérisait  les  parties 
ttines  du  canal  placées  en  avant  du  rétrécissement. 

Lallemand  remplaça  la  sonde  droite  de  gomme  élastique  par  une 
Canule  de  métal  légèrement  courbe  dans  son  tiers  antérieur.  En  même 
temps,  il  imagina  un  mandrin,  dont  la  partie  la  plus  rapprochée  de 
U  cuvette  était  formée  d'une  chaîne  de  Vaucanson.  Celle-ci,  étant 
flexible  dans  tous  les  sens,  se  plie  sans  peine  à  la  courbure  de  la 
taaule,  soit  qu'on  pousse  le  mandrin  directement  en  avant,  soit  qu'on 
Ip  fasse  tourner  sur  son  axe  pour  toucher  toute  la  circonférence  du 
canal. 

n  comprit  surtout  que.  pour  agir  avec  quelque  précision,  il  fallait 
introduire  l'instrument  fermé  jusque  dans  la  cavité  du  rétrécissement, 
et  ne  démasquer  le  nitrate  d'argent  que  lorsqu'il  serait  en  rapport  avec 
les  parties  malades.  Cette  manœuvre  était  impossible  avec  la  sonde  molle 
et  volumineuse  de  Ducamp;  elle  devint  assez  facile  avec  un  porte-caus- 
tique de  raétaljtoutù  la  fois  plus  mince  et  plus  solide. — Lallemand  com- 
mençail  par  mesurer,  avec  une  grosse  sonde  de  gomme  élastique  graduée. 


I,  et  qu'iii  introduiauent  datit  l'urithre  au  diojni  d'uiM 
canvla  d'vgcnl.  Avec  un  iljlet,  ils  pauii«ient  la  bougie  juique  dam  le  r^trécisiement,  el, 
«8»-d  une  fois  placée,  il)  reliraient  la  canule  qui  avait  servi  &  la  conduire,  Quand  le 
Bilada  avait  beaoin  d'uriner,  on  ramenait  la  bougie  en  tirant  aur  le  fli,  al  on  11  ehan- 
»  M»  Hm  Fwie.  (Colde  VUltri,  ITAt,  CoiirfdeeAir.,  1.  IV,  p.  S36.) 
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à  quelle  distance  du  méat  urinairc  se  trouvait  l'entrée  du  rétrécissement. 
Puis,  introduisant  son  porte-caustique  dans  Turéthre,  il  le  poussait  à 
2  ou  3  centimètres  au  delà  du  point  qu'il  avait  préalablement  noté,  il 
tirait  alors  la  canule  en  arrière  et  laissait  le  caustique  à  découvert. 
Lorsqu'il  jugeait  avoir  produit  une  cautérisation  suffisante,  il  ramenait 
le  mandrin  dans  la  canule  et  retirait  du  canal  l'instrument  fermé. 


FiG.  à7,  —  Porte-caustique  de  Lallemand. 

A.  Canule  d'argent  graduée. 

B.  Courbure  légère  de  la  canule. 

C.  Extrémité  du  mandrin  porte^^ustique  formant  embout. 

D.  Tambour  garni  de  liège  dans  lequel  le  mandrin  passe  à  frottement  pour  ne  pas 

vaciller. 

E.  Tige  du  mandrin. 

F.  Manche  mobile  sur  le  mandrin,  servant  à  en  limiter  la  course. 

G.  Vis  fixant  le  manche  sur  le  mandrin. 

L.  Portion  antérieure  du  porte-caustique,  ouverte  dans  le  sens  de  sa  longueur  et 

représentée  de  grandeur  naturelle. 
M.  Canule. 

N.  Ouverture  antérieure  de  la  canule. 
0.   Tige  d'argent  formant  le  mandrin. 

P.  Chaîne  de  Vaucanson  de  platine,  pouvant  se  plier  à  la  courbure  de  la  canule. 
Q.  Extrémité  renflée  du  mandrin,  formant  embout. 
R.  Cuvette  de  platine  destinée  à  recevoir  le  caustique. 

Le  porte-caustique  de  M.  Ségalas  est  construit  d'après  les  mêmes 
données  :  il  est  composé  d'un  mandrin  recouvert  de  deux  canules  s'em- 
bottant  l'une  dans  l'autre.  Avant  de  se  servir  de  cet  instrument,  on  n'a 
plus  besoin  de  constater  le  siège  du  rétrécissement.  Lorsqu'on  l'intro- 
duit dans  l'urèthre,  la  première  amule,  dont  l'extrémité  antérieure 
présente  un  léger  renflement,  se  trouve  arrêtée  dès  que  le  canal  com- 
mence à  diminuer  de  calibre.  Alors,  avec  la  main  gauche,  on  la  main- 
tient pressée  contre  l'obstacle,  tandis  qu'avec  la  main  droite  on  fait 
avancer  le  mandrin  recouvert  de  la  seconde  canule  jusque  dans  le  rétré- 
cissement. Quand  on  est  assuré  que  la  cuvette,  chargée  de  citrate 
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iffent,  est  en  rapport  avec  les  parties  qu'on  doit  caatériser,  on  la 
Bowre  en  ramenant  en  arrière  la  seconde  canule.  L'opération  terminée, 
£ût  rentrer  tontes  les  pièces  les  unes  dans  les  autres,  comme  les 
^  d'une  lorgnette,  en  commençant  par  le  mandrin,  et  l'on  retire 
Ktniment. 


1 

m 


A 


M         H 


FiG.  àS.  —  Porte -caustique  de  M.  Ségalas. 
A.  freaûère  canule  graduée. 

I.  Kenflement  destiné  à  s'arrêter  devant  le  rétrécissement. 
C  Disque  à  travers  lequel  passent  toutes  les  pièces  de  l'instniment. 
I,D.  Petites  vis  dont  l'une  fixe  la  première  canule  sur  la  seconde,  et  dont  l'autre  fixe 

toutes  les  pièces  du  porte-caustique. 
L  Seconde  canule. 
F.  Mandrin  porte-caustique. 
6.  Extrémité  du  mandrin  formant  embout. 

Portion  antérieure  du  porte-caustique  vu  de  grandeur  naturelle, 
I.  Première  canule. 
K.  Reoilement  de  cette  canule. 
L  Seconde  canule  chassée  en  avant  de  la  première. 
1.  Extrémité  légèrement  renflée  du  mandrin. 
5.  CoTctle  du  mandrin. 

Ce  porte-caustique  diffère  peu  de  celui  de  Lallemand  :  il  permet 
'agir  avec  plus  de  précision^  parce  que  la  première  canule,  en  s'arrê- 
iBl  à  l'entrée  du  rétrécissement^  indique  sûrement  le  point  où  doit 
Mnmencer  la  cautérisation.  Mais  il  ne  peut  être  utilisé  que  dans  la 
[>rtion  droite  du  canal  ;  car  ses  deux  gaines,  devant  glisser  l'une  sur 
lotre,  il  est  impossible  de  leur  donner  la  courbure  indispensable  pour 
arerser  les  portions  profondes  de  l'urèthre.  M.  Ségalas  en  a  fait 
lostniire  qui  ont  une  légère  courbure,  mais  ils  sont  moins  faciles  à 
ailier;  à  la  rigueur,  on  peut  attaquer  un  rétrécissement  de  la  portion 
iQii>e  de  Turèthre  avec  la  porte-caustique  droit. 
Tanchou  modifia  le  porte-caustique  de  Ducamp  en  lui  ajoutant  un 
fki  très-fin,  qui  glisse  dans  la  cuvette  et  peut  lui  servir  de  conducteur. 
suid  la  sonde  arrive  sur  le  rétrécissement  où  elle  est  arrêtée  à  cause 
ï  son  volume,  on  pousse  le  stylet  au  delà  de  l'obstacle,  et  il  sert  de 
ûde  à  la  cuvette.  Celle-ci  est  enveloppée  par  un  petit  curseur,  en 
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forme  de  gaine,  pour  limiter  la  cautérisation;  mais  il  est  inutile  et  ne 
fait  que  compliquer  Tinstrument. 

M.  Ricord  s'est  contenté  d'ajouter,  à  l'extrémité  de  la  cuvette,  un 
bout  de  bougie  de  gomme  élastique,  long  de  2  centimètres. 

Duboucbet  inventa  un  porte-caustique  dans  lequel  on  démasque  le 
nitrate  en  imprimant  à  la  canule  un  mouvement  de  rotation. 

Wbately  emploie  un  instrument  qui  rappelle  celui  d'AmatusLusitanus: 
Avec  une  grosse  épingle,  il  fait,  près  de  l'extrémité  d'une  bougie  eiB- 
plastiquc,  un  trou  de  3  millimètres,  dans  lequel  on  loge  un  petit  mo^ 
ccau  de  potasse  caustique.  Il  fixe  celle-ci  en  ramenant  sur  ses  bords  un 
peu  de  la  cire  de  la  bougie.  Le  reste  du  trou  est  rempli  avec  de  l'axonge 
pour  protéger  les  parois  saines  du  canal  contre  l'action  du  caustique. 
—  Quand  on  a  introduit  la  bougie  jusqu'à  la  partie  antérieure  du  rétré- 
cissement, on  la  laisse  en  place  pendant  quelques  secondes,  afin  que  la 
potasse  commence  à  se  dissoudre.  Ensuite ,  on  la  fait  avancer  de  quel- 
ques millimètres  ;  on  l'arrête  encore  pendant  un  instant^  et  enfin  on 
l'engage  dans  le  rétrécissement.  Lorsque  la  bougie  a  franchi  l'obstacle 
on  doit,  dit  Whately,  la  retirer  doucement  jusqu'au-devant  du  rétré- 
cissement, l'introduire  dans  ce  dernier  une  seconde  fois,  très-douce- 
ment et  sans  s'arrêter.  On  répète  cette  manœuvre  une  ou  deux  fois  pour 
terminer  l'opération,  qui  doit  durer  deux  minutes  environ.  La  cautéri- 
sation est  recommencée  tous  les  sept  jours,  jusqu'à  ce  que  la  guérison 
soit  obtenue.  (Whately' s  Work ^  p.  /il  et  suiv.) 

Le  procédé  de  Whately  est  imparfait  et  dangereux.  I^  potasse  est  un 
caustique  énergique  capable  de  produire  des  lésions  profondes;  elle  se 
liquéfie  rapidement,  et,  s'il  est  difficile  de  limiter  son  action  sur  la  peau, 
il  en  sera  de  mème^  à  plus  forte  raison,  dans  un  canal  humide  comoie 
est  l'urèthre.  Pendant  les  hésitations  que  nécessite  assez  souvent  la  diffi- 
culté d'introduire  la  bougie  dans  le  rétrécissement,  la  potasse  peut  se 
dissoudre  et  se  répandre  sur  les  tissus  sains  qui  précèdent  l'obstacle. — 
Il  y  a  loin  de  cette  sorte  de  bougie  armée  et  de  cette  manœuvre  ince^ 
taine  aux  procédés  dont  j'ai  parlé  plus  haut. 

M.  Berton  a  voulu  pratiquer  la  cautérisation  avec  un  cautère  actuel 
formé  d'une  éponge  de  platine  rougie  à  l'aide  d'un  courant  de  gaï 
hydrogène. 

Leroy  a  proposé  de  toucher  le  rétrécissement  avec  un  eathéter  de  fer 
isolé  des  parois  de  l'urèthre  par  une  sonde  de  gomme  élastique  mise  en 
communication  avec  le  pôle  zinc  d'une  pile  galvanique  et  appliquant  le 
pôle  cuivre,  terminé  par  une  plaque,  sur  le  périnée.  — C'était  l'inverse 
de  ce  qu'avait  fait  Werthimber  dans  l'intention  de  produire  la  dilatation. 
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Je  ne  crois  pas  devoir  critiquer  de  pareils  moyens;  c'est  déjà  trop 
t  de  les  mentionner. 

LeroT  conseillait,  dans  certains  cas,  d'attaquer  le  rétrécissement 
ïïTière  en  avant.  Pour  exécuter  cette  opération^  il  se  servait  d'une 
Dole  fenètréeprès  de  son  extrémité  et  terminée  par  une  olive  ou  demi- 
bère.  Après  l'avoir  portée  au  delà  de  l'obstacle,  il  la  ramenait  douce- 
ent  à  lui  ;  lorsqu'il  sentait,  à  la  nature  de  la  résistance,  que  l'olive 
nt  arrêtée  derrière  le  rétrécissement,  il  introduisait  un  mandrin 
(rte^cau>tique  dans  la  canule,  de  manière  que  le  nitrate  d'argent,  se 
(Rivant  en  rapport  avec  son  ouverture  latérale,  touchât  directement 
I  parties  rétrécies.  —  Il  suffit  de  citer  ce  procédé  qui  est  sans  appli* 

tion. 

Oba  encore  imaginé  beaucoup  d'antres  porte-caustiques;  mais  ceux 
iLallemand  et  de  M.  Ségalas  sont  à  peu  près  les  seuls  qui  soient  restés 
os  la  pratique. 

Quand  on  pratique  la  cautérisation  latérale  avec  le  nitrate  d'argent, 
»  malades  n'accusent,  généralement,  qu'une  très-légère  douleur,  au 
Mnent  où  l'on  touche  le  rétrécissement.  Quelques  instants  après  qu'on 
«tiré  l'instrument,  ils  souffrent  un  peu  plus,  sans  doute  parce  qu'une 
file  quantité  de  caustique  dissout  par  les  mucosités  du  canal  se  répand 
r  les  parties  saines  voisines.  Us  ont  des  envies  fréquentes  d'uriner, 
aquelles  ils  n'osent  céder;  dès  que  l'urine  vient  à  s'échapper,  ils 
iffonvent  d'abord  une  douleur  aiguS,  mais  très-courte,  et,  ensuite,  de 
dialeur  et  de  la  cuisson  plutôt  qu'une  véritable  souffrance.  Quelque- 
is,  les  douleurs  sont  très-vives  et  accompagnées  de  contractions  spas- 
ttdiques.  qui  interrompent  le  cours  de  l'urine  à  plusieurs  reprises. 
La  première  émission  d'urine  entraine  de  petits  flocons  d'un  jaune 
sdâtre,  qui  ne  sont  autre  chose  que  du  mucus  coagulé  par  le  nitrate 
'a^ent.  Au  bout  de  vingt-quatre,  quarante-huit  heures  et  souvent  plus 
iri,  il  sort  par  le  canal  des  lambeaux  grisâtres,  irréguliers,  peu  épais, 
nUables  à  des  fausses  membranes.  Ce  sont  des  débris  d'eschares 
rodnites  par  le  caustique.  Quelques  chirurgiens  disent  en  avoir  ren- 
lotré  qui  avaient  la  forme  de  tubes;  mais  je  n'en  ai  jamais  vu. 
Lt  sortie  de  ces  eschares  est  souvent  accompagnée  d'un  peu  de  sang, 
resque  en  même  temps  il  s'établit,  dans  le  canal,  un  écoulement  de 
neo-pos,  non  douloureux,  peu  abondant,  et  qui  cesse  ordinairement 
i  kn-méme  après  quelques  jours,  à  moins  qu'il  ne  soit  entretenu  par 
présence  des  bougies. 

Les  suites  de  la  cautérisation  ne  sont  pas  toujours  aussi  simples  :  ce 
iBi,  tanKVt  des  douleurs  extrêmement  vives,  accompagnées  de  troubles 
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nerveux^  tantôt  un  accès  de  ûèvre  des  plus  violents.  Quelquefois,  il  se 
fait  une  véritable  hémorrhagie  qui  dure  plusieurs  heures.  Dans  ces  cas, 
elle  se  produit  quand  le  malade  vient  à  uriner;  à  chaque  fois,  elle  est 
moins  abondante  et  finit  par  s'arrêter  d'elle-même.  Il  est  rare  qu'elle 
soit  assez  considérable  pour  entraîner  de  véritables  dangers;  mais  ces 
écoulements  de  sang  répétés  ne  sont  pas  sans  inconvénients  chez  des 
malades  affaiblis. 

Si  l'inflammation,  qui  suit  nécessairement  la  cautérisation,  vient  à 
dépasser  les  bornes  ordinaires,  la  tuméfaction  des  parties  peut  être 
assez  considérable  pour  causer  une  rétention  d'urine  complète.  Cet 
accident  est  fréquent  lorsque  la  cautérisation  a  été  appliquée  avec 
une  certaine  énergie,  et  pour  un  rétrécissement  très-prononcé. 

Lallemand  raconte  que  la  plupart  de  ses  malades  restaient  de  dix  à 
douze  heures  sans  pouvoir  uriner^  mais  que  la  miction  finissait  par  se 
rétablir  d'elle-même.  Dans  ces  cas,  la  conduite  à  tenir  est  délicate.  En 
ne  faisant  rien  pour  rétablir  le  cours  des  urines,  on  laisse  les  malades 
en  proie  à  de  vives  souffrances ,  et  on  les  expose  à  des  accidents  graves. 
D'un  autre  côté,  il  n'est  pas  facile  de  pratiquer  le  cathétérisme  dans  un 
urèthre  enflammé,  bridé  par  un  rélrécissement,  et  tendu  plus  étroit 
encore  par  des  contractions  spasmodiqucs.  La  première  chose  à  faire  est 
de  recourir  aux  antiphlogistiques  :  une  application  de  dix  ou  quinze 
sangsues  au  périnée,  un  bain  prolongé,  suffisent  très-souvent  pour 
rétablir  la  miction.  Si  ce  traitement  ne  réussit  pas,  il  faut  cherchera 
introduire,  dans  la  vessie,  une  petite  sonde  de  gomme  élastique  ou  tout 
uu  moins  une  petite  bougie.  Quand  cette  dernière  sera  restée  en  place 
pendant  une  heure  ou  deux,  on  la  retirera,  et  il  est  rare  que  la  voie  | 
étroite  qu'elle  a  ouverte  ne  suflise  pas  à  l'écoulement  de  l'urine.  —  '  ■ 
Tous  ces  moyens  avaient  échoué  sur  un  malade  près  duquel  j'avais  été 
appelé.  A  la  suite  d'une  cautérisation,  il  avait  été  pris  d'une  rétention 
complète  qui  datait  de  dix-huit  heures.  Les  tentatives  qu'on  avait  faites 
inutilement  pour  le  sonder  avaient  provoqué  des  contractions  spasmo- 
diqucs si  douloureuses,  que  la  sonde,  à  peine  introduite  dans  la  fosse 
naviculaire,  devenait  insupportable.  Le  malade  ayant  été  chloroformisé, 
le  cathétérisme  fut  pratiqué  très-facilement.  C'est  un  moyen  simple, 
que  je  ne  saurais  trop  recommander. 

Les  résultats  qu'on  peut  obtenir  de  la  cautérisation  latérale  sont  très- 
différents,  suivant  la  manière  dont  on  rapplique  et  les  moyens  théra* 
peutiques  qu'on  emploie  concurremment  avec  elle. 

Lorsqu'un  rétrécissement  est  ancien,  la  muqueuse  est,  assez  souvent, 
enflammée  à  son  niveau  et  surtout  en  arrière.  Cet  état  morbide  entre- 
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lieot  ilans  rurèlbre  une  sensibilité  extrême  qui  deTient  un  obstacle 
iérieux  à  l'introduction  des  bougies  et  à  leur  séjour  prolongé  dans  le 
anal.  La  première  indication  à  remplir,  avant  tout  autre  traitement, 
it  de  modifier  la  surface  de  la  muqueuse  ;  or,  avec  les  instruments 
le  petit  volume  que  nous  possédons  aujourd'hui,  il  est  facile  de  péné- 
rer  dans  la  cavité  du  rétrécissement,  de  le  franchir  au  besoin,  et  de 
«ter  l'action  du  caustique  aussi  loin  qu'on  le  juge  convenable. 

A  ce  premier  avantage  s'en  rattache  un  autre  non  moins  iinportant  : 
iKamp,  Amott,  Amussat,  Lallemand  et  presque  tous  les  chirurgiens 
pi  ont  employé  fréquemment  ce  procédé,  ont  observé  que,  vingt-quatre 
keves  après  une  première  cautérisation,  beaucoup  de  malades  urinaient 
RKîblement  mieux  ;  et  ils  attribuaient  cette  amélioration  à  la  destruc- 
tioQ  d'une  partie  du  rétrécissement.  Ce  fait  est  exact;  j'ai  eu  plus  d'une 
Ui  l'occasion  de  m'en  assurer,  mais  l'explication  qu'ils  en  ont  donnée 
Kme  semole  pas  juste. 

Qoand  on  a  étudié  avec  soin  l'action  du  nitrate  d'argent  sur  les  mu- 
yeuses,  il  est  difiicile  d'admettre  qu'une  cautérisation  d'une  demi- 
liBute  à  une  minute  au  plus  puisse  produire  une  destruction  du  rétré- 
JHement  suffisante  pour  que  le  jet  de  l'urine  augmente  notablement 
e  Tolnme.  —  En  outre,  j'ai  rencontré  des  malades  chez  lesquels  cette 
nélioration  s'était  montrée  bien  avant  que  des  débris  d'eschares  fus- 
art  sortis  de  l'urèthre.  —  Enfin,  si  l'on  abandonne  les  opérés  à  eux- 
limes,  l'amélioration  diminue  rapidement,  et,  au  bout  de  quelques 
jors,  la  dysurie  reparait  telle  qu'elle  était  avant  la  cautérisation.  Or, 
H  y  avait  eu  une  véritable  perte  de  substance,  elle  n'aurait  pu  être 
éparée  dans  un  temps  aussi  court. 

Cependant  j'ai  dit  que  le  fait  était  incontestable;  en  voici^  je  crois, 
a  véritable  explication  :  — Dans  beaucoup  de  cas,  la  dysurie  ne  dépend 
f»  seulement  de  l'étroitesse  du  rétrécissement;  elle  est  encore  due  au 
ipnme  que  provoque  le  passage  de  l'urine  sur  la  muqueuse  enflammée. 
Dr,  la  cautérisation^  en  produisant  une  escbare  légère  à  la  surface  de 
cette  membrane,  a,  pour  premier  résultat,  de  la  rendre  insensible  au 
oootaet  de  l'urine.  —  Ensuite  elle  développe,  dans  les  tissus  sous- 
pcents,  une  inflammation  qui  paralyse  momentanément  les  fibres 
eoDtractiles  de  l'urèthre.  Il  n'est  donc  pas  étrange  que  le  jet  de  l'urine 
lopnente  de  volume.  Mais  cette  amélioration  sera  nécessairement 
pssagère;  après  la  chute  de  l'eschare,  l'irritabilité  morbide  de  la 
Doqueuse  reviendra  quoique  à  un  moindre  degrés  et^  à  mesure  que 
Inflammation  s'éteindra^  les  contractions  spasmodiques  reparaîtront. 

Cette  double  modiGcation,   produite  par  le  nitrate  d'argent  sur  la 


238  MALADIES  DE  L*ORÈTHR£. 

muqueuse  et  les  tissus  contractiles  du  canal  était^  assez  heureasemenl 
mise  à  profit  par  Ducamp,  quoiqu'il  ne  s'en  rendit  pas  exactemeo 
compte.  Partageant  Terreur  des  anciens,  il  croyait  détruire  les  rétrécu 
sements;  mais,  si  Ton  examine  avec  soin  son  procédé,  on  s'aperçoit  bia 
vite  que  la  cautérisation  n'avait  qu'une  très-petite  part  dans  les  saocè 
qu'il  a  obtenus. 

Comme  ses  porte-caustiques  les  plus  petits  avaient  encore  un  cerbdi 
volume^  il  était  obligé,  pour  faciliter  leur  passage,  de  dilater  l'urèthn 
au  moyen  de  bougies  laissées  à  demeure.  La  route  une  fois  ouverte^  i 
cautérise  le  rétrécissement,  mais  il  l'élargit,  en  même  temps,  avec  sei 
dilatateurs  à  eau  et  ses  bougies  à  venlre  ;  pendant  toute  la  durée  à 
traitement,  il  ne  cesse  pas,  un  instant^  d'employer  ces  instruments: 
et,  quand  il  abandonne  les  malades,  il  leur  recommande  encore^  poa 
assurer  la  guérison,  de  se  passer  fréquemment  une  sonde  dani 
Turèthre.  En  lisant  les  observations  qu'il  a  lui-même  rapportées,  oi 
voit  qu'en  moyenne,  il  ne  pratiquait  que  deux  ou  trois  cautérisatioDS 
d'une  minute  dans  un  traitement  qui  durait  plusieurs  semaines. 

Il  est  évident  que  des  cautérisations  aussi  rares  et  de  si  conrU 
durée  ne  pouvaient  opérer  par  destruction;  mais  elles  suffisaient  pov 
déterminer,  dans  l'épaisseur  du  rétrécissement,  une  inflammatioi 
qui  favorisait  singulièrement  l'action  des  dilatateurs.  Aussi^  bien  qv 
cette  assertion  puisse  sembler  étrange  au  premier  abord,  je  dini 
que  ce  procédé,  tel  que  Ducamp  l'appliquait  ordinairement^  n'est  pu 
la  cautérisation;  ce  n^est,  au  fond,  que  la  dilatation  aidée  par  les  en* 
stiques. 

Lallemand  avait  adopté,  en  grande  partie^  les  idées  de  Ducamp  sur  h 
destruction  des  rétrécissements;  mais,  plus  conséquent  avec  ce  prin- 
cipe, il  faisait,  de  la  cautérisation,  la  véritable  base  de  leur  traitemeni 
Il  prolongeait  la  durée  des  cautérisations  et  les  répétait  vingt,  trente  ri 
même  soixante  fois  {Obs.  sur  les  malad.  des  org.  génito-urin.,  p.  iOM8l)i 
Et,  dans  plus  d'une  occasion,  il  eut^  dit-il,  à  se  repentir  d'avoir  agi  a?ee 
trop  de  timidité  (p.  3/^4).  —  S'il  employait  quelquefois  les  bougies, 
c'était  sans  leur  accorder  une  grande  confiance.  —  Il  afQrme  qu'il  a  to 
des  malades  parfaitement  guéris  par  des  cautérisations  qui  remontaient 
à  plusieurs  années,  bien  qu'ils  eussent  refusé  de  faire  usage  de  boagies 
{loc.  cit.  y  p.  343).  —  Dans  son  opinion,  la  dilatation  combinée  aiee 
l'emploi  des  caustiques  détermine  souvent  des  écoulements  de  sang 
abondants,  de  la  fièvre,  des  douleurs  vives  et  même  des  rétentioDi 
d'urine.  Enfin  elle  est  ordinairement  inutile  et  quelquefois  nuinbta 
{loc.  cit. y  p.  346). 
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Quoique  l'action  du  nitrate  d'argent  ne  soit  pas  très-puissante,  il  est 
lerlain  qu'elle  peut  être  portée  au  point  de  mortifier  une  assez  grande 
épaisseur  de  parties  molles.  On  trouve,  dans  les  ouvrages  dÉverard 
Hume,  de  Lallemand  et  de  Reybard,  dea  faits  qui  le  prouvent  surabon- 
damment. L'cschare  sera  plus  considérable  encore  si,  à  l'exemple  de 
Walbelf ,  on  se  sert  d'un  morceau  de  potasse  caustique  un  peu  gros.  11 
nest  donc  pas  douteux  qu'un  rétrécissement  étant  donné,  il  est  toujours 
pDBtiblc  de  le  détruire  au  moyen  d'une  cautérisation  suflisammenl 
iaei^que,  et,  l'eschare  une  fois  tombée,  la  miction  sera  largement 
rétablie. 

Mais  quelles  seront  les  suites  de  ce  traitement?  La  perte  de  substance 
ne  pourra  Ctre  comblée  que  par  un  tîssn  de  cicatrice  éminemment 
rélracUle.  et  il  se  produira  un  rétrécissement  souvent  plus  élroit  et  plus 
rebi'lle  que  celui  qu'on  aura  détruit.  C'est  ce  qui  faisait  dire  à  Boyer, 
eo  parlant  du  cathétérisme  forcé  :  '  J'ai  rencontré  des  cas  dans  lesquels 
i!  m'a  été  impossible  de  sunuouterles  obstacles  avec  les  sondes  les  plus 
pointues,  et  ça  été,  presque  toujours,  sur  des  malades  qui  avaient  subi 
plusieurs  fois  l'application  de  la  pierre  infernale.  »  {Trait,  des  mal. 
c*i>.,  vol.  IX,  p.  238.) 

Lallemand  s'est  élevé  avec  force  contre  cette  opinion,  sans  nier,  tou- 
tefois, les  faits  sur  lesquels  elle  était  fondée.  aOu  a  eu  tort,  dit-il,  de 
comparer  les  efTets  de  la  cautérisation  à  une  plaie  avec  perte  de  substance. 
—  Dans  ce  dernier  cas,  il  y  a  formation  d'un  tissu  fibreux,  qu'il  esttrés- 
diflîcile  de  détruire  par  la  cautérisation,  quand  il  est  un  peu  épais.  — 
Dans  l'autre  cas,  il  y  a  épaississement,  induration  des  parois  de  l'urètbre, 
ubstruction  de  sa  cavité  par  la  saillie  de  la  portion  épaissie....  —  Il  ne 
•  agit  que  de  détruire  une  protubérance  morbide  qui  cède ,  en  général, 
Iicilement  &  l'action  du  caustique  ;  or,  si  l'on  borne  son  action  à  ce  qui 
fsl  endurci,  saillant  dans  l'inlcrieur  du  canal,  si  l'on  n'attaque  pas  le 
Ussa  sous-jacent,  ce  qui  est  en  général  trés-faciie,  on  ne  détruit  pas 
réellement  les  parois  du  canal....  — Il  n'y  a  pas  lieu  à  réparer,  puisqu'il 
Q'y  a  pas  de  perte  de  substance  d'un  tissu  sain  (voy.  p.  339  et  suiv.).  — 
'Juand  il  y  a  récidive,  c'est  que  le  nitrate  d'argent  a  dû  agir  sur  les  par- 
lies  siiines  du  canal  et  détruire  la  membrane  muqueuse  dans  toute  son 
épaisseur  {Oès,  $ur  les  malad.  des  org.  gênito-urin,,  p.  3Ù2).  n 

En  lisant  ces  lignes,  on  se  demande  quelle  étrange  idée  Lallemand 
tétait  faite  de  la  structure  des  rétrécissements.  Qu'est-ce  donc  que  cette 
protubérance  morbide  qu'on  peut  enlever  sans  intéresser  les  parois  de 
l'urètbre,  et  celte  saillie  indurée  qu'on  peut  mortifier  sans  léser  la  mu- 
quËUse?Nc  croirait-on  pas  qu'il  s'agit  encore,  comme  aux  temps  ancien^j 
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d*uQe  caroncule,  d'une  végétation  qu'il  suffit  de  faire  tomber  pour  réU- 
blir  Turéthre  dans  son  état  normal  ? 

En  exposant  Tanatomie  pathologique  des  rétrécissements,  je  crois 
avoir  démontré  qu'ils  ne  sont  jamais  constitués  par  une  production 
nouvelle  surajoutée  et  saillante  à  la  surface  de  la  muqueuse;  qu'ils  sont 
toujours  formés  aux  dépens  des  parois  de  rurèthre;  que  ces  parois,  noa- 
seulement  n'ont  pas  augmenté  d'épaisseur,  mais  encore  qu'elles  soDt 
indurées^  revenues  sur  elles-mêmes  et  fortement  déviées  vers  le  centre 
du  canal.  Il  est  donc  impossible  de  détruire  un  rétrécissement  par  les 
caustiques,  sans  détruire,  en  même  temps  et  dans  la  même  mesure,  les 
parois  du  canal. 

Tel  est,  en  effet,  le  vice  radical  de  ce  procédé,  c'est  de  n'agir  qu'en 
produisant  une  perte  de  substance.  De  là  résultent  deux  graves  incon- 
vénients qui,  sans  parler  des  autres  dangers  inhérents  aux  larges  cauté- 
risations, suffisent  pour  le  faire  proscrire,  au  moins  d'une  manière 
générale. 

Quand  le  rélrécissement  est  inflammatoire  et  constitué  par  une  infil- 
tration plastique  et  une  simple  induration  de  tissu,  on  peut  espérer, 
avec  quelque  raison,  de  le  voir  céder  à  l'emploi  bien  entendu  de  la  dila- 
tation. Mais,  en  le  détruisant  par  les  caustiques,  on  le  transformera  en 
un  rétrécissement  cicatriciel  et  souvent  incurable. 

Lorsque  l'obstacle  est  déjà  formé  par  une  cicatrice,  le  résultat  n'est 
pas  plus  heureux.  On  pourrait  croire  qu'on  peut  impunément  le  cauté- 
riser,  puisque  le  tissu  nouveau  qui  comblera  la  perte  de  substance  sert 
de  même  nature  que  celui  qui  aura  été  détruit.  Mais^  avec  quelques 
précautions  que  l'opération  soit  pratiquée,  il  est  impossible  de  mesurer 
exactement  l'action  du  caustique.  Pour  être  assuré  de  détruire  entiè- 
rement le  rétrécissement,  il  faudra  en  dépasser  les  limites;  la  perte 
de  substance  sera  plus  étendue  que  le  rétrécissement;  la  cicatrice  qui 
en  résultera  sera  nécessairement  plus  considérable  que  la  première  et 
la  maladie  en  sera  aggravée  d'autant. 

Cependant,  il  faut  reconnaître  qu'il  y  a  quelques  rares  exceptions  à 
cette  régie.  Ducamp,  tout  en  combattant  la  pratique  d'Éverard  HomCf 
convient  que  beaucoup  de  malades,  traités  par  ce  chirurgien^  n'ont  eu 
une  récidive  qu'au  bout  de  six,  huit  ou  dix  ans,  et  qu'un  assez  bou 
nombre  ont  été  radicalement  guéris.  Il  connaît,  dit-il,  un  homme  qui, 
après  avoir  éprouvé  plusieurs  rechutes,  à  la  suite  de  divers  traitements 
par  les  bougies,  fut  guéri  parla  cautérisation,  en  Angleterre.  Depuis  huit 
ans,  il  n'a  pas  cessé  de  bien  uriner.  {Traité  des  rétent.  d*ur.y  p.  123.) 
—  J'ai  vu  également  plusieurs  étrangers  qui,  après  avoir  été  cautérisés 
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te  la  poUsse  caustique,  avaient  obtenu  une  amélioration  notable. 
■I  d'eux.  Américain,  âgé  de  cinquante-huit  ans,  me  raconta  qu'il 
niait  plus  que  goutte  à  goutte  et  a?ec  de  Yi?es  douleurs,  quand  il 
t  soumis  à  ce  traitement.  Il  souffrit  beaucoup  et  eut  deux  hémor- 
^es,  dont  la  dernière  fut  très-abondante;  mais  il  guérit.  L'opération 
nootait  déjà  à  neuf  ans  quand  il  me  consulta  pour  une  orchite,  et 
pCDdant  je  pratiquai  assez  facilement  le  cathétérisme  avec  une 
ipgie  de  7  millimètres. 

Lallemand,  que  la  plupart  des  auteurs  ont  représenté,  i  tort,  comme 
1  partisan  exclusif  de  la  cautérisation^  avait  entrevu  les  inconvénients 
le  je  viens  de  signaler,  a  Je  pense,  dit-il^  que  la  dilatation,  employée 
lec  les  précautions  nécessaires  pour  éviter  l'irritation  que  tend  i  pro- 
nie  tout  corps  étranger  introduit  dans  l'urèthre^  est  préférable  à  la 
■lérisation.  Celle-ci  peut  atteindre  d'autant  plus  facilement  les  parties 
ines,  que  l'altération  est  peu  étendue.  Pourquoi^  d'ailleurs^  commen- 
lait-on  par  détruire  des  tissus,  qui  sont  peut-être  encore  susceptibles 
I  reprendre  leur  première  souplesse?  Il  faut  au  moins  essayer  les 
ojens  qui  ne  produisent  pas  de  perte  de  substance.  Et,  puisqu'on  finit 
r  dilater  les  rétrécissements  après  les  avoir  élargis  par  la  cautérisa* 
n,  pourquoi  ne  commencerait-on  pas  par  là  quand  ils  sont  encore 
Kz  larges?  n  (Obserc.  sur  Us  malad.  des  organ,  génikHoin.,  p.  444.) 
Xaisles  convictions  de  ce  chirurgien  étaient  si  peu  solides»  que,  dans 
I  lignes  qui  suivent,  il  ajoute  :  a  Quand  le  rétrécissement,  quoique  très- 
rait,  a  peu  d'étendue  en  longueur,  on  peut  encore  réussir  par  la  dila* 
lioD  ;  mais  le  traitement  est  beaucoup  plus  long  et  la  guérison  moins 
Ede.  11  est  plus  court  et  plus  sûr  d'en  venir  tout  de  suite  à  la  cauté- 
■tion....  Un  petit  nombre  de  cautérisations  suffit  pour  détruire  res- 
te de  diaphragme  qui  partage  le  canal  en  deux.  C'est  dans  des  cas  de 
i  genre  qu'elle  a  psoduit  des  effets  merveilleux.  »  {Loc.  cU.j  p.  145.)  — 
t  frfus  loin  :  a  M.  Aumont  prétend  qu'on  doit  rejeter  la  cautérisation 
stes  les  fois  que  la  longueur  du  rétrécissement  dépasse  un  pouce. 
I  proposition  inverse  eût  été  l'expression  exacte  de  la  vérité;  car  ces 
iCrécissements  très-longs  ne  sont  susceptibles  de  guérir  que  par  la 
mérisation.  » 

Comment  concilier  des  opinions  si  contradictoires?  Chacun  aussi 
«(^rendra,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'insister  sur  ce  point,  combien 
ferait  difficile  de  cautériser  une  simple  bride  avec  assez  de  précision 
nr  ne  pas  intéresser  les  parties  voisines,  et  alors  on  s'exposerait  à 
msformer  un  rétrécissement  très-court  en  un  rétrécissement  beau- 
té plus  étendu.  En  voulant  détruire  avec  les  caustiques  un  rétré- 
viouaiEa.  I  —  iS 
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cissement  étroit,  dur  et  long,  on  ne  manquerait  pas  de  détermiDer  des 
accidents  graves,  et  peut-être  une  rétention  d'urine  complète. 

Les  seuls  cas  où  ce  procédé  m'a  semblé  être  d'uae  utilité  incontes- 
table^ sont  ceux  où  des  fistules  anciennes  existent  derrière  un  rétréciss^ 
ment  cicatriciel,  étendu,  irrégulier  et  formé  par  un  noyau  fibreux^  com- 
prenant la  totalité  ou  une  grande  partie  de  la  circonférence  de  Turèthre. 
Ici  la  dilatation  serait  impuissante;  la  présence  d'un  corps  étranger 
dans  le  canal,  si  prolongée  qu'elle  fût,  ne  suffirait  pas  pour  enflammer 
cette  masse  fibreuse  dans  toute  son  épaisseur.  «^  Je  montrerai  plus  loin 
que  les  divers  procédés  d'uréthrotomie  seraient  également  inutiles  et 
dangereux;  mais^  au  moyen  de  cautérisations  répétées  et  surtout  très- 
énergiques,  on  peut  détruire  une  grande  portion  de  Tobstacle. 

L'opération  n'offre  pas  des  dangers  aussi  grands  qu'on  le  présumerait 
au  premier  abord.  Gomme  on  ne  se  propose  pas  de  fiiire  disparaître  le 
noyau  fibreux  tout  entier,  il  n'est  pas  nécessaire  que  le  caustique  en 
dépasse  les  limites;  on  n'a  donc  à  craindre  ni  hémorrhagte,  ni  infe^ 
tion  purulente^  ni  infiltration  urineuse.  Si  forts  que  soient  l^inflamma- 
tion  et  le  gonflement  c)es  parties,  il  ne  peut  y  avoir  de  rétention  com- 
plète, puisque  les  urines  ont,  dans  les  flstnles,  une  issue  assurée. 
Cependant  on  aura  enlevé  une  partie  des  tissos  indurés  et  élargi 
rurtHhre  dans  une  mesure  suffisante  pour  rétablir  la.miction. 

11  est  vrai  que  le  rétrécissement  n'aura  pas  été  entièrement  détroit;  si  . 
Ton  abandouie  les  choses  en  cet  état,  la  perte  de  substance  sera  comblée, 
comme  je  le  disais  tout  à  l'heure,  par  un  nouveau  tissu  de  cicatrice^  et 
au  bout  d'un  certain  temps  il  y  aura  une  récidive.  Mais  si,  après  la  chute 
de  Peschare  et  quand  la  plaie  commence  à  se  cicatriser,  on  emploie 
avec  soin  la  dilatation;  si,  par  l'usage  prolongé  des  bougies  métalliques, 
on  distend  et  Ton  atrophie  les  tissus,  on  pourra  obtenir  une  cicatrice 
plus  régulière  et  plus  large  que  la  première.  Pour  arriver  i  ce  résultat^ 
il  fiiut  continuer  l'emploi  des  bougies  pendant  des  mois.  L'urèthre  sera 
tneore  bien  loin  de  ses  conditions  normales,  mais,  du  moins,  son 
cjilibre  sera  assex  élargi  pour  que  la  miction  s'eflectue  Ikcilementf  et 
cVsl  le  pt^înl  t^sseutiel. 

J'ai  pratiqué  ivlte  oi^^ration.  p^^ur  la  première  fois,  en  i85&.  tts'agis* 
•ait  d'un  homme  de  soixante  et  un^ms,  très-aflkibli,  et  qui,  depuis  long' 
teuqvH,  n'urinait  plus  que  par  des  fistules  périnéales.  Pendant  trois  âils 
il  a>aîl  i^to  truiU^  à  phisieurs  reprises,  par  la  dilatation;  en  dernier  lieii, 
il  axait  ^ubi  Tun^hri^tomio  interne,  et  n*lvait  retiré,  de  tous  ces  moyens, 
iHr^mo  aiueh(^r<ilion  ivisxigère.  0\^t  alor^  que  j'eus  recours  aux  caus- 
tiques. Iiaii^  ^f^pace  de  \in^-qttatr\'  jour>,  je  fis  cinq  cautérisations  de 
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tim  miontes  chacime^  et,  douze  jours  après  la  dernière,  j'employai  la 
jihtatioD  par  les  bougies  métalliques.  Au  bout  de  trois  mois  de  traite- 
Dent,  le  malade  était  guéri  de  ses  ftstules  et  se  passait  lui-même,  dans 
Mthre,  une  bougie  de  7  millimètres  et  demi.  J'eus  occasion  de  le 
noir  éimq  ans  après.  Bien  qu'il  eki  gardé  l'habitude  de  se  sonder 
mn  régnUèremeDi,  le  calibre  de  son  canal  avait  perdu  %  miUimètres. 
kpcBdant  il  urinait  bien  et  se  consîdéraBt  comme  entièrement  guéri. 
Je  n'avais  emplojé  ce  moyen  énergique  qu'en  désespoir  de  cause,  et 
kfone  que  je  ne  lui  accordais  qu'une  médiocre  confiance.  Mais,  depuis 
Hâe  époque,  j'en  ai  obtenu  des  résultats  assez  heureux  pour  être  assuré 
e  son  utilité.  Je  le  recommande  d'autant  plus,  que^  dans  des  casana* 
igues,  Lallemand,  qui  cependant  était  grand  partisan  de  la  cautérisa- 
on,  croyait  que  les  malade^  ne  pouraient  être  guéris,  ni  par  les  caus* 
qpes,  ni  par  tout  autre  moyen.  Il  conseillait  de  ne  pas  les  tourmenter, 

I  seufement  de  les  engager  à  porter  constamment  une  sonde,  pour  être 
Miri  des  terribles  accidents  d'eue  rétention  d'urine.  (Lôc.  cit ,  p.  140.) 
■n  résumé,  la  cautérisation  ne  saurait  constituer  une  méthode  géné- 
ié  de  traitement. 

■éduite  à  elle-même^  elle  ne  donne  que  des  résultats  incomplets;  mais 
k  est  un  auxiliaire  précieux  de  la  dilatation. 
Elle  est  d'une  utilité  incontestable  pour  modifier  la  surface  de  la  mu^ 
muse  uréthrale  et  pour  combattre  les  contractions  spasmodiques  de 

■Mbre. 

Considérée  comme  moyen  de  détruire  les  rétrécissements,  elle  est  le 

hn  sourent  impuissante  ou  nuisible.  Elle  ne  convient  que  dans  quelques 

II  rares,  et  encore  son  action  a-^t-elle  besoin  d'être  complétée  par  la 

lUation. 

htatutérisaiiontFadani  m  arrière^  appliquée  avec  réserve,  peut  fevo- 
■er  l'introduction  des  bougies  en  faisant  cesser  le  spasme  de  l'm^thre, 
liégularisant  ou  en  agrandissant  l'orifice  du  rétrécissement. 
Employée,  d'après  le  procédé  d'Éverard  Home,  pour  détruire  le^ 
iliécissements,  elle  est  souvent  impuissante  et  toujonrs  dangereuse. 
La  catiiérùation  latérah  peut  servir  aux  mêmes  usages  que  la  précé- 
mie.  Les  instruments  ingénieux  de  Ducamp,  Ségalas  et  Lalleraand 
ermettent  de  l'appliquer  avec  une  précision  assez  grande. 
lAcauiérisation  d'arrière  en  avant j  proposée  par  Leroy  (d'Étiolles),  n'esl 
mais  employée.  Je  n'imagine  pas  de  cas  oii  elle  pourrait  être  utile. 
Le  nitrate  d'argent  fondu  est  le  meilleur  caustique. 
hi potasse  eaustifue  est  un  agent  infidèle  et  dangereux. 
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tl  décrit  encore  deux  autres  instruments  :  le  premier  est  une  canuia 
droite  percée,  vers  son  extrémité  antérieure,  de  deux  ouvertures  lat6> 
raies  et  oblongues  dont  les  bords  sont  bien  tranchants.  Après  Vêmt 
introduite  dans  Turéthre,  on  devait  engager  les  camosités-dans  les  yeux 
de  la  sonde,  et  les  couper,  en  imprimant  à  celle-ci  de  légers  mouvementi 
de  rotation  (i). 


Fi6.  49.  —  Sonde  coupante  droite  d^Ambrolse  Paré. 

A.  Corps  de  la  sonde  métallique. 

B,  B.  Ouvertures  oblon^^ues  à  bords  tranchants. 

Le  second  est  une  canule  courbe  de  moindre  volimie,  dont  le  bout 
mobile,  ayant  la  forme  d'une  cupule  à  bords  tranchants,  peut  être  éloir 
gné  ou  rapproché  du  corps  de  la  sonde  au  moyen  d'un  stylet  qui  passe 
dans  sa  cavité.  On  commence  par  introduire  l'instrument  fermé  jusqu'à 
l'obstacle  ;  cela  fait,  on  pousse  la  pièce  mobile  au  delà  du  point  obstrué; 
puis^  en  lui  imprimant  des  mouvements  de  va-et-vient,  on  cherche  i 
saisir  et  à  exciser  les  camosités.  Cet  instrument  rappelle  singulièrement 
une  des  sondes  de  Franco  (voy.  page  52),  mais  on  ne  trouve  dans  l'ouvrafe 
de  ce  dernier  chirurgien  aucune  description  qui  en  explique  l'usage. 

L'opération  terminée,  Paré  recommande  de  laisser  fluer  aprh  tme 
borme  quantité  de  sang^  afin  de  descharger  la  partie.  Il  profite  de  la  présence 
de  la  canule  dans  l'urèthre  pour  achever  de  détruire  les  camosités  en 

(1)  «  Et  si  on  cognoit  qu'elles  soyent  calleuses  et  ayent  pris  cicatrice  (qui  tert  aiiél 
»  Toir,  parce  que  d'elles  ne  sortira  aueune  humidité  superflue),  alors  les  eomiient  eicorchirt 
»  et  rompre  avec  vne  sonde  ou  verge  de  plomb,  ayant  Tn  doigt  prêt  de  son  extrémité,  pla- 
»  iieurs  aspérités ,  comme  vne  lime  ronde  ;  et  l'ayant  passée  dans  la  verge  outre  les  uno' 

V  sitez,  le  patient  ou  le  chirurgien  la  tirera,  repoussera  et  retournera  de  costé  et  d'iutn 
»  tant  de  fois  qu'il  verra  à  son  aduis  estre  nécessaire  pour  comminuer  les  dites  caraostO; 

V  laissant  fluer  assez  bonne  quantité  de  sang,  à  fin  de  descbarger  la  partie.  On  pooin 
»  aussi  vser  de  quelques  sondes  propres  pour  tel  effect,  dedans  lesquellet  y  aura  vn  fil 
»  d'argent,  et  à  l'extrémité  d'iceluy  vne  pclite  rondeur  qui  sera  trenchante  et  caue  tcis 
B  le  bout  de  la  sonde,  à  fin  qu'elle  se  ioigne  contre,  pour  la  mettre  sans  violence  dédain  U 
»  verge,  à  l'endroit  des  carnositez  :  et  lors  on  poussera  la  dite  verge  de  contre  la  soode, 
»  tant  et  si  peu  que  l'on  voudra  :  car  l'ayant  ainsi  poussée,  on  la  retira  tant  dt  fois  qn'oo 
»  veut.  Ce  faisant,  on  pince  et  comminue  de  la  dite  carnosité  tant  qu'il  sembla  estrs  1n> 
»  pour  vne  fois,  le  te  puis  asseurer  que  i'en  ay  faict  de  belles  cures. 

»  La  cannule  est  semblablement  vtile  pour  tel  effect.  Son  vsage  est  tel  :  n  la  faut  mettre 
»  en  la  verge  et  ses  ouuertures  seruent  pour  couper  et  conmiinuer  les  earnositas,  lon- 
»  qu'elles  sont  posées  dedans,  parce  qu'elles  sont  trenchantes  :  et  alors  on  doit  tonmr  II 
»  cannule,  et  comprimer  des  doigts  Tendroit  de  la  verge  où  sont  les  camosités.  »  {De  lo 
grofifie  vérolle.  Hure  dixnevfuiesme.} 
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rteBl  sur  elles,  au  moTen  d'une  petite  Terge  d'argent^  un  mélange 
pMuire  de  sabine,  d'ochre,  d'antimoine  et  de  tnthie.  Enfin  il  compté- 
;ie  tiaiteoient  avec  des  bougies  enduites  de  matières  dessiccatives. 


il        lOl 


Fie.  50,  **•  Sonde  coff  te  covlie  à^ànkrélm  Paréb 

A.  Corps  de  le  loode  ■létaHiqiie. 

a.  Ovrerinre  placée  à  rextrémilé  de  la  sonde. 

C  Masdrin  passé  dans  la  sonde. 

i.  Mite  eapide placée  I  fettrémité  dn  ttiadrin;  les  bords  sont traachantf . 

^Irancisco  Dia2,  médecin  espagnol,  dont  le  Compendium  de  chirurgie 
imprimé  â  Madrid  en  1576»  se  servait,  pour  détruire  les  carnosités, 
I  ÎBStrument  de  son  invention.  C'est  une  sonde  de  métal,  courbe  et 
erle  par  les  deux  bouts.  Après  lavoir  introduite  dans  Turèthre» 

(■e  sur  Tobstacle,  il  passait  dans  sa  caWté  une  tige  d'argent  poin- 
avec  laquelle  il  coupait  peu  à  peu  les  camosités.  Tout  en  disant 
de  cette  façon  il  agissait  avec  sécurité,  il  ajoute  qu  il  ne  faut  se 
fir  de  cet  instrument  qu'à  la  dernière  ettrémité  (i). 

}  « la  alfalia  esta  abéerta  por  los  lados^  k»  este  inatrumanlo  por  la  pnnta,  de 

ide  que  hnniesse  dentro  ma  Terga  de  plata  con  su  puota,  i  it  cortando  la  calkit idad 
eta  pœo  para  najor  seforidad,  y  este  es  el  mejor  que  be  podido  aoer 

Instrumenio  cusorio  de  nuettra  invtncion. 


Ftai  5i.  —  Sonde  eaorbe  de  Francisée  Dits. 

A.  Corps  de  ta  sonde  aétalliqne. 
1.  Ottvertnre  antérienre  de  la  sonde. 

t  itjlet  destiné  à  traTcrser  la  sonde  pour  cooper  les  camosités  n'est  pas  représenté 
I  renrrafe  de  Diax. 

ist  de  Tsar  desta  manera.  Meter  este  iostnunento  basta  donde  estnuiere  la  camosidad 
»,  y  cortar  con  rnncbo  espacio,  con  el  mayor  zino  que  ser  pndiere,  y  desta  manera 
para  acabnr  de  romper  la  calloeidad,  bien  se  qne  este  instnmieote  es  de  alpua 

peifroso: desie  instnunenlo  tenemoe  de  Tsar  comode  remédie  esiremo  que 

«  ay  otro.  •  (Francisco  Dias,  1643,  De  las  eamofidadei  de  la  verga^  p.  170.) 
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Alliés  rapporte  Tobservation  d'un  malade  âgé  de  trente  ans,  qui 
avait  une  fistule  au  niveau  de  la  fosse  naviculaire  et  une  autre  sur  le 
scrotum.  Les  urines  passaient  abondamment  par  cette  dernière;  ime 
très-petite  partie  parvenait  avec  peine  jusqu'à  Textrémité  du  canal,  qui 
s'était  collé  et  oblitéré  de  façon  qu'il  n'en  restait  plus  aucun  vestige. 
«  MM.  Guérin  et  Petit,  dit-il,  furent  consultés  avec  mon  père.  Il  fat 
décidé  qu'il  était  à  propos  de  perforer  le  canal  pour  rétablir  aux  urines 
la  route  naturelle.  Mon  père  se  servit  d'un  trocart  avec  lequel  il  perça 
le  gland  jusqu'à  J'endroit  où  la  dernière  fistule  était  située,  c'est-à- 
dire  jusqu'à  la  fosse  naviculaire^  afin  d'y  introduire  à  Tinstant  une 
petite  bougie  de  trois  à  quatre  pouces.  Il  entra  plus  tard  dans  h 
vessie,  et  le  malade  guérit  bien  de  ses  fistules.  »  {Traité  des  maladies  it 
Vurèthre,  1755,  p.  72.) 

Viguerie  (de  Toulouse)  pratiqua  une  opération  semblable  dans  des 
conditions  beaucoup  moins  favorables.  «  Un  homme  âgé  de  ci^quant^ 
cinq  ans  avait  le  canal  de  Turèthre  oblitéré  depuis  deux  mois,  et  rendaiti 
depuis  plusieurs  années,  les  urines  par  dix  trous  fistuleux  situés  près  de 
Tanus  et  aux  fesses.  L'oblitération  du  canal  existait  près  du  pubis;  le 
tissu  cellulaire  qui  l'avoisine  au  périnée  formait,  avec  ce  conduit,  un 
cylindre  dur  et  calleux  d'un  pouce  environ  de  diamètre.  Pour  remédier 
au  rétrécissement  de  l'urèthre  et  aux  fistules,  on  avait  employé  sans 
succès  différentes  espèces  de  bougies  dans  les  hOpitauxdeLyon,d'Arie8, 
de  Montpellier,  de  Nismes  et  d'autres  villes  où  le  malade  avait  été  suc- 
cessivement soigné.  M.  Viguerie,  regardant  les  bougies  comme  un  moyen 
impuissant  dans  cette  circonstance,  se  détermina  à  l'application  de  la 
pierre  infernale,  selon  le  procédé  de  Hunter.  Ce  caustique  causa  beau- 
coup de  douleurs  et  d'irritation  dans  le  canal^  et  l'obstacle  resta  dans 
le  même  état.  Il  ne  vit  alors  d'autre  ressource  que  la  perforation  de  U 
partie  rétrécie  et  oblitérée^  au  moyen  d'un  trois-quarts  de  très-petit 
diamètre.  Après  avoir  porté  la  canule  de  l'instrument  jusqu'à  l'obstacle, 
la  verge  et  la  région  du  périnée  étant  tendues  avec  la  main  gauche,  il 
poussa  le  trois-quarts  et  l'enfonça  avec  la  canule,  en  suivant  la  direction 
et  l'axe  du  canal,  et  assez  profondément  pour  franchir  l'obstacle.  11 
retira  ensuite  le  trois-quarts,  et  quoiqu'il  ne  sortit  pas  d'urine  par  la 
canule^  il  l'assujettit  à  la  verge,  après  avoir  reconnu  par  le  moyen  d'un, 
stylet  que  l'extrémité  de  cet  instrument  répondait  dans  la  partie  du 
conduit  qui  était  libre.  Une  demi-heure  après,  les  urines  commen- 
cèrent à  couler  par  la  canule  et  continuèrent  à  sortir  par  celte  vœc. 
Le  quatrième  jour,  M.  Viguerie  substitua  une  bougie  à  cet  instru- 
ment. Il  continua  l'usage  des  bougies  pendant  longtemps,  et  pa^ 
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I  paur  leur  moyen  à  obtenir  la  guérison  et  du  rétrécissement  de 
rêllire  et  des  fistules.  »  (Chopart^  Traité  des  makuL  de$  voies  urinaires^ 
U  p.  328.) 

fKqn'ici  il  ne  s'agit  que  de  la  ponction  de  Turèthre,  d'une  sorte 
eilbétérisme  forcé,  pratiqué  avec  un  instrument  aigu,  pour  ouvrir 
^foie  aux  bougies  ;  mais  ce  n'est  pas^  à  proprement  parler,  l'uré- 
otomie. 

a  cautérisation  et  la  dilatation  restaient  toujours  les  seuls  modes 
Initement  employés  pour  élargir  l'urèthre.  Cependant  les  partisans 
de  ces  méthodes  ne  s'en  dissimulaient  ni  les  accidents  ni  l'im- 
De  temps  en  temps  quelques  nouvelles  tentatives  étaient 
o  pour  trouver  un  moyen  plus  prompt  et  plus  certain  de  vaincre 
léCrécissements  rebelles. 

bi  1795,  Physick  imagine  une  sonde  qui  ressemble  beaucoup  à  celle 
P.  Diaz.  Cet  instrument  est  composé  d'une  canule  droite  ou  légère- 
il  courbe  à  son  extrémité  antérieure^  et  d'un  mandrin  terminé  par 
»  hme  pointue,  coupant  sur  les  côtés  à  la  manière  d'une  lancette. 

0 

r.  Eléments  de  chirurgie^  \%\^y  vol.  II,  p.  i/iO.) 


J> 


Y\Q.  52.  —  CréUiroUMDes  de  Pbysick. 

L  IMikroCaaie  droit. 

Ki  Cille  d*arfeai  oorerte  |Mr  !«•  deux  boaU. 

L  Talos  da  mandrin. 

I.  Ixtrénité   aalérieure  du  muidria  terminée  par  une  lame  ayant  la  forme  d'une 


L  GffétiiroiMM  à  eoorbare  brusque. 

F.  Taies  da  mandrin. 

6.  lame  ea  forme  de  lancette. 


Aroolt,  en  1819,  invente  deux  instruments  dont  l'un  est  muni  d'une 
■e  circulaire,  et  l'autre  de  deux  lames  latérales. 
Kae-Gfaie,  en  1823,  propose  un  urétbrotome  qui  se  rapproche  beau- 
Wf  de  celui  de  Physick;  mais  c'est  le  premier  instrument  qui  porte, 
lOD  extrémité,  un  petit  conducteur  destiné  à  pénétrer  dans  le  rétrécis- 
■enl  pour  guider  la  marche  de  la  lame. 
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Uq  an  plus  tard,  en  1824,  Agiussat,  soit  qu'il  coimùt  ou  non  les  îd- 
struments  d'ArnoIt  et  de  Mac-Ghie,  présente  à  T  Académie  de  médeciae 
un  uréthrotome  muni  d'un  conducteur  pour  diviser  les  rétrécissements 
d'avant  en  arrière,  et,  quelque  temps  après,  ua  scarificateur  ajautpour 
olget  de  pratiquer  la  même  opération  d'arriàre  en  avant 

A  partir  de  cette  époque,  l'élan  était  donné,  Leroy  (d'fitiollei), 
MM.  Guyon,  Ricord,  et  quelques  autres  chirui^ens,  imaginèrent  plusieurs 
instruments  de  formes  très- variées,  publièrent  des  observations  de  suo- 
côs,  et  préconisèrent  l'uréthrotomie  comme  une  opération  utile,  Touts» 
fois  ils  n'incisaient  les  rétrécissements  qu'avec  la  plus  grande  réserve  et 
avec  une  sorte  de  peur;  ils  ne  faisaient  que  scarifier  le  canali  etl'urétbro* 
tomie  n'était,  entre  leurs  mains,  qu'une  opération  préliminaire  qui  avait 
besoin  d'être  complétée  par  la  cautérisation  ou  la  dilatatioui  etsouveat 
par  ces  deux  moyens»  Ainsi  Amussat  croyait  qu'il  était  nécessaire  d'as- 
socier ces  trois  méthodes,  et  il  ne  voyait,  dans  la  scarification  des  rétrédi^ 
sements,  qu'une  manière  d'obtenir  une  guérison  plus  prompte  (Amutsati 
Leçom  recueillies  par  Petit,  1832).  Leroy  (d'fitiolles)  écrivait  également 
qu'il  était  indispensable,  ou  du  moins  beaucoup  plus  sûr  de  faire  suivre 
les  scarifications  par  la  cautérisation  ou  par  une  dilatation  de  quelques 
jours,  afin  de  prévenir  la  réunion  des  lambeaux  de  la  plaie  (Leroy,  Traité 
des  angustieSy  18/i5,  p.  $46). 

La  plupart  des  chirurgiens  se  montrèrent  opposés  à  la  méthode  nou- 
velle. Ils  lui  objectaient  :  1^  qu'elle  déterminait  asses  souvent  des  acci- 
dents graves  qui,  plus  d'une  fois,  avaient  été  suivis  de  mort;  2*  que  son 
utilité  était  très-contestable,  puisqu'on  était  obligé  d'employer,  concur- 
remment avec  elle,  soit  la  cautérisation,  soit  la  dilatation  ;  3^  qu'en  exa- 
minant les  faits  avec  soin,  on  voyait  que  ces  deux  méthodes  avaient  eu 
la  plus  grande  part  dans  les  succès  obtenus.  Enfin,  on  arrivait  à  cette 
conclusion,  qu'il  était  prudent  de  s'en  tenir  aux  moyens  connus  et  sanc- 
tionnés par  l'expérience  plutôt  que  de  leur  adjoindre,  sans  grand  profit, 
une  méthode  nouvelle  qui  n'était  pas  exempte  de  dangersi 

Il  y  avait  beaucoup  de  vrai  dans  ces  objections.  Aussi,  malgré  les 
efforts  de  ses  promoteurs,  l'uréthrotomie  tombait  dans  un  discrédit  de 
plus  en  plus  grand  chaque  jour,  lorsque  parurent,  en  1833,  les  travaux 
de  Reybard.  Ce  chirurgien,  loin  de  contester  les  inconvénients  de  l'uré- 
throtomie, en  exagéra  la  gravité,  mais  il  prétendit  qu'ils  devaient  être 
attribués  à  la  manière  dont  elle  était  pratiquée  plutôt  qu'à  la  méthode 
elle-même;  que  les  scarifications  étaient,  en  effet,  impuissantes  et  dange- 
reuses, tandis  que  les  grandes  incisions  étaient  inoffensives  et  pouvaient 
seules  guérir  radicalement  les  rétrécissements.  Il  apporta  plusieurs 


^  t*U    I 
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ikKmitioDs  à  l'appui  de  cette  opinion,  et  l'Académie  de  médecine,  en 
oivonnant  son  travail^  donna  à  ses  idées  une  approbation  peut-être 
iHp  absolue. 

A  paitir  de  ce  moment»  les  partisans  de  l'uréUirotomie  rqurirent  cou* 
On  modifia  les  instruments  anciens  de  manière  à  pratiquer  des 
ploB  grandes;  on  en  imagina  de  nouveaux,  et  de  tous  les  côtés, 
iHlnoger  el  en  France,  on  entra  dans  la  voie  ourerte  par  Rejrbard. 
on  avait  eu,  dans  les  premiers  temps,  unecrainte  exagérée  des 
les  plus  simples,  on  tomba  dans  Tezcès  contraire,  en  fiû*- 
M  des  incisions  profondes  avec  une  audace  aveugle.  Les  observations 
knccës  se  multiplièrent;  elles  devinrent,  dans  les  sociétés  scientifl^ 
pas,  l'objet  de  discussions  ardentes,  et  pourtant  l'uréthrotomie  n'est 
il  encore  définitifeoMOt  jugée. 

Avant  d'examiner  Mlle  mélbode  en  elle-même,  je  crois  devoir  faire 
■nUtro  les  instruments  qui  servent  à  la  pratiquer.  Cependant  on  en 
coostmit  un  si  grand  nombre,  qu'il  serait  inutile  et  même  diflScile  de 
is  rappeler  tous.  Je  ine  contentenu  de  décrire  ceux  qui,  par  leur  valeur 
■torique,  la  notoriété  de  leurs  inventeun  ou  leur  utilité,  peuvent 
Kr  quelque  intérêt.  Chemin  faisant,  j'indiquerai  sommairement  la 
mière  de  les  employer,  leurs  avantages  et  leurs  inconvénients.  Cette 
Iode  paraîtra  peut-être  ingrate,  au  premier  abord,  mais  elle  est  indis- 
cnsable.  Une  fois  que  j'aurai  décrit  l'appareil  instrumental  et  les  ma- 
«Dvres  opératoires,  sans  toutefois  admettre  comme  autant  de  pro- 
Ués  les  diverses  pratiques  des  chirurgiens^  je  n'aurai  plus  besoin  d'y 
nenir,  et  je  pourrai  envisager  l'uréthrotomie  d'un  coup  d'oril  plus 
îfaiéral. 

Afpareil  instrumental.  —  Amussat.  —  Le  premier  uréthrotome  ima- 
pé  par  ce  chirurgien  en  i82A  se  compose  :  1*  d'une  canule  d'argent 
Mote  par  les  deux  bouts,  portant  à  son  extrémité  antérieure  un  ren- 
iaient olivaire  d'acier,  long  d'un  centimètre  environ,  et  creusé  dans 
e  sens  de  sa  longueur  de  manière  à  présenter  huit  petites  crêtes  cou- 
Mies;  2*  d'un  mandrin  métallique  indépendant  de  la  canule  et  ter- 
liié  par  un  bouton  semblable  à  celui  d'un  stylet 

On  commence  par  introduire  le  mandrin  dans  l'urèthre,  au  delà  du 
éMeissement  Sur  ce  conductmir  on  glisse  la  canule,  en  ayant  soin  de 
ri  imprimer  un  léger  mouvement  de  vrille.  Lorsque  l'olive  à  saillies 
andiantes,  dont  les  cannelures  ont  été  préalablement  remplies  de  suif, 
M  arrivée  contre  l'obstacle,  le  chirurgien  con6e  le  mandrin  à  un  aide  ; 
me  la  main  gauche,  il  tire  modérément  sur  la  veige,  tandis  qu'avec  la 
hoîle  il  poosse  la  canule  en  avant  et  divise  le  rétrécissemenL  II  retire 
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ensuite  la  canule  en  lui  imprimant  le  même  mouvement  de  vrille  dont 
il  vient  d'être  parlé. 

On  a  reproché  à  cet  instniment  de  léser  les  parties  saines  du  canal, 
parce  que  le  suif  placé  entre  les  crêtes  tranchantes  et  le  mouvement  de 
vrille  imprimé  à  la  canule  pour  l'introduire  dans  l'urèthre  ou  l'en  retirer 
ne  suffisaient  pas  pour  prévenir  cet  accident.  Mais  il  a  un  inconvénient 
plus  sérieux,  c'est  le  peu  de  saillie  de  ses  crêtes,  qui,  si  elles  ont  l'avan- 
tage d'opérer  un  débridement  multiple,  ne  peuvent  faire  que  des  seari- 
fications  très-superficielles;  de  telle  sorte  que,  en  enfonçant  l'olive  dans 
le  rétrécissement,  on  le  violente  et  on  le  déchire  bien  plutôt  qu'on  ne 
le  coupe. 


▲ 

FiG.  53.  —  UrAthrotome  d'Amusiat. 

A«  Canule  d'argent  ouverte  par  les  deux  bords. 

B.  Curseur  muni  d'un  anneau. 

C.  Manche  du  stylet  conducteur. 

D.  Extrémité  antérieure  du  stylet  mobile  garni  d'un  bouton. 

£.  Renttement  olÎTaire  soudé  à  la  canule  ;  il  présente  huit  petites  crêtes  coupantes. 

Extrémité  antérieure  de  Furéthrotome  de  grandeur  naturelle, 

a.  Portion  de  la  canule. 

d.  Stylet  boutonné  dépassant  Tolive. 

e.  Olive  avec  huit  crêtes  coupantes. 

Amussat  proposa  encore  deux  autres  scarificateurs.  Le  premier,  an- 
quel  il  a  donné  le  nom  de  coupe-bride^  agit  à  la  manière  d'un  emporte- 
pièce.  Le  second,  dont  il  se  servait  le  plus  habituellement,  est  formé: 
i"*  d'une  canule  dont  Textrémité  antérieure  présente  une  légère  échan- 
crure  d'un  côté  et  une  petite  fente  de  l'autre  ;  2*  d'un  mandrin  dont  le 
bout  est  armé  d'une  demi-lentille  et  d'une  petite  lame.  Quand  le  scari- 
ficateur est  fermé,  la  demi-lentille  remplit  Téchancrure  de  la  caoule, 
et  la  lame  est  cachée  dans  la  petite  fente,  de  manière  que  rextrémité 
de  l'échancrure  est  arrondie. 

On  commence  par  l'introduire  au  delà  du  rétrécissement;  puis,  on 
pousse  un  peu  en  avant  le  mandrin,  dont  la  demi-lentille  devient  sail- 
lante et  s'arrête  contre  l'obstacle,  quand  on  retire  à  soi  l'instriunenU 
L'opérateur  fait  alors  éprouver  à  celui-ci  un  mouvement  de  rotation 
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■  porte  1^  lame  sur  le  point  qu'occupait  la  lentille,  et  il  coupe  le 
ïrécissemeot  {Leçons  d'Amussat  recueillies  par  Petit,  1832).  Ce  der- 
ier  instinnient  est  d'une  manœuvre  difficile  ;  il  peut  servir  tout  au  plus 
fifiser  une  bride,  un  repli  muqueux. 


FiG.  54.  —  Covpe-bride  d'Amosut. 

A.  Coape-bride. 

1.  Xioche  molnle  et  creux  pour  recevoir  le  talon  du  mandrin. 
C  Tb  pour  fixer  le  mandrin  dans  le  manche. 

B.  C&ifê  eu  mindim. 
Lkaulitîne, 

f.  fdile  iHDe  à  tranchant  loagitodinal. 


C  Camde  reofermant  le  mandrin. 

L  Hanche  du  mandrin  Tenant  affleurer  le  bord  de  la  canule. 

K.  tchancmre  de  la  canule. 

L.  bemi-leiitille  da  mandrin  destina  k  remplir  l'échancrure  de  la  canule. 

X  Felite  laoK  fiûiant  saillie  en  avant  de  la  fente  de  la  canule. 


Ces  uréthrotomes,  quoique  très-imparfaits,  sont  déjà  très-supérieurs 
ceox  de  Domer,  Dzondî,  Physick,  etc.,  etc.  Ils  montrent  qu*Amussat 
latiquait  l'uréthrotomie  d'avant  en  arrière  et  d'arrière  en  avant;  qu'il 
tait  compris  beaucoup  mieux  que  ses  devanciers  les  avantages  de  cette 
pération,  et  qu'il  avait  eu  Tidée  très-arrêtée  de  la  faire  passer  dans  la 
ntique  conmiune. 

LnoT  (d'Étiolles).  —  Ce  chirurgien  a  imaginé  un  grand  nombre 
■éthrotomcs.  Ne  pouvant  les  mentionner  tous^  je  me  bornerai  à 
ierire  ceux  qu'il  a  fait  représenter  dans  son  Traùé  des  angusties. 
L'on  d'eux  est  formé  d'une  sonde  de  gomme  élastique  ou  d'argent, 
rainée  par  une  demi-olive  dans  laquelle  sont  cachées  deux  petites 
■es soutenues  par  un  mandrin  qu'il  suffît  de  tirera  soi  pour  les  faire 
ffir.  L'instrument  est  introduit  fermé  au  delà  du  rétrécissement;  en 
leârant,  la  base  de  l'olive  est  arrêtée  contre  l'obstacle,  et  dans  ce 
MDent  on  lait  saillir  les  lames,  qui  opèrent  un  débridement  d'arrière 
inant.  {Traité  des  angtuiies^  p.  338.) 

Afec  ce  scarificateur^  c'est  à  peine  s'il   est  possible  d'entamer  la 
Puisque  la  saillie  des  lames  développées  ne  dépasse  pas  celle 
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de  l'olive,  là  où  l'oIiTe  aura  passé,  les  lames  devront  pass^  égttemeit 
sans  produire  un  grand  débridement. 


Fi6.  55.  —  Urétliroloiiia'de  h&tûj  (d^&ti 


A.  CMwlefandoemr  >es  e^ét,  à  wn  titréiilè  artérien»,  pmr  to  glitumMiHliltlwe. 

B.  Demi-olive,  sa  base  regarde  le  talon  de  rinstrumeot  ;  elle  est  destinée  I  mefoir 

la  lame. 

C.  Talon  du  mandrin. 

D.  Lame  a  deux  tranchants  portée  par  le  mandrin  ;  elle  est  sortie  de  h  dearf-olifs. 

Un  autre  est  composé  d'une  canule  portant  à  son  extiénité  aBlérieare 
un  renflement  ayant  la  forme  d'une  olive  aplatie;  il  est  terminé  par  ua 
conducteur  de  gomme  élastique  de  quelques  millîmètres.  Le  mandrin, 
semblable  à  celui  de  Tinstrument  précédent^  est  armé  de  deux  petites 
lames  que  l'on  fait  saillir  d'avant  en  arrière,  et  non  plus  d'arrière  en 
avant.  {Traité  des  angustiet,  p.  3^5.) 

•  Ce  scarificateur  est  préférable  au  premier,  en  cela  ^'il  tail  de  vérita* 
blés  scarifications.  Mais  les  lames  ont  une  covirse  m  limitée,  qu'elles 
pourraient  à  peine  diviser. un  rétrécissement  en  forme  de  bride. 


Fi6.  56.  -^  Autre  «réthrotome  de  Urwy  |d1lM»^ 

A.  Corps  de  la  canule. 

B.  Olive  destinée  à  recevoir  la  lame  ;  elle  est  munie  d*un  petit 
fr.  Lame  à  doubla  tranehaai  iidsant  sidUie  en  avant  dt  Tofire. 
V.  TaUm  du  aiandrin* 

ExtrénxUé  antérieure  de  ruréthrotome, 

G,  Portion  de  la  canule  avec  son  olive  et  son  conducteur. 

H.  Handrin. 

K.  La  lame  à  double  tranchant  Adsant  saillie  en  arrière  de  VoVtH* 

lia  encore  représenté,  sous  le  nom  d'entome,  un  instrument  ft r«ek 
droit  ou  courbe,  formé  d'une  canule  plate  et  présentant  me  ndmiR 
dans  toute  sa  longueur.  Le  chirurgien  le  porte  profondément  dans 
l'urèthrc,  et  le  ramène  à  lui  de  manière  que  l'obstacle  corresponde 
à  la  coche.  Alors  il  glisse  dans  la  rainure  de  la  canule  un  mandrin  imuii 


î 


^ 
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tf'ooe  petite  lame  avec  laquelle  il  divise  le  rétrécissement,  par  mi  mon- 
lement  de  va-et-vient.  Ces  instmments  ne  sont  plus  employés. 

M.  RioQin.  —  n  se  sert  quelquefois  d'un  scarificateur  construit  de  la 
unière  suivante  : 

La  canule  est  aplatie  latéralement^  ouverte  dans  toute  sa  longueur  et 
teraiinée  en  cul-dc-sac,  comme  une  sonde  cannelée;  mais  sa  rainure 
ioiiiiue  d«  profoadeiur  v^rs  son  «siréiaité,  €^1»  forme  un  plan  incliné 
iins  une  longueur  de  2  centimètres  environ.  De  cette  disposition  très- 
simple  il  résulte  que  la  lame  du  mandrin  reste  cachée  dans  la  rainure 
JQSfo'Mi  MOflMBi  oàf  Atfft^Miil  SOT  le  pisii  iBoHné^  êHe  feît  saillie  au 
tlehors.  Quand  cette  Ume  ert  sortie^  elle  présente  un  tranchant  convexe 
kng  de  1  centimètre  et  saillant  de  1  millimètres. 

Le  chimrfiea  intlrûdliil  Aibs  IVirèllIre  i^ttstromail  fermé  :  lorsqu'il 
I  dépassé  d'un  centimètre  le  rétrécissement  dont  il  a  préalablement 
litenniné  la  place^  it  pousse  le  mandrin  pour  faire  saillir  la  lame,  et 
amène  l'instrument  à  lui  dans  la  mesure  jugée  convenable.  Puis  il  fait 
RDtrer  la  lame  dans  la  galiie,  et  relire  le  searifleaiewr. 


he.  51.  -i^  Sssriisrtifé>M.  lÎMi. 


A.  Scarificateur  armé, 

1.  Canule  d*argeiit  avec  rainure  longitudinale. 

t.  Mandrin  coucbé  dans  la  rainure  et  armé  d'une  lame  à  ion  estrésiité  astérieim. 
r.  Manche  du  mandrin. 

'i-  Petite  lame  devenue  saillante  en  glissant  sur  le  plan  incliné  qui  existe  dans  la 
éskK 


M.  Ricord  a  imaginé  encore  un  instrimient  bien  préférable,  qu'il 
emploie  habituellement. 

n  est  composé  :  1^  d'une  canule  plate  d'acier,  ouverte  dans  toute  sa 
longueur,  et  terminée  par  un  prolongement  en  forme  de  stylet  cannelé^ 
tmg  de  6  eentmiètres;  J^  d'un  mandrin  composé  de  deux  tiges  Hiéial- 
appBqoées  l^une  centre  Fautre,  mais  mobiles*  Chacune  d'elles 
à  son  talon  dans  une  rondelle.  Antérieurement,  la  tige  se 
ptf^a&e  lame  longile  de  2  à  S  eentiméti*es  et  large  de  ^  à  &  mil- 
>;  quand  on  pousse  en  même  temps  les  deux  tiges  du  mandrin^ 
maÎBtaiant  écartées  les  rondelles,  on  fait  glisser  la  lame  en  avant, 
m  la  raîBUFe  qui  s'étend  jusqu'au  miKea  du  stylet.  Alors,  si  l'on 
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rapproche  les  deux  rondelles^  la  lame  sort  de  la  rainure  par  un  moave- 
mcnt  de  bascule  qui  s'opère  au  moyen  d'un  petit  mécanisme  asseï 
ingénieux^  supporté  par  la  seconde  tige  du  mandrin.  La  lame  est  alors 
saillante,  d'un  centimètre  au  moins;  cette  saillie  de  la  lame  peut  être 
graduée  par  le  rapprochement  même  des  rondelles. 


Fi6.  58.  —  UréUirotome  de  M*  Ricord. 

A.  Vrélhrolome  armé. 

a.  Canule  d'acier  creusée  d'une  rainure  dans  le  sens  de  sa  longueur. 
6.  Extrémité  de  la  canule  amincie  pour  servir  de  conducteur  à  la  lame. 

c.  Rondelle  formant  le  talon  d'un  des  mandrins. 

d.  Rondelle  formant  le  talon  de  l'autre  mandrin. 

c.  Lame  chassée  en  avant  sur  le  conducteur  de  la  canule  pour  couper  d'avant  en  arriére. 

B.  Section  antérieure  de  Furéthrotome  armé^  vue  de  grandeur  naturelle. 

a.  Canule. 

b.  Extrémité  amincie  de  la  canule  formant  un  conducteur. 

c.  Coupe  d'un  des  mandrins. 

d.  Coupe  de  l'autre  mandrin. 

e.  Lame  chassée  en  avant  sur  le  conducteur. 

C,  Autre  section  de  Vuréthrotome  armé,  vue  de  grandeur  naturelle, 

a.  Canule. 
h.  Conducteur. 

c.    La  lame,  détachée  de  la  rainure  par  suite  du  glissement  d'un  des  mandrins  wr 
l'autre,  fait  saillie  en  avant  ;  dans  cette  position  elle  coupe  d'arrière  en  avant. 


Avec  le  premier  de  ses  instruments,  M.  Ricord  ne  pouvait  agir  que 
d'arrière  en  avant,  et  ne  faisait  que  des  scarifications  très-superficielles. 
Avec  le  second^  il  peut,  au  moyen  du  conducteur^  attaquer  le  rétrécis- 
sement d'avant  en  arrière,  se  borner  à  de  simples  scarifications,  oa 
faire  une  incision  profonde  quand,  en  retirant  l'instrument,  ii  rapproche 
les  deux  rondelles  pour  faire  saillir  la  lame.  Un  des  principaux  avan- 
tages de  cet  urétbrotome,  est  d'avoir  une  lame  solide  comme  celle 
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tm  bistouri,  et  très-coupante,  qui  donne  une  plaie  nette  et  assez 
infonde  Peut-être  pourrait-on  lui  reprocher  sa  forme  droite,  qui  rend 
B  mancBuvre  assez  difficile  quand  le  rétrécissement  est  profondément 

ùfAiiTEHE.  —  Son  uréthrotome  est  composé  :  1*  d'une  canule 
onerte  sur  un  côté  dans  toute  sa  longueur,  et  terminée  par  un  renflement 
oSfaire  a^ec  un  prolongement  sur  lequel  on  peut  Tisser  une  bougie; 
2'd'on  mandrin  portant^  à  son  extrémité^  une  lame  de  même  forme 
fie  le  renflement  olivaire  destiné  à  la  recevoir. 

On  commence  par  introduire  la  bougie  jusque  dans  la  vessie;  Tin- 
rtmment  est  vissé  sur  elle  et  porté,  à  sa  suite,  jusqu'à  l'obstacle.  On 
pousse  le  mandrin,  et  la  lame,  glissant  dans  la  rainure,  franchit  le 
teécissement,  qu'elle  divise  d'avant  en  arrière,  de  façon  à  frayer  un 
■Bsage  à  l'olive  de  la  canule.  Alors,  en  même  temps  qu'on  maintient 
I  canule,  on  retire  le  mandrin;  par  suite  de  ce  mouvement,  la  lame, 
par  un  petit  ressort  fixé  sur  sa  face  dorsale,  bascule  et  fait 
saillie  de  près  d'un  centimètre. 


FiG.  59.  —  Uréthrotome  de  M.  Cbarrière. 

A.  Casnle  préaeatant  une  ninare  kmgiUidiiMle. 

I.  RenflesMot  de  U  eairale  destiné  à  cacber  U  lame. 

C  Eitrémité  de  la  caniile  amiode  pour  senrir  de  conducteor  à  la  lame,  et  porUwt  ml 

pat  de  TU  anqQd  on  peut  ajouter  une  petite  bougie. 
y  Boofie  conductrice. 

L  Laaae  rhuaée  eo  avant  hors  de  sa  gatne,  pour  eofipet  d  atant  en  arriére, 
f .  Talon  du  mandrin  qui  supporte  U  lame. 
C  Rondelle  que  U  main  prend  pour  point  d'appui  au  moment  où  Ton  pousse  le  mandrin. 


I.  Mène  «éUvotome  courbe. 

I.  tmËemaA  de  la  canule. 

U  litréfliilé  de  U  canule  munie  de  son  syatage. 

1.  Eitrémité  du  mandrin. 

X  Lame  tasculant  en  dehors  de  la  gaine  pour  couper  d'arrière  en  a? ant. 

9.  Ftfile  tige  métallique  serrant  à  faire  saillir  la  lame. 


Primitivement^  cet  instrument  était  droit,  et  n'avait  pas  d'a*jtre 


I.  — «7 
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conducteur  que  le  petit  prolongement  de  métal  sur  lequel  an  fixe  li 
bougie.  M.  Charrière  l*a  beaucoup  perfectionné  en  lui  donnant  une 
forme  courbe  et  en  lui  ajustant  un  conducteur  assez  long.  Ces  modifica- 
tions, empruntées  à  d'autres  instruments  que  je  décrirai  plus  loin,  en 
font  un  urétbrotome  utile.  Il  peut  servir  à  pratiquer  la  section  du  rétré- 
cissement d'avant  en  arrière  et  d'arrière  en  avant;  à  faire  une  scarifi- 
cation ou  une  grande  incision,  car  il  est  facile  de  mesurer  la  saillie  de 
la  lame. 

Je  lui  ferai,  toutefois^  un  reproche  qui  me  semble  asses  important  : 
si  l'on  se  borne  à  pousser  la  lame  en  avant,  sans  la  développer,  on 
n'obtient  qu'une  scarification.  Pour  faire  une  incision  de  quelque  pro- 
fondeur, il  est  nécessaire  d'enfoncer  plus  loin  l'instrument,  et  de  porter 
le  renflement  olivaire  de  la  canule  au  delà  du  rétrécissement,  afin  de  j 
pouvoir  développer  la  lame,  de  manière  à  couper  les  parties  d'arrière 
en  avant.  Mais  la  première  incision,  ayant  été  très-superficielle,  n'a  pu 
frayer  qu'une  voie  trop  étroite  à  la  canule,  et  celle-ci,  en  s'avançant, 
produit  une  déchirure  plus  ou  moins  grande. 

M.  CiviALE.  —  Ce  chirurgien  a  deux  uréthrotomes  :  l'un  coupe 
d'avant  en  arrière,  et  l'autre  d'arrière  en  avant. 

Le  premier  est  formé  d'une  gaine  aplatie  A,  dans  laquelle  on  fait 
glisser  une  lame  B,  surmontée  d'une  tige  olivaire  ou  cylindrique  C; 
de  deux  vis  de  pression  D,  D,  et  d'un  curseur  E,  servant  à  régler  U 
sortie  de  la  lame  et  à  fixer  celle-ci  dans  sa  gaine.  Une  rondelle  épaisse  F 
sert  de  poignée.  (Traité  prai.  éeê  mahd.  des  &rg^meê  gf^ntik>-tcrà|.|  t«  I«  \ 
p.  303.)  I 

Voici  la  description  du  second  urétbrotome,  telle  que  la  donne 
M.  Giviale  :  a  Cet  instrument  se  compose  de  différentes  pièces,  dont 
chacune  a  une  action  parfaitement  déterminée.....  Lorsqu'elles  sont 
réunies,  elles  forment  une  tige  droite  de  2  millimètres  et  demi  k^  5  milli- 
mètres de  diamètre,  et  de  190  à  2i!ii!i  millimètres  de  longueur;  elle  est 
terminée  en  olive  par  un  bout,  et,  de  l'autre,  par  un  renflement  dans 
lequel  se  trouvent  une  rondelle  servant  de  poignée,  un  manche,  une  vis 
de  pression,  une  crémaillère,  une  échelle  graduée,  un  bouton,  et  toot 
l'appareil  destiné  à  faire  fonctionner  la  lame  tranchante  peudant  Topé- 
ration. 

»  La  gaine  présente  une  rainure  longitudinale,  qui  contient  le  porl^ 
lame  et  se  termine  en  avant  par  une  olive  aplatie.  Du  oô^é  CorrespoiK> 
dant,  au  dos  de  la  lame^  la  saillie  que  forme  cette  olive  dépasse  k  fàÈé 
lacirconférence  de  la  gaine;  mais,  du  côté  opposé,  elle  est  plus  forte, 
disposition  qui  a  permis  dei  cacher  entièrement  la  lame  iniiehante,  et 
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Il  leodre  les  explorations  plus  faciles  sans  augmenter  le  Tolome  de 
lippareil. 


Fie.  es. 

▲.  Vréthroiomede  M,  Civiale, 

i.  GHMie  cwiée  «fuie  foattière  loofiiodinale. 
i  IwifmnBt  «Ihrain  de  U  etnnle  destiaé  à  renfermer  la  Urne. 
&  hmm  iortM  de  la  eank. 

4  icMort  créadé  lenaiit  à  mesarer  U  safllie  de  U  lame  ;  en  premnt  fiir  le  bonton, 
OD  bit  rentrer  la  lame  dans  sa  fdne. 

e.  londeUe  tenrant  d*a|i|mi  pour  la  main. 

f.  Withc  dn  mandrin.  Kn  le  tirant  en  arrière,  on  fait  saHUr  la  Urne. 

1.  Section  de  ia  portion  antérieurs  de  Puréthrotome,  vue  de  grandeur  natureUe. 

t.  (Mire  lenrant  de  gafne  à  la  lame.  Elle  ne  fiiit  laiUie  que  sar  un  des  côtés  de  la  lame. 
4.  Lame  sortie  de  rolire.  Elle  se  troore  portée  yers  le  talou  de  Turéthrotome  en  subis- 
sant n  moafeeMBt  de  propulsion  d'arrière  en  arant. 
Ci  Hàbt  tige  métalliifue  conchée  dans  l'olive;  en  se  redressant,  eBe  fait  saâlir  la  lame. 
dL  Mandrin. 

G.  Seeiim  de  la  portion  antérieure  de  turéthrotome  de  M.  Caudmontj 

vue  de  frondeur  natwrelle, 

a.  Cenpe  éa  la  eaaale  et  du  mandrin. 

i.  Olive  débordant  également  la  canule  de  chaque  côté. 

c  U  bme  sort  perpendiculairement  de  l'oliTe  sans  se  porter  lers  le  tah»  de  rinstra- 


•  A  l'eitrémité  opposée,  la  rainure  de  la  gaine  est  plus  large,  afin  de 
hfBr  rarmore  et  la  partie  carrée  du  porte-lame«  La  rondelle  présente 
Wê  fanétre  pour  le  va-et-vient  de  la  tige  porte-lame,  plus  épaisse  en  cet 
iidroît,  du  boutim  et  de  l'appareil  destiné  à  armer  et  à  désarmer  l'in- 
itanent*  Sur  le  ronflement  de  la  gatne,  à  peu  de  distance  de  la  rondelle, 
Il  tfoave  la  vis  de  pression,  qui  limite  au  point  voulu  la  sortie  de  la 
Sur  on  des  côtés,  la  tige  porte-lame  présente  une  crémaillère  de 
à  eiiiq  crans,  qui  marquent  la  saillie  que  fiût  la  lame  au  dehors 
tlPoUve,  lorsque  l'instrument  est  armé.  Chaque  cran  répond  à  2  milli- 
«Hrea  de  saillie  de  la  lame  et  est  marqué  par  une  série  de  lignes  tra- 
tiniar  la  gaine)  et,  pour  readte  le  fiiit  plus  évident^  j'ai  ajouté  une 
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aiguille  couchée,  fixée  au  bouton  de  la  tige  porte-lame;  celle-ci  se  teN 
mine  par  un  manche  de  bois.  Sur  la  gaine  se  trouve  aussi  le  bouton 
d'une  vis  de  pression,  destinée  à  arrêter  le  mouvement  de  la  lame  en 
arrière  et  à  empêcher  l'instrument  de  se  désarmer. 

»  Le  porte-lame  est  une  tige  carrée,  qui  est  reçue  dans  la  rainure  de 
la  gaine,  et  qui  doit  y  glisser  avec  facilité.  A  Tune  de  ses  extrémités  se 
trouve  la  lame  et  à  l'autre  le  manche. 

))  La  lame,  légèrement  concave,  de  10  à  12  millimètres  de  longueor, 
très-propre  à  couper,  est  cachée  dans  la  gaine,  d'où  on  la  fait  sortir 
dans  une  étendue  réglée  par  le  mécanisme  de  l'instrument,  et  déter- 
minée par  le  chirurgien  au  moment  d'opérer.  Cette  lame  tient  à  la  tige 
centrale  ou  porte-lame,  par  une  extrémité^  au  moyen  d'une  charnière, 
ou,  ce  qui  est  préférable,  est  soudée  avec  elle,  et  par  l'autre  à  une  lan- 
guette, au  moyen  d'une  charnière.  Lorsque  l'instrument  n'est  point 
armé,  cette  languette  reste  appliquée  contre  le  dos  de  la  lame,  et  cachée 
comme  celle-ci  dans  la  rainure  de  l'olive  ;  mais,  dès  qu'on  tire  sur  h 
manche  pour  armer  l'instrument,  cette  languette  arc-boute  contre  ni 
arrêt  placé  dans  l'olive,  et,  de  verticale  qu'elle  était,  devient  oblique, 
puis  horizontale,  et  pousse  de  plus  en  plus  la  lame  au  dehors  de  l'olive^ 
en  même  temps  qu'elle  lui  donne  de  la  solidité. 

1)  On  remarquera  que  ce  n'est  pas  de  l'extrémité^  mais  bien  du  miliea 
de  Tolive,  que  la  lame  sort  quand  on  arme  l'instrument,  disposition 
fort  importante »  [Traitéprat.  surlesmalad.  des  org.  génito-urin. ,  p.  4M.) 

Entre  autres  reproches  qu'il  adresse  à  cet  instrument,  Alphonse 
Robert  trouve  que  le  tranchant  de  lalame^  à  raison  de  sa  forme  et  de  sa 
brièveté,  coupe  mal  les  tissus^  sur  lesquels  il  agit  plutôt  en  pressant 
qu'en  sciant  11  en  résulte,  dit-il,  que  pour  diviser  le  rétrécissement, 
on  est  obligé  d'exercer  sur  l'instrument  une  traction  souvent  très- 
forte^  ce  qui  déplace  les  tissus  malades,  plisse  la  membrane  muqueose, 
et  expose  celle-ci  à  être  coupée  irrégulièrement  et  dans  une  grande  ' 
étendue  (Robert,  Lettres  sur  l'uréthrotomie y  1855).— Cette  remarque  est 
parfaitement  juste  :  j'ai  employé  plusieurs  fois  cet  uréthrotome,  ed 
malgré  le  soin  que  j'apportais  à  développer  la  lame  doucement,  en 
même  temps  que  je  tirais  à  moi  Tinstrument,  pour  la  &ire  scier^  j'étais 
obligé  d'employer  une  assez  grande  force  pour  couper  le  rétrécissement 

M.  Gaudj^ont. — Son  uréthrotome  est  formé  d'une  canule  cylindrique, 
ouverte  dans  sa  longueur  et  terminée  par  une  olive  aplatie.  Celte-ei 
renferme  une  lame  arrondie^  qui  est  maintenue  par  une  tige  en 
forme  de  ressort  cachée  dans  la  canule.  Quand  on  veut  armer  lin-' 
strument,  on  chasse  en  avant  un  long  mandrin  contenu  dans  la  gaM 
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déoni  l'extrémité  taillée  en  biseau^  passant  en  dessous  de  la  lame^  la 
bit  saillir  dans  la  proportion  qu'on  juge  convenable. 
A  première  vue,  cet  uréthrotome  ressemble  beaucoup  à  celui  de 
IL  Cîfiale,  mais  il  en  diCTère  en  plusieurs  points  :  1"*  le  mécanisme  qui 
crti  d^ager  la  lame  de  l'olive  etàl'y  faire  rentrer  est  plus  simple;  2*  le 
ioi  de  la  lame,  au  lieu  d'être  soutenu  par  une  languette  de  métal  très- 
boîte,  qui  peut  se  déranger,  quand  le  rétrécissement  oppose  une  grande 
ivUnce^  repose  solidement  sur  le  plan  incliné  du  mandrin  ;  )<*  la 
me  s'élève  perpendiculairement  du  fond  de  l'olive.  —  M.  Gaudmont 
tàcbe^  avec  raison,  une  très-grande  importance  à  cette  disposition.  Il  a 
Barqoé  qu'avec  l'instrument  de  M.  Civiale,  si  l'on  oublie,  après  avoir 
fftBsé  le  rétrécissement,  de  porter  l'olive  à  un  centimètre  au  delà,  il 
t  difficile  de  développer  la  lame;  que  celle-ci,  dans  le  mouvement  de 
■eole  qu'on  lui  imprime  en  tirant  sur  le  manche  de  l'instrument,  vient 
contre  la  partie  postérieure  de  l'obstacle,  et  enfin  que  cette 
oblige  souvent  à  employer  beaucoup  de  force  pour  diviser  les 
n  ajoute  qu'avec  son  uréthrotome  on  peut,  au  contraire,  faire 
la  lame  dès  que  l'olive  a  franchi  le  rétrécissement,  dont  la  sec- 
M  s'opère  avec  beaucoup  plus  de  facilité. 

On  retrouve  ici  le  reproche  adressé  par  Alph.  Robert  à  l'instrument  de 
L  Civiale,  et  l'on  doit  en  tenir  d'autant  plus  compte,  que  M.  Gaudmont 
nifi  pendant  bien  des  années  la  pratique  de  ce  dernier  chirurgien. 
IL  Retbard.  —  L'uréthrotome  auquel  il  s'était  arrêté  après  de  nom- 
essais  se  compose  d'une  canule  légèrement  aplatie  et  ouverte 
toute  sa  longueur.  L'extrémité  vésicale  se  iermine  par  un  pas  de 
ib  auquel  on  adapte  un  bout  droit  ou  courbe.  L'autre  extrémité  porte 
■  large  anneau  dans  lequel  on  passe  le  pouce  ou  l'index  pour  main- 
solidement  l'uréthrotome  pendant  l'opération.  Sur  les  faces  laté- 
de  la  canule  sont  appliquées  deux  bandes  d'acier,  minces,  flexibles, 
■Htiqoes,  qu'on  peut  écarter  du  corps  de  l'instrument  à  l'aide  d'une 
wte  de  treuil.  L'écartement  de  ces  bandes  est  facile  à  borner  dans  sa 
Iligneor  an  moyen  d'un  curseur  que  l'on  fixe  avec  une  vis.  L'appareil 
frisopporte  la  lame  est  composé  de  deux  tiges  métalliques  qui,  ados- 
te,  forment  un  mandrin  presque  carré.  Quand  les  viroles  sont  écartées 
hme  de  l'autre,  la  lame  reste  cachée  dans  la  canule  ;  mais  si  on  les 
approche,  on  en  fait  saillir  la  lame  dans  la  proportion  du  rapprochement 
éa  viroles;  en  tirant  à  soi  les  deux  viroles  en  même  temps,  et  quand  elles 
lont  rapi^ochées,  c'est-à-dire  quand  la  lame  est  développée,  on  peut 
fromener  celle-ci  dans  toute  retendue  de  Turèthre.  La  lame  est  poin- 
tée, ondulée  sur  son  tranchant,  très-mince,  large  de  2  à  8  milM mètres. 
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et  longue  de  2  centimètres  5  millimètres.  Quand  elle  est  complètement 
ouverte,  elle  forme  avec  la  canule  un  angle  obtus  de  160  degrés. 


FiG.  6ii 

kt  Uriihrotome  de  Reybard» 

a*  Canule  d'argent  creuiée  d'une  foutUère  dans  le  sena  de  aa  lotigueur. 
b.  Extrémité  de  la  canule  munie  d'un  i^utage  qu'on  peut  ramplaeer  par  iiné  bougii  cm- 
ductrice. 

e.  Petite  lame  étroite^  ondulée  sur  son  tranchant,  pointue*  Elle  est  sortie  de  laesaatei 
df  e.  Mandrins  appliqués  l'un  contre  l'autre.  En  les  faisant  glisser  en  sent  oppoié,« 

fait  saillir  la  lame  ou  on  la  fiiit  rentrer  dans  la  canule. 

f.  Virole  servant  à  unir  les  deux  mandrins. 
^,  g.  Bandes  d'acier  placées  sur  les  cétés  de  la  canule* 
h.  Treuil  senrant  à  écarter  les  bandes  d'aeier  de  la  canule. 


. 


Manœuvre  opératoire.  —  Premier  temps.  -—Le  chirurgien i  après  STOii 
constaté  avec  soin  le  siège  du  rétrécissement  et  son  degré  d'ouvertoN^ 
choisit  un  uréthrotome  de  volume  convenable,  et  l'introduit  comna 
une  sonde  ordinaire.  Quand  il  a  franchi  l'obstacle,  il  fixe  la  iwp 
sur  l'instrument  avec  la  main  gauche ,  tandis  qu'avec  la  droite  3 
fait  saillir  la  lame  et  la  ramène  à  lui  dans  l'étendue  marquée  d'avaBce  : 
par  le  curseur  fixé  sur  la  canule.  Dans  ce  premier  temps,  on  n'a  potf 
but  que  de  diviser  le  ^ssu  môme  du  rétrécissement. 

Deuxième  temps.  —  La  lame  est  rentrée  dans  sa  gaine  et  l'instnimetl 
est  reporté  au  delà  du  rétrécissement.  Le  chirurgien  développe  iM 
nouveau  la  lame,  et,  après  l'avoir  attirée  d'un  centimètre  en  avants  11 
repousse  en  arrière,  de  manière  à  enfoncer  sa  pointe  dans  les  tisuii 
Lorsqu'il  l'a  ainsi  fixée,  il  écarte  avec  l'écrou  les  bandes  latérales  deiii* 
nées  à  dilater  'ur^thre  et  porte  cette  dilatation  aussi  loin  que  possiUi* 
Les  tissus  se  trouvant  de  cette  façon  fortement  tendus,  il  ramène  à  là 
la  lame  d»ns  son  plus  grand  développement.  On  fait  alors  rentrer  II 
lame  dans  sa  gaine,  et  les  bandes  dilatatrices  sont  rapprochées  coattt 
la  canule. 

Troisième  temps.  —  C'est  la  répétition  du  temps  précédent.  II  est  dei^ 
tiné  à  compléter  Vincision^  à  la  régulariser  et  à  lui  donner  toute  réiiiAie 
nécessaire  {Traité  prat.  des  rétréc.  du  canal  de  l'urèthre,  p.  371). 

Dans  ses  premières  opérations  avec  l'instrument  que  je  vieos  df 
décrirei,  Reybard  faisait  son  incision  sur  un  des  côtés  de  Turèthre.  Ibi^ 
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les  derniers  tempsi  il  la  pratiquait  directement  en  bas  sur  la  ligne 
■édiane. 

Lorsqu'il  n'y  arait  qu'un  rétrécissement,  il  donnait  à  son  incision 
là  7  centimètres  de  longueur^  et  plutôt  plus  Ifue  moina  II  la  com* 
Koçait  à  9  ou  il  centimètres  en  arrière  de  l'obstacle,  pour  la  terminer 
m  arant  à  peu  près  à  la  même  distance.  S'il  e»stait  plusieurs  rétré- 
ÔHemeots,  malgré  la  recommandation  quil  donnait  de  commencer  et 
fadierer  nncision  tout  près  de  leurs  limites,  il  lui  donnait  une  éten* 
dK  considérable,  comprenant  une  très-frande  partie  dé  la  longueur 
èicanaL 

LlncîsiGn,  profonde  de  <k  à  5  millimètres,  devait  dépasser  le  tissu  du 
lilréGîssement,  arrirer  dans  les  parties  saines  et  jusque  sous  la  peau. 

Foor  s'assort  que  toutes  ces  conditions  avaient  été  parfaitement 
lemplies,  il  introduisait  dans  l'urèthre  une  sonde  de  7  k  8  millimètres, 
ioot  le  bout  était  recourbé  à^mgle  droit;  il  en  promenait  le  bec  dans 
loBte  l'étendue  de  la  plaie,  et  cela  à  plusieurs  reprises. 

L'opération  terminée,  tantôt  il  laissait  l'urèthre  libre>  et  tantôt  il  j 
Httait  à  demeure  pendant  trente  ou  quarante  heures  une  sonde  de 
I Millimètres  de  diamètre.  Pour  empêcher  les  bords  de  la  plaie  de  se 
■fprocher,  il  introduisait  chaque  jour  dans  le  canal  un  dilatateur  setn- 
HaMe  à  celui  de  l'uréthrotome,  composé  d'une  tige  centrale  aplatie  et 
àt  deux  lames  d'acier.  Cette  dilatation  était  faite  pendant  plus  d'un 


Les  reproches  que  l'on  peut  adresser  à  la  pratique  de  Reybard  sont 
■ombreux.  Je  me  contenterai  de  noter  les  principaux. 

I*  Son  uréthrotome  est  défectueux,  en  cela  surtout  que  la  lame, 
longue,  mince,  étroite,  sans  soutien  lorsqu'elle  est  sortie  de  sa  gaine, 
wt  présente  pas  assee  de  solidité  pour  diviser  nettement  les  tissus.  On 
tiiquerait  même  de  la  briser,  quand  les  parties  sont  résistantes,  si,  en 
Il  fusant  sortir  de  la  canule,  on  ne  prenait  le  soin  de  la  développer 
iMrment  en  même  temps  qu'on  la  tire  à  soi.  J'apporterai  à  l'appui  de 
mon  opinion  un  fait  emprunté  à  Reybard.  Dans  sa  dix-septième  obser- 
fMion,  il  avoué  lui-même  qu'il  n'a  pu  ouvrir  la  lame  de  son  uréthro- 
tome à  cause  de  l'étroitesse  du  canal  {loc.  cit,^  p.  535). 

T  Cette  difficulté  que  Reybard  éprouvait  à  diviser  les  tissus  l'avait 
conduit  à  placer  sur  les  côtés  de  la  canule  deux  bandes  d'acier  qui  de- 
taent,  par  leur  écartement,  tendre  les  parties  et  rendre  leur  section 
flosÛMnle.  Mais  ces  bandes  sont  si  flexibles,  qu'elles  cèdent  au  niveau 
ta  rétrécissement  et  ne  s'écartent  qu'au-dessus  ou  au-dessous  de  lui, 
te  f»  ert  entièrement  inutile.  Heureusement  il  en  est  ainsi  ;  autrement 


2U  MAUDI£S  DE  L'CRËTHRE. 

OD  ne  manquerait  pas  de  déchirer  rurèthre^  car  l'éoartement  des  bandes 
peut  être  considérable,  et  Rejbard  recommande  de  le  porter  aussi  Im 
gue  possible. 

3^  Par  une  inconséquence  singulière,  Rejbard,  qui  s'était  élevé  aveo 
force  contre  les  scarifications  et  qui  les  avait  signalées  comme  lapriii* 
cipale  cause  de  tous  les  accidents  de  l'uréthrotomiccommençait  Topé* 
ration  en  pratiquant  une  petite  incision  pour  frayer  une  route  à  son 
instrument,  dont  le  volume  est  souvent  un  obstacle  à  son  libre  passagi 
dans  Turèthre.  On  comprendrait  cette  incision  superficielle  s'il  Yeùi 
fait  suivre  immédiatement  d'une  autre  plus  grande;  mais  on  voit,  dans 
la  plupart  de  ses  observations,  qu'il  ne  divisait  profondément  l'urèthre 
que  six,  huit  ou  dix  jours  après  la  première  incision,  n  s'exposait  aina 
aux  accidents  d'une  double  opération,  à  ceux  des  scarifications  et  1 
ceux  des  incisions  profondes. 

&*"  Alors  môme  qu'il  fait  l'opération  en  orne  seule  séance,  comme  il  m 
peut  obtenir  du  premier  coup  une  plaie  suffisante,  il  s'y  prend  à  plusieui 

fois  pour  compléter  l'incision,  la  régulariser (page  377).  Hais  ces 

manœuvres  répétées  ne  peuvent  avoir  pour  résultat  que  des  incisions 
multiples  et  une  plaie  des  plus  irrégulières.  Je  m'en  suis  assuré  sur  un 
des  malades  de  mon  service,  qui  succomba  à  une  infection  purulente 
après  avoir  été  opéré  par  Reybard  lui-même. 

5*"  L'espèce  de  ponction  qu'il  pratique  dans  le  second  temps  de 
l'opération,  en  repoussant  Turéthrotome  en  arrière  pour  enfoncer is 
pointe  de  sa  lame  dans  les  tissus,  ainsi  que  l'exploration  tout  au  moins 
inutile  de  l'incision  avec  le  bec  recourbé  d^une  sonde^  transforment 
l'angle  postérieur  de  la  plaie  en  un  véritable  cul-de-sac,  et  sont  un  ob- 
stacle sérieux  à  l'introduction  d'une  sonde  dans  l'urèthre. 

6®  Enfin  Reybard,  avec  son  procédé,  est  obligé  le  plus  souvent  de 
multiplier  les  incisions,  tantôt  pour  débrider  le  méat  urinaire  qui  est 
trop  étroit  par  rapport  au  volume  de  son  instrument,  tantôt  parce  qu'une 
première  incision  est  insuffisante^  ou  encore  parce  qu'il  existe  plusienis 
rétrécissements  (obs.  1'%  2%  3%  U%  5%  6%  7%  8%  9%  10«  i2%  et  dans 
la  6*  on  voit  Reybard  pratiquer  sept  fois  l'uréthrotamie  sur  un  seul 
malade. 

Reybard  avait  un  autre  uréthrotome  qu'il  avait  à  peu  près  abandonné, 
bien  qu'il  soit  assurément  très-ingénieux. 

n  se  compose  :  1**  D'une  première  canule  présentant  à  son  extrémiti 
antérieure  un  renflement^  et  en  arrière  une  petite  vis  destinée  à  la 
fixer  sur  les  autres  parties  de  l'instrument.  Elle  est  fendue  sur  les  côtés 
dans  l'espace  de  5  centimètres.  2""  D'une  seconde  canule.  jCelle-ci  ert 
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flone  el  airoodie  à  son  extrémité  antérieure,  qui  est  l^rement  coorbe; 
de  est  afrialie  dans  scm  corps,  qui  est  formé  de  deux  lames  rappro- 
chées, de  manière  à  laisser  deux  rainures  latérales;  3*  d'un  mandrin 
«né  de  deux  lames  latérales  qu'il  est  facile  de  Cadre  saillir  ou  de  cacher 
à  Faide  d'un  mécanisme  assez  simple,  en  rapprochant  ou  en  écartant 
ksfiroles. 

L'instfament  est  introduit  fermé  dans  l'urèthre  et  poussé  jusqu*&  ce 
fK  le  renflement  de  la  canule  soit  arrêté  par  le  rétrécissement.  Alors, 
la  main  gauche,  on  fixe  la  yei^e  sur  la  canule,  tandis  qu'avec  la 
drmte  on  nqpproche  les  deux  idroles  l'une  de  l'autre.  Par  suite 
de  ee  mouvement,  les  lames  sortent  de  leur  gaine  en  arrière  du  rétré- 
cvement,  et  on  les  tire  &  soi  ainsi  développées.  Elles  ne  sont  arrêtées 
fi'ao-dessus  du  reiUlement  que  présente  la  première  canule ,  et  comme 
edoi-ci  est  arrêté  an  devant  de  l'obstacle^  il  résulte  de  là  qu'elles  ont 
dise  le  rétrécissement  dans  toute  sa  longueur. 
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FiG.  62. 
A.  Jv/re  uréihrùtùme  de  Btybard. 
c  Cmfê  de  k  eaoale  Coadae  sur  les  côtés  dans  vue  partie  de  sa  loofoeor. 


A.  IcaaeBenLde  la  canole  destiné  à  s'arrêter  contre  le  rétrécissement. 
<.  Eiliéaiilé  pleine  et  eeube  de  la  camile. 
dL  Féales  de  la  eanole. 

<;e.  Feliles  laaes  sorties  de  chaque  cdté  par  la  Cmte  de  la  eanole. 
A  Taisa  de  la  caoale. 

f  ,  A.  Penble  Mandrin.  En  écartant  ou  en  rapprochant  les  Tiroles  ^  et  A,  on  iait  sortir 
les  laaes  de  la  fafne  ou  on  les  y  lait  rentrer. 


Cet  uréthrotome  mérite  une  partie  des  reproches  que  j'ai  adressés 
«  premier;  cependant  il  me  semble  préférable  à  cause  de  sa  simplicité 
fi  de  l'absence  des  bandes  latérales,  destinées  à  dilater  le  canal. 

M.  Mâisoiihecve.  —  Dans  un  Mémoire  sur  la  cure  radicale  et  insian- 
tmée  des  réiréememenU  de  Vurèthre  (1855),  ce  chirurgien  se  servait,  pour 
pratiquer  l'uréthrotomie  interne,  de  deux  instruments.  Le  premier, 
asex  mince  et  coupant  d'avant  en  arrière,  ouvrait  la  voie  au  second, 
fd  a'est  antre  que  le  liiAotame  de  frère  Càme^  avec  lequel  il  achevait  de 
'iviser  le  rétrécissement,  en  allant  d'arrière  en  avant.* 

Bejrbard  avait  noté  avec  raison  la  difSculté  qu'on  éprouve  à  diviser 
pioibndément  l'urèthre^  k  cause  de  l'élasticité  et  de  la  mobilité  de  ses 
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parois.  M.  Maisonneuve,  exagérant  la  portée  de  ce  fait,  trai  en  lui-ménc 
posa  eh  principe  qu'on  pouvait  introduire  dans  le  oahal  un  insttnmM 
tranchant  sans  crainte  de  léser  les  parties  saines,  qui  fuiraient  au-dem 
de  la  lame^  tandis  que  les  tissus  indurés  et  résistants  du  rétréciisemn 
seraient  seuls  divisés  ;  et  il  a?ait  été  conduit)  comme  ml  Tient  de  le  mil 
à  se  servir  du  lithotome  de  frère  Game. 

Je  n'insisterai  pas  sur  les  désordres  qu'un  pareil  instrument  dam 
produire  dans  l'urèthre.  M.  Maisonneure,  éclairé  par  une  discussion  qi 
eut  lieu  à  la  Société  de  chirurgie,  les  a  reconnus,  et  il  a  renoncé  i 
lithotome.  Alors  il  a  imaginé  un  autre  instrument  beaucoup  préféraUi 
mais  dont  la  lame,  coupant  sur  toute  son  arête^  était  introduite  dai 
le  canal,  sans  être  protégée  par  une  gaine  ;  car  il  ne  pouvait  renoncer 
ce  principe,  que  les  tissus  sains  fuient  devant  le  tranchant  de  la  lame,c 
que  le  rétrécissement  seul  est  divisé.  —  Sur  ce  dernier  point,  il  a  enoor 
été  forcé  de  changer  d'idée»  Il  a  apporté  plusieurs  modifications  à  soi 
uréthrotome,  et  je  ne  décrirai  que  celui  qu'il  me  semble  avoir  défini 
tivement  adopté. 

Cet  insirument  se  compose  \  l^  D'un  tube  cannelé,  courbe,  de  1 1  s 

millimètres  de  diamètre  et  long  de  30  centimètres;  à  son  extrémité  an- 
térieure il  a  un  pas  de  vis  extérieur  de  quelques  millimètres.  2'  D'one 
bougie  fine  de  gomme  élastique  assez  longue^  ayant  une  pointe  conique 
et  portant,  à  son  talon,  un  petit  ajutage  creusé  dans  son  intérietti^  d'an 
pas  de  vis  pouvant  s'adapter  à  celui  du  cathéter.  3*  D'Un  ttiandHh  1od( 
de  30  centimètres,  armé  d'une  lame  aplatie,  semi-elliptique,  ressemblinl 
assez  bien  à  un  triangle  isocèle.  Le  sommet  de  cette  lame  est  mousse,  el 
ses  côtés  tranchants  sont  légèrement  échancrés  à  la  manière  d'tinioc 
de  charrue;  sa  largeur  moyenne  est  de  8  millimètres^  sa  plus  grande 
de  9,  et  sa  plus  petite  de  7.  Elle  repose,  par  son  dos,  dans  lacannelurt 
du  cathéter,  et,  suivant  que  cette  cannelure  occupe  la  convexité  ou  la  con 
cavité  de  ce  dernier  on  incise  la  paroi  inférieure  ou  supérieure  d( 
l'urèthre.  Le  mandrin  peut  être  armé  de  deux  lames  qui  agissent  stt 
les  côtés.  Cette  disposition  permet  de  faire  une  double  incisiotiqit 
porte  sur  les  parois  latérales  du  canal. 

Pour  pratiquer  l'uréthrotomie,  on  commence  par  introduire  la  boi^l 
dans  l'urèthre;  ensuite  on  visse  sur  son  talon  l'extrémité  ducathéta 
que  l'on  pousse  jusque  dans  la  vessie.  Gela  fait,  avec  une  main  oh  ételic 
fortement  la  verge  sur  la  canule,  tandis  qu'avec  l'autre  on  engagé  h 
mandrin  dans  la  rainure  du  cathéter,  et  on  l'enfohCe  de  manière  que  s 
lame  parcoure  toute  la  longueur  du  canal. 

Cet  instrument  a  été  beaucoup  critiqué.  On  a  prétendu  que  si  la  boogk 
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Mit  à  reaeoDtrer  un  obstacle  à  son  passage,  elle  se  repUerait  an  de- 
irt  da  létrédssement,  et  serait  infailliblement  conpée  par  la  lame  de 
séthrotome.  Je  ne  trouve  point  ce  reproche  fondé.  Tout  chirQrgied 
Nique  peu  expérimenté  Terra  facilement^  en  lui  imprimant  des  mou* 
nents  de  ra-et-Tient,  si  la  bougie  ^isse  dans  le  canal,  ou  si  elle  se 
pGe.  En  admettant  même  qu'il  se  trompe^  il  en  sera  bien  vite  arerti. 
I  létrécissement  étant  déjà  rempli  par  la  bougie,  il  ne  pourra  y  filtre 
hétrer  le  tube  cannelé;  or,  ce  n'est  qu'après  s'être  assuré  que  le  con- 
aeteur  métallique  est  arfïvé  jusque  dans  la  yessie,  qti'il  doit  procéder 
hsection  du  rétrécissement 


Fis.  63. 

A.  UrHhrotmne  d^  M.  Maùamneuve, 

t.  GilhéCer  camidé  d'ader. 

lu  MmÊfdie  da  miodfin  tnpi^artant  la  lame» 

c  laflw  de  l'uréUirotaina» 

i,  Fetile  boafie  condoetriee. 

&  Fat  de  TÎs  dn  ettbéler  nir  lequel  on  place  la  boufie. 

B*  Lame  de  turHkrotome,  vme  de  p^andeur  neiturelle. 

e.  SeauDCt  de  la  lase.  n  est  mousse. 

i.  T%e  iiiétalIi<iM  sii|iportaat  la  lame. 

c;c;  Trandiaatde  la  lame  en  Ibnne  de  soe  de  charme. 


On  a  dit  encore  que  le  tube  cannelé  et  l'ajutage  métallique,  àeausede 
rigidité  et  de  leur  Tolume  toujours  un  peu  plus  fort  que  celui  de  la 
NNigie,  pouvaient  être  arrêtés  devant  un  obstacle  que  celle-ci  aurait 
averse.  H.  Jcard  assure  qu'il  a  vu  Tinstrument  se  briser,  par  suite  des 
iiorts  «nployés  pour  l'engager  dans  un  rétrécissement  {Det  rétrée.  de 
'mkkrt,  thèse,  1858,  p.  30). 

n  est  arrivé  à  un  chirurgien  des  hôpitaux  de  Paris  de  pousser  le  tube 
aHelé  avec  assez  de  force  pour  déchirer  Turèthre,  et  il  l'enfonça  si  pro- 
hadément,  qu'il  croyait  être  parvenu  jusque  dans  la  vessie.  Alors  il 
lAeva  l'opération;  mais  la  lame  ne  fit  qu'agrandir  la  fausse  route  pro- 
Mte  par  la  canule.  Il  y  eut  une  hémorrhagie  abondante  ;  une  quantité 


668  MALADIES  DE  L'URÈTHRS. 

considérable  de  sang  s'épancha  dans  Tépaisseur  des  tissas;  les  jours  sui- 
vants,  des  accidents  généraux  graves  se  développèrent,  et  le  malade 
succomba. 

S'il  est  utile  de  signaler  aux  praticiens  ces  rares  accidents,  il  faut  bien 
dire  aussi  qu'ils  doivent  être  attribués  moins  à  Timperfection  de  rin- 
strument  qu'à  la  manière  dont  on  s'en  est  servi. 

Le  véritable  défaut  de  cet  uréthrotome,  c'est  que  sa  lame  est  entière- 
ment découverte,  au  lieu  d'être  cachée  dans  la  canule  ou  accolée  i  une 
plaque  latérale,  et  rien  ne  protège  l'urèthre  contre  son  tranchant.  Dans 
la  même  pensée  qui  l'avait  porté  à  se  ser^'ir  du  lithotome  de  frère  Cême, 
M.  Maisonneuve  a  cru  qu'il  suffirait  que  la  lame  de  Turéthrotome  fût 
mousse  à  son  sommet,  pour  que  les  parties  saines  du  canal  fuient 
devant  son  tranchant,  tandis  que  les  tissus  indurés  et  résistants  seraient 
seuls  divisés.  En  cela,  il  s'est  encore  trompé.  Des  expériences  sur  le 
cadavre  et  des  observations  faites  au  lit  du  malade  ne  me  laissent  aucun 
doute  à  cet  égard. 

Sur  le  cadavre,  après  avoir  pratiqué  le  cathétérisme  avec  une  sonde 
ordinaire  de  trousse  pour  m'assurer  qu'il  n'y  avait  pas  de  rétrécis- 
sement et  pour  faire  cesser  l'espèce  de  rigidité  cadavérique  qui  pouvait 
tenir  les  parois  de  l'urèthre  accolées,  j'introduisais  dans  le  canal  un 
uréthrotome  armé  d'une  lame  de  8  millimètres,  ayant  soin  de  tendre 
fortement  la  verge  et  d'appuyer  la  canule  contre  la  paroi  opposée  à  celle 
qui  devait  être  incisée.  Malgré  ces  précautions^  on  trouvait,  à  l'autopsie, 
que  l'urèthre  avait  été  lésé  dans  plusieurs  points.  Les  incisions  avaient 
ordinairement  de  1  à  2  centimètres  de  long,  et  elles  occupaient  le  plus 
souvent  la  région  bulbaire.  Presque  toutes  étaient  superficielles;  cepen- 
dant quelques-unes  pénétraient  jusqu'au  tissu  spongieux. 

On  a  prétendu  que  ces  expériences  ne  prouvaient  rien,  parce  qu'il 
était  impossible  d'assimiler  la  manière  dont  se  comportaient  des  tissus 
morts  et  des  tissus  vivants,  mais  on  s'est  gardé  d'ajouter  en  quoi 
consistait  cette  différence.  Or,  voici  ce  que  j'ai  observé  sur  des 
malades. 

Chez  deux  individus  affectés  de  rétrécissement  dans  la  région  bul- 
beuse, je  dus  recourir  à  l'uréthrotomie,  et  j'employai  l'instrument 
de  M.  Maisonneuve;  mais  après  l'avoir  poussé  dans  le  canal  jusqu'à 
2  ou  3  centimètres  du  point  rétréci,  je  le  retirai,  et  sa  sortie  fut  suivie 
d'un  petit  écoulement  de  sang.  Alors  on  a  prétendu  que  cet  écoulement 
ne  prouvait  en  aucune  façon  que  l'urèthre  avait  été  lésé...,  qu'on  avait 
vu  souvent  la  muqueuse  malade  saigner  au  plus  léger  contact  d'une 
bougie....;  mais  dans  les  deux  cas  que  je  viens  de  citer,  j'avais  com- 
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mtoeé  par  employer  la  dilatation;  j'avais  même  exploré  les  rétrécisse- 
■enis  avec  une  petite  bougie  à  boule,  sans  avoir  de  sang. 

Je  rapporterai  encore  on  antre  fait  pins  concluant.  A  l'hôpital  Beau- 
JMi,  un  de  nos  collègues  pratiqua  l'uréthrotomie  avec  l'instrument  de 
H.  MaisonneuTe.  Le  malade  succomba,  et^  à  l'autopsie^  on  trouva  le 
ooal  incisé  dans  toute  sa  longueur.  Par  un  singulier  hasard,  la  partie 
létréde  était  celle  qui  avait  été  incisée  le  moins  profondément.  La 
fièce  m'a  été  montrée  par  les  internes  de  l'hôpital  ;  elle  est,  je  crois, 
eatre  les  mains  de  M.  Dolbeau. 

Da  reste^  les  résultats  que  je  viens  de  signaler  étaient  faciles  à  pré' 
loir.  La  lésion  de  l'urëthre  peut  être  plus  ou  moins  profonde,  quelque- 
fab  même  insignifiante.  Biais  comment  imaginer  que,  dans  tous  les  cas, 
OB  traversera  impunément  avec  une  lame  de  8  à  9  millimètres  de  large 
■I  canal  dont  les  contractions  spasmodiques  sont  souvent  si  énergiques 
qi'elles  s'opposent  au  passage  de  la  plus  petite  bougie? 

Tout  en  contestant  ces  laits,  M.  Haisonneuve  à  dû  se  rendre  à  Tévi- 
deoce.  Primitivement,  le  tranchant  de  la  lame  de  son  uréthrotome 
leprésentait  une  ligne  droite;  il  l'aéchancré  à  la  manière  d'un  soc  de 
cbrme.  Alors  l'instrumenta  un  autre  inconvénient.  Si,  avec  cette  nou- 
veDe  forme,  la  lame  risque  moins  d'intéresser  le  canal,  elle  ne  produit 
pis  que  des  incisions  très-peu  profondes.  On  n'a  plus  un  véritable  uré- 
Ihmtome,  mais  un  scarificateur.  Aussi  faut-il  souvent  employer  une 
saez  grande  force  pour  faire  avancer  le  mandrin,  parce  que  l'incision  est 
■nffisante  pour  laisser  passer  la  lame,  qui  a  une  certaine  laigeur  et  dont 
kiommet  mousse  ne  coupe  point. 

UiiTHROTOME  OS  L'AfjTECR.^Get  instrument  a  été  présenté  à  la  Société 
^e  chirurgie  en  1862.  A  première  vue,  il  rappelle  celui  de  M.  Maison- 
Kore,  car  le  tube  cannelé  et  la  bougie  vissée  à  son  extrémité  sont  les 
■êmes,  mais  il  en  diffère  essentiellement  dans  ses  autres  parties. 

n  se  compose  :  i*  Du  tube  cannelé  et  delà  bougie  que  j'ai  décrits  plus 
hot  2*  De^deux  mandrins  métalliques  dont  l'un  s'emboîte  dans  l'autre. 
Le  premier,  qui  est  le  plus  long,  est  armé  d'une  lame  semi-elliptique,  cou" 
Mi/  par  Ums  le$  points  de  ton  arête;  sa  longueur  est  de  15  à  20  millimè- 
hes  et  sa  largeur  de  6  à  9.  Le  second,  plus  court,  porte  une  petite  pla- 
ine destinée  à  accompagner  et  à  cacher  la  lame  ;  cette  plaque  est  assez 
{paisse,  et  ses  bords  sont  arrondis  de  manière  à  ne  pas  érailler  la  mu- 
Ineuse  de  l'urèthre.  3*  D'un  stylet  d'acier  de  3  millimètres  de  diamètre 
H  long  de  30  centimètres.  Il  est  creusé  d'un  pas  de  vis  à  son  extrémité, 
pour  s'ad^iter  au  talon  du  tube  cannelé.  &*  D'une  sonde  de  gomme 
BtÊÛqne  dont  le  volume  est  en  rapport  avec  la  largeur  de  la  lame  de 
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ruréthrotome.  Elle  a  des  parois  intérieures  très-lisses,  afin  de  glisser 
facilement  sur  le  stylet.  Ouverte  par  ses  deux  bouts,  elle  doit  encore 
être  percée  sur  les  côtés  de  plusieurs  ouvertures  ;  autrement,  lorsque  la 
vessie,  en  se  contractant  pour  se  vider,  viendrait  à  coiffer  l'extrémité 
de  la  sonde,  l'urine,  ne  pouvant  plus  s'échapper^  passerait  entre  edle-d 
et  les  parois  du  canal. 


Pl6.  6A. 
A.  Uréthrotame  de  routeur. 

a.  Talon  du  mandrin  qui  est  armé  dlkne  lame,  g. 

b.  CaUiéter  cannelé  d'acier, 

c.  Mandrin  cannelé  supportant  une  plaque  à  borda  mousses  e,  destinée  à  s'apfUqw 

contre  la  lame  g, 

d.  Rondelle  servant  d*appui  à  U  main  pour  fixer  le  mandrin  e,  pendant  qu'on  chsMe 

.  en  avant  la  lame  g,  en  poussant  le  mandrin  f. 
€,  Plaque  à  bords  mousses. 

f.  Mandrin  supportant  la  lame,  g» 

g.  Lame  en  dos  d'âne  coupant  par  tous  les  points  de  son  arête. 
h.  Pas  de  vis  sur  lequel  on  fixe  la  bougie. 

A'.  Petit  ajutage  de  la  bougie. 
/.   Petite  bougie  conductrice. 

G«  Siyiet  muni  à  son  extrémité  d'un  pas  de  vis  pour  s't^usier  sur  ie  takm  du  ceiikHer^ 

une  fois  qu*on  a  retiré  les  mandrins» 

B.  Section  de  la  portion  antérieure  des  deux  mandrins  vus  de  grandeur  naiurelk, 

a^  Mandrin  armé  d'une  lame.  Il  est  logé  dans  la  cannelure  de  l'autre  mandrin. 

c.  Antre  mandrin  cannelé  supportant  la  plaque  derrière  laquelle  s'abrit*  la  lame. 

d.  Lame  de  l'uréthrotome. 
e»  Plaque  à  bords  mousses. 

Manuel  opératoire.  -^  Premier  tempsi  —  Il  consiste  à  introduire  k 
bougie  dans  Turèthre.  Ce  cathétérisme,  ordinairement  très-simple^  pré^ 
$ente  quelquefois  de&  difficultés  assez  grandes.  Si  la  bougie  fst  arrêtée 
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i.tr  l'étroitesse  du  rÉlrécissement,  il  faut  le  dilater  pendant  quelques 
uuTi,  ou  choisir  une  bougie  plus  petite;  si  elle  s'engage  dans  quelque 
inus  situé  profondément,  on  pourra,  en  tortillant  sa  pointe  et  en  sui- 
lïiit  les  règles  ijuej'ai  données  pour  le  cathétérisme,  éviter  cet  nbstacle. 
Hais,  clans  tous  les  i^as,  on  ne  devra  continuer  l'opération  qu'après  s'être 
iRuré,  par  de  légers  mouvements  de  va-et-vient,  que  la  bougie  entre 
ilbremeut  dans  la  vessie. 

Alors  le  tube  cannclô  est  vissé  sur  l'ajutage  de  la  bougie  et  introduit 
dans  l'urèlhre.  Presque  toujours  il  est  urn^té  un  instant  à  l'entrée  du 
rétrécissement,  soit  à  cauiie  de  son  volume,  qui  est  un  peu  plus  fort  que 
celui  de  la  bougie,  soit  parce  que  celle-ci  se  plie.  En  cberchant  à  faire 
enlrer  l'instrument  de  force,  on  produirait  presque  infailliblement  une 
busse  route;  mais  si  on  le  retire  un  peu  pour  l'enloncer  de  nouveau 
et  avec  lenteur,  il  est  rare  qu'après  quelques  tâtonnements,  on  ne  par- 
viPQue  pas  à  francbir  le  rétrécissement 

StoMd  temps.  —  Le  chirurgien,  qui,  dés  le  commencement  de  l'opé- 
ration, s'est  placé  à  la  droite  du  malade^  prend  la  verge  sur  les  cAtés  et 
iti-dessous  du  gland,  entre  l'annulaire  et  le  médius  de  la  main  gauche  ;  il 
il  tire  modérément  pour  déplisser  la  muqueuse  du  oanal,  et  la  fixe  sur  le 
tnbo  cannelé  qu'il  saisit  également  sur  les  cAtés  entre  le  pouce  et  l'indi- 
uteur  àe  la  main  droite;  il  introduit  dans  ta  rainure  du  tube  cannelé 
la  lame  et  la  plaque  de  l'uréthrotome  adossées  l'une  à  l'autre,  les 
pousse  en  avant  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  arrêtées,  et  les  flxe  avec  les 
rnSmes  doigts  qui  tiennent  le  tube  cannelé.  Portant  alors  l'annulaire 
elle  médius  au-dessous  de  la  rondelle  d'un  des  mandrins  pour  arrêter  la 
marche  de  la  plaque  métallique  adossée  à  la  lame,  il  appuie  le  pouce  sur 
le  talon  de  l'autre  mandrin,  et  fait  avancer  la  lame  dans  la  mesure  qu'il 
jiiEB  convenable.  Général enienl,  il  est  averti  qu'il  a  divisé  tout  le  rétré- 
ciisfment  par  un  défaut  de  résistance  très-appréciable.  Cela  fait,  il 
rjinène  la  lame  contre  sa  plaque  protectrice  e(  retire  les  deux  man- 
ilriQ)  en  laissant  le  tube  cannelé  dans  l'urËthre. 

Tnitième  Ifmps.  — On  visse  île  stylet  au  talon  du  tube  cannelé;  sur 
''«  long  conducteur  on  fait  glisser  la  sonde  de  gomme  élastique  jusque 
dans  la  («ssie,  et  on  la  fixe  sur  la  verge.  Quant  à  la  conduite  ultérieure 
tmivre.  je  l'examinerai  plus  loin. 

Ace»  descriptions  particulières  j'ajouterai  encore  quelques  considé- 
rions générales  sur  ta  confection  des  urétbrotomes,  afin  de  permettre 
»a  lecteur  de  juger  par  lui-même  beaucoup  d'instruments  qui  ont  une 
>»itabte  valeur,  mais  dont  je  n'ai  pu  parler  ici. 

La    plupart   des  canules  sont  d'argent.  Je  préfère  celles  d'acier, 
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parce  que  ce  métal  permet  de  leur  domier  un  petit  volume,  tout  en 
leur  conservant  une  grande  solidité.  Celle  de  mon  uréthrotome  n'a 
que  2  millimètres  ou  2  millimètres  et  demi;  or,  une  canule  d*a^ 
gent  aussi  mince,  et  surtout  si  elle  était  courbe^  serait  très-sujette  k  se 
déformer  dès  qu'elle  rencontrerait  quelque  diflSculté  à  traverser  un 
rétrécissement  Une  fois  faussée,  les  autres  pièces  de  l'instrument  ne 
pourraient  plus  ni  avancer  ni  reculer. 

Beaucoup  de  canules  sont  aplaties  latéralement,  pour  renfermer  une 
lame  d'une  certaine  largeur,  sans  avoir  elles-mêmes  un  trop  fort  volume. 
Mais  les  canules  cylindriques,  dont  la  forme  se  rapproche  davantage  de 
celle  du  canal,  s'engagent  plus  facilement  dans  le  trajet  étroit  et  arrondi 
des  rétrécissements. 

Les  canules  des  uréthrotomes  qui  coupent  d'arrière  en  avant  sont 
élargies  ou  aplaties  à  leur  extrémité  antérieure,  et  présentent  un  renfle*  ' 
ment  olivaire  pour  renfermer  la  lame  et  le  petit  appareil  qui  sert  à  la 
mouvoir.  Celles  des  instruments  qui  agissent  d'avant  en  arrière  peuvent 
avoir  le  même  calibre  dans  toute  leur  longueur.  Quand  elles  sont  ma* 
nies  d'un  renflement  ou  d'une  plaque  destinée  à  cacher  la  lame,  c'est 
à  une  distance  plus  ou  moins  éloignée  de  leur  extrémité  et  sur  un  point 
de  leur  corps  qui  ne  doit  pas  franchir  le  rétrécissement.  Ordinaire- 
ment cette  partie  de  l'appareil  est  brusquement  arrondie  en  avant,  pour 
qu'elle  soit  arrêtée  dès  que  le  canal  comn^ence  à  diminuer  de  largeur; 
Mais,  par  suite  de  cette  disposition,  la  muqueuse  se  trouve  refoulée 
contre  rentrée  du  rétrécissement,  où  elle  forme  des  plis  qui  peuvent 
être  coupés  dès  qu'on  fait  saillir  et  avancer  la  lame.  H  vaut  beaucoup 
mieux  que  cette  partie  de  la  canule  soit  taillée  en  biseau  comme  la  lame 
elle-même. 

La  lame  doit  être  bien  tranchante,  forte  et  aussi  large  que  lé 
permet  le  volume  de  la  canule.  Quelques  uréthrotomes  ont  une  lame 
large  de  2  à  3  millimètres  et  longue  de  plus  d'un  centimètre.  Celle-d, 
fixée  à  la  canule  par  une  seule  de  ses  extrémités,  représente  un 
bras  de  levier  long  et  flexible  qui  n'a  pas  assez  de  solidité  pour 
diviser  des  tissus  résistants  ;  de  plus,  elle  peut  se  briser  au  moment 
ou  on  la  développe  dans  l'urèthre,  si  l'on  n'a  pas  le  soin  de  la  faire  saillir 
lentement  à  mesure  qu'on  la  tire  à  soi.  D'autres  instruments  ont  une 
lame  plus  courte  et  plus  forte,  mais  on  ne  peut  la  faire  sortir  de  la  ca- 
nule qu'à  l'aide  d'un  petit  mécanisme  délicat,  très-sujet  à  se  déranger  ou 
à  se  fausser.  Quand  la  lame  devient  saillante  en  glissant  sur  un  plan 
incliné,  elle  est  plus  solidement  assise,  mais  on  ne  peut  lui  donner  qu'on 
développement  très-borné. 
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ions  avons  va  qae  Mao-Ghie  avait  fixé  à  l'extrémité  de  son  uré- 

ilome  on  petit  bout  de  gomme   élastique  lon^  de  2  à  3  centi- 

ïres.  Amassât  avait  adapté  à  son    premier  instrument  une  tige 

iilliqae  paiement  très -courte  et  mobile.  Presque  tous  les  uré- 

itomes,  surtout  ceux  avec  lesquels  on  divise  les  rétrécissements 

lant  en  arrière^  sont  munis  d'un  conducteur.  Il  est  souvent  trop  court 

levient  un  guide  peu  assuré.  Sur  l'instrument  de  Bonnet,  le  conduc^ 

r  est  mobile  dans  l'épaisseur  de  la  lame  et  suffisamment  long^  mais 

it  de  métal  et  son  passage  dans  le  rétrécissement  n'est  pas  toujours 

ik.  La  bougie  de  gomme  élastique  longue  et  fine,  qu'on  introduit 

m  l'orèthre  comme  une  bougie  ordinaire  et  qu'on  ne  fixe  sur  l'uré- 

otome  qu'après  s'être  assuré  qu'elle  est  arrivée  dans  la  vessie^  est 

iaiment  préférable. 

Procédés  opératoires.  —  Les  auteurs  ont  multiplié  inutilement  lespro^ 

Ks  d'uréthrotomie,  en  prenant  pour  base  de  leurs  descriptions,  tan- 

.b  forme  et  le  mécanisme  des  instruments,  tantôt  le  nombre,  l'éten- 

eet  la  profondeur  des  incisions,  tantôt  même  la  pratique  de  quelque 

irargien  en  renom.  Sans  doute  les  moindres  détails  de  cette  opéra- 

n  délicate  méritent  de  fixer  l'attention,  mais  la  plupart  ne  présen- 

it  point  les  conditions  ordinaires  qui  constituent  de  véritables  procé- 

s.  Me  plaçant  uniquement  au  point  de  vue  de  la  médecine  opératoire^ 

■*en  admettrai  que  deux  : 

1*  Avec  l'un,  on  incise  le  rétrécissement  d^avant  en  arrière. 

t  Avec  l'autre,  on  incise  le  rétrécissement  d'arrière  en  avant. 

La  description  que  j'ai  donnée  plus  haut,  des  principaux  instruments 

de  leurs  manœuvres,  a  déjà  appris  au  lecteur  comment  on  exécute 

%  procédés.  Mais  il  ne  sera  pas  inutile  de  les  comparer  entre  eux,  afin 

(mieux  apprécier  leur  valeur. 

foréthrotomie  d'arrière  en  a%*ant  est  encore  souvent  employée.  Ce- 

aidant  elle  a  de  grands  inconvénients  :  le  plus  sérieux,  c'est  que  dans 

mcoap  de  cas,  elle  ne   peut  être  pratiquée  si  le  rétrécissement 

tpas  été  préalablement  dilaté  de  manière  à  laisser  passer  un  uré- 

ratome  d'un  certain  volume.  Or,  cette  dilatation  rencontre  assez  sou- 

irtdes  difficultés  insurmontables  dans  une  irritabilité  du  canal  qui  se 

lolle  contre  le  séjour  prolongé  des  bougies  et  dans  une  induration 

midérable  des  tissus.  On  a  conseillé  de  recourir  alors  à  l'uréthro- 

■ie  d'avant  en  arrière,  mais  uniquement  pour  ouvrir  la  voie  à  un 

Are  instroment  destiné  à  agir  d'arrière  en  avant,  soit  immédiatement 

it  plus  tard. 

Je  ne  puis  approuver  une  pareille  manœuvre.  Lorsque  après  avoir 
veiumxi.  I.  ^  18 
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divisé  un  rétrécissemetit  d'avant  en  arrière,  on  llnctse  de  nouveau,  et 
souvent  à  plusieurs  reprises^  est-on  bien  certain  que  toutes  ces  incisions 
porteront  sUr  le  ttiôme  point  et  se  cotifondront  en  une  seule?  Dans  le 
cas  contraire,  qui  est  fort  à  supposer,  est-il  permis  d'adiUettre  que  ceé 
plaies  multiples  n*ont  aucun  inoonvénient?  Puisqu'on  fait  tant  que 
d'attaquer  le  rétrécissement  d'avant  eil  arrière,  ne  vaul-il  pas  mieux  le 
diviser  complètement  et  du  môme  coup  1 

On  a  répondu  que  Tincisiôn  antérô-poslérieuré  n'était  ici  qu'ntl 
moyen  de  nécessité  auquel  il  fallait  bien  àë  résoudre,  mais  qu'aussi- 
tôt  la  voie  ouverte,  on  devait  terminer  l'opération  par  une  section  d'a^ 
rière  en  avant,  la  seule  que  Ton  puisse  pratiquer  avec  précision  el 
sécurité. 

Voyons  jusqu'à  quel  point  ces  prétentions  sont  justifiées.  Quand  Ull 
rétrécissement  est  assez  large  pour  être  exploré  facilement  avec  nos 
moyens  ordinaires,  un  chirurgien  habile  pourra  Tikiciser  indifférem- 
ment d'arrière  en  avant  ou  d'avant  en  arrière  avec  là  plupart  des  uré^ 
throtomes.  Ici  un  procédé  n'est  point  préférable  à  l'autre.  Mais,  quailé 
le  rétrécissement  est  étroit  et  permet  à  peine  le  passage  d'une  petite 
bougie,  on  n'a  que  des  notions  très-imparfaites  slir  son  étendue;  eti 
s'il  est  long,  qu'arrivera-t-il?  Lorsque  avecl'Uréthrotortiedefteybardoa 
de  M.  Civiale,  dont  la  lame,'  coupailt  d'avant  en  arrière,  n'a  qu'un  ccnli* 
mètre  et  demi  de  long,  on  attaquera  le  rétrécissemeut,  Il  tié  sera  pos- 
sible de  l'inciser  que  dans  sa  partie  antérieure;  on  aura  agrandi  son 
entrée,  mais  sans  toucher  au  reste  de  soh  trajet,  et  l'on  ne  pourra  le 
travel^er  avec  un  uréthrotome  coupant  d'arrière  en  avant.  Cé^eildant,si 
l'on  s'obstine  à  introduire  ce  dernier  instrument  aussi  atant  qtle  po^ 
siblc,  il  sera  Irès-difficile  et  (JUelquefois  même  impossible  d'en  dét<î- 
loppcr  la  lame  dans  ce  canal  étroit  et  résistant.  Eh  adihéttant  qu'on 
y  parvienne,  qu'obtiendrait-on?  On  il'aurait  débridé  le  rétrécissement 
que  dans  une  petite  portioti  de  sa  longueur,  et  pour  l'iUciser  colhplé- 
tement,  il  serait  nécessaire  de  recommencer  plusieurs  fois  l'opératioil. 

Au  contraire>  avec  un  uréthrotome  coupant  d'avant  en  arrière  et 
dont  la  lame  mobile  peut  parcourir  tout  l'urèthre,  ribn  n'est  plus  fecilc 
que  de  diviser  complètement  et  d'un  seul  coup  un  rétrécissementi  si 
long  qu'il  soit» 

Supposons  un  cas  plus  simple  :  leî  rétrécissement  fa*a  qtt*un  cefitî' 
mèlre  environ  de  longueur,  et,  au  moyen  d'une  incision  antéiro-pbslé' 
rieure,  on  a  élargi  son  trajet,  de  hianière  à  y  passer  ÙU  uréthrotome 
coupant  d'arrière  en  avant.  Il  ne  reste  plus,  pour  terminer  l'bpët^lion, 
qu'à  compléter  la  section  du  rétrécissement)  mais,  ici^  nom  tttrou- 
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fls  tous  les  inconvénients  des  instruments  dont  les  lames  sont  à 
frioppement. 

avec  Turéthrotome  de  Reybard,  on  ne  peut  agir  avec  précision  : 
giine  qui  renferme  les  lames,  étant  d'un  volume  uniforme  dans 
lie  sa  longueur  et  dépourvue  de  renflement  à  son  extrémité,   ne 
vmt  aucun  renseignement  sur  les  limites  postérieures  du  rétrécisser 
sit;  à  moins  que  celui-ci  ne  soit  assez  lai^e  pour  avoir  été  préalable- 
snl  exploré  avec  une  bougie  à  boule,  on  ne  sait  au  juste  sur  quel 
inl  de  Furèthre  on  doit  commencer  Tincision.  Le  saurait-on,  que 
peration  n'en  deviendrait  pas  beaucoup  plus  facile.  Si  Ton  n'arme 
iréthroiome  qu'après  avoir  complètement  franchi  le  rétrécissement, 
ï  bmes  ayant  une  longueur  de  2  centimètres  et  se  développant  sur* 
■t  en  arriére,  on  incisera  Turèthre  bien  au  delà  de  l'obstacle,  et 
aocoiip  plus  loin  que  cela  n'est  nécessaire.  Si,  pour  éviter  cet  acci- 
■tf  on  veut  faire  saillir  les  lames  avant  qu'elles  aient  complètement 
é  le  rétrécissement,  on  s'expose  à  les  briser,  et  d'autant  plus  faci* 
tt,  qu'elles  sont  longues,  minces,  et  ne  tiennent  au  corps  de  Fin- 
tnunent  que  par  une  de  leurs  extrémités. 

L'uréthrotome  de  M.  Ricord  présente  les  mêmes  inconvénients^  quoi- 
pe  à  un  moindre  degré,  parce  que  sa  lame  est  beaucoup  plus  forte  et 
phs  solidement  fixée  dans  sa  gaine. 

Avec  les  uréthrotomes  de  MM.  Charrière  et  Civiale,  on  apprécie  mieux 

p^pi'où  s'étend  le  rétrécissement  et  le  point  sur  lequel  l'incision  doit 

Munencer  en  arrière,  parce  que  la  canule  est  terminée  par  un  renfle- 

Mnt  olivaire,  qui  vient  butter  contre  l'obstacle  quand,  après  l'avoir 

■troduite  assez  avant  dans  l'urèthre,  on  la  tire  doucement  à  soi.  Mais 

tn  ÎDstniments  sont  défectueux  sous  plus  d'un  rapport.  —  Celui  de 

IL  Civiale  est  muni  d'une  lame  petite,  arrondie  et  dune  forme  qui  se 

opproche  du  renflement  olivaire  qui  la  renferme.  Au  moment  où  on 

Fanne,  la  lame  sort  directement  du  milieu  de  l'olive,  puis  se  porte 

Iqèrement  en  avant;  dans  ce  mouvement,  elle  déprime  les  parois  du 

tmàl  et  s'enfonce  plus  ou  moins  dans  leur  épaisseur.  Si  on  la  tire  à  soi 

fBDd  elle  est  ainsi  enclavée^  elle  les  refoule  en  avant  du  rétrécisse- 

■cat.  Elle  ne  peut  les  diviser  qu'autant  qu'on  emploie  une  très-grande 

ikoe,  ear  elle  agit  plutôt  en  pressant  qu'en  sciant.  L'incision  est  alors 

ÎRégalière  et  quelquefois  incomplète,  parce  que  les  parties  molles 

fanoent  aa  devant  de  la  lame  une  sorte  de  bourrelet  qui  protège  la 

l>rtie   podérieure   du  rétrécissement   contre  son   tranchant.    Ainsi 

l'explique  le  fait  sii^ulier  rapporté  par  Alph.  Robert.  —  «  Un  malade 

^ra  à  l'hôpital  Necker,  dans  le  service  de  M.  Civiale,  au  mois  de 
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février  1853,  pour  un  rétrécissement  placé  à  la  racine  de  la  verge,  près 
du  bulbe ,  et  fut  opéré  par  votre  procédé.  Quelques  jours  après,  il  suc- 
comba à  des  accidents  de  phlébite.  A  Tautopsie,  on  trouva  du  pus  dans 
plusieurs  articulations  et  dans  les  muscles  du  mollet.  L'urèlhre  était 
fendu  longitudinalement,  dans  une  étendue  de  3  centimètres  environ,   ^ 
au  devant  du  rétrécissement.  L'incision ,  plus  profonde  à  sa  partie  . 
moyenne  qu'aux  deux  extrémités,  pénétrait  dans  le  tissu  spongieux  - 
du  canal.  Quant  au  rétrécissement  (le  fait  serait  incroyable,  s'il  ne  L 
m'avait  été  affirmé  par  un  témoin  digne  de  foi),  il  paraissait  n'avoir  pas 
été  divisé.  »  {Lettre  à  M.  le  docteur  Civiale  sur  Vuréthrotomie^  par  Alph. 
Robert,  1855.) 

Voici  comment  s'exprime  M.  Civiale  lui-même,  en  parlant  de  la  force 
qu'il  faut  employer  avec  son  instrument,  pour  vaincre  la  résistance  de 
certains  rétrécissements  :  —  «  Cette  résistance  étant  quelquefois  très- 
considérable,  il  est  nécessaire  d'exercer  une  traction  qui  entraîne  eo 
avant  la  nodosité,  malgré  la  pression  des  doigts  destinée  à  la  fixer,  el 
bien  que  la  lame  soit  très-propre  à  couper.  Afin  de  régler  son  moure- 
ment,  le  chirurgien  appuie  alors  le  coude  contre  son  propre  corps,  où 
l'avant-bras  sur  la  cuisse  du  malade.  S'il  opérait  le  bras  tendu,  en  liranl 
fortement  sur  le  manche  de  l'uréthrotome,  la  cessation  brusque  de  la'' 
résistance,  après  la  division  de  la  callosité,  pourrait  faire  prolonger 
rincision  en  avant,  dans  la  partie  saine  du  canal,  beaucoup  plus  loin 
qu'il  n'est  utile.»  [Traité  prat.  sur  les  malad.  des  organes  génitthum^f 
1858,  1. 1,  p.  636.)  —  Évidemment,  il  est  impossible  au  chirurgien  de 
parfaitement  régler  ses  mouvements  et  d'opérer  avec  précision,  en  se 
servant  d'un  instrument  dont  la  manœuvre  exige  de  pareils  efforts. 

L'uréthrotome  de  M.  Charrière  a  quelques-uns  des  défauts  que  je 
viens  de  signaler;  mais,  outre  l'avantage  qu'il  a  de  pouvoir  couper 
d'avant  en  arrière  et  d'arrière  en  avant,  il  est  armé  d'une  lame  plus 
forte,  plus  longue  et  mieux  disposée  pour  diviser  nettement  les  tissus. 

L'uréthrotomie  d'arrière  en  avant  fut  un  progrès  incontestable  à 
l'époque  où  l'on  ne  connaissait  que  les  lancettes  de  Physick  et  Mac-Ghie, 
parce  qu'elle  mettait  à  l'abri  des  fausses  routes.  Mais,  avec  les  instru- 
ments perfectionnés  que  nous  possédons  aujourd'hui,  cet  accident  n'est 
plus  à  craindre,  et  l'uréthrotomie  d'avant  en  arrière  reprend  tousses 
avantages.  La  lame,  glissant  dans  la  rainure  d'un  conducteur  métal- 
lique, qui  va  jusque  dans  la  vessie,  ne  peut  s'égarer  hors  du  canal; 
reposant  dans  cette  rainure  par  toute  la  longueur  de  son  dos,  elle  ne 
cède  pas  devant  une  trop  grande  résistance;  taillée  en  biseau,  elle 
pénètre  facilement  dans  la  lumière  du  rétrécissement,  sans  refouler  la. 
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■oqueose  au- devant  de  loi  ;  coupant  par  tous  les  points  de  son  arête, 
!le  divise  les  tissus,  en  revenant  comme  en  allant,  et  produit  une  sec- 
ioD  parfaitement  nette.  Enfin,  l'opération  peut  être  pratiquée  dès  qu'on 
il  parvenu  à  introduire  une  bougie  de  3  millimètres  et  même  de 

■ûnimètres  et  demi.  Cet  avantage  est  de  la  plus  grande  importance; 
V,  dans  un  grand  nombre  des  cas  qui  réclament  Turéthrotomie,  il  est 
qiossible  d'obtenir  une  plus  grande  dilatation,  et,  à  plus  forte  raison, 
■e  dilatation  suffisante  pour  laisser  passer  des  instruments  coupant 
^urière  en  avant,  dont  l'extrémité  est  toujours  assez  grosse. 

Ce  procédé  tend^  chaque  jour,  à  devenir  d'un  usage  plus  général  ; 
ependant  l'uréthrotomie  d'arrière  en  avant  devra  rester  dans  la  pra- 
qae,  car  elle  peut  être  utile  dans  quelques  circonstances  exception- 
dles. 

Lorsqu'il  s'agit  de  couper  un  repli  muqueux  ou  une  bande  Q^reuse^ 
■  n*a  besoin  que  d'une  incision  très>petite;  or,  avec  un  instrument 
i  d'un  renflement  qui  vient  butter  en  arrière  contre  l'obstacle,  et 
d'une  lame  arrondie  et  courte  qui  accroche  pour  ainsi  dire  la 
lide,  il  est  plus  facile  de  limiter  l'incision  qu'avec  une  lame  un  peu 
pgue. 

Si,  dans  un  cas  de  rétrécissement  très-considérable,  on  se  proposait, 
Texemple  de  Reybard ,  de  diviser  l'urèthre  dans  toute  son  épaisseur 
Ide  faire  une  incision  profonde,  arrivant  jusqu'à  la  peau  de  la  verge, 
I  serait  impossible  d'agir  d'avant  en  arrière,  parce  que  la  lame  néces- 
■ve  pour  opérer  une  pareille  plaie  serait  trop  large  et  ne  pourrait 
nnrerser  le  méat  urinaire  et  la  partie  du  canal  placée  en  avant  de 
'obstacle.  Alors  il  est  indispensable  de  se  servir  d'un  instrument  dont 
ilame,  couchée  dans  une  gaine  peu  volumineuse,  passe  facilement 
hos  l'urèthre,  et  puisse  être  largement  développée  dans  un  point  déter- 
Éné  du  canal.  Il  faut  donc  agir  d'arrière  en  avant.  L'uréthrotome  de 
LBicord  est  celui  que  je  crois  le  plus  convenable  pour  pratiquer  cette 
Itération. 

bÊtmon.  —  Le  choix  du  procédé  est,  sans  doute,  d'une  certaine 
rieur  dans  la  bonne  exécution  de  l'opération  ;  mais  les  dimensions 
|i^  fout  donner  à  l'incision  en  constituent  le  point  capital  et  le  plus 
EiBcile  à  déterminer. 

Les  premiers  chirurgiens  qui  osèrent  pratiquer  l'uréthrotomie, 
ailles  de  la  gravité  des  accidents  attachés  aux  plaies  de  l'urèthre,  ne 
unient  que  des  incisions  superficielles.  Hs  n'avaient  d'autre  but  que 
te  débrider  le  rétrécissement  pour  le  rendre  accessible  à  d'autres 
ioyens,  la  cautérisation  ou  la  dilatation.  Cette  pratique  fut  la  seule 
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employée  jusqu'au  jour  où  Reybard,  attribuant  à  Tinsuffisance  des  sca^ 
rifications  tous  les  revers  de  l'uréthrotomie,  prétendit  que  les  mçi&io^ 
longues  et  profondes  étaient  exemptes  de  dangers,  et  que,  seules,  ellçi 
pouvaient  procurer  la  cure  radicale  des  rétrécissements.  Hlntre  ces  de\u[ 
opinions  extrêmes,  il  y  avait  place  pour  une  troisièpae.  Tout  ea  recoû-r 
naissant  rinefficacité  des  scarifications,  on  ne  put  vaincre  coniplétÇ: 
ment  la  répugnance  qu'on  éprouvait  à  fendre  largement  Vurèlb^e,  et 
Ton  proposa  dç  s'arrêter  aux  incisions  de  moyenne  grandeur.  — ^  Aloil 
on  admit  trois  naodes  d'uréthrotomie  ;  1®  les  scariflcatipns;  3°  les  in^ 
sions  mixtes;  3^  les  grandes  incisions. 

Je  dois  le  dire  tout  d'abord,  les  faits  ne  sauraient  se  pliera  çe$  sorUn 
de  transactions  et  à  ceg  divisions  arbitraires.  Une  incision  n'est  ni  petil| 
ni  grande  d'une  manière  absolue,  mais  relativement  aux  proportiom^ 
du  rétrécissement.  L^  môme  incision,  longue  de  1  centimètre  et  pro- 
fonde 4^e  3  ou  ^  millimètres,  sera  grande  s'il  s'agit  de  diviser  un  r(^ 
de  muqueuse  ou  une  bride  ;  elle  sera  petite  si  les  parois  de  rurètb||\ 
sont  indurées  dans  toute  leur  épaisseur  et  dans  une  longue  étendue.  H 
est  donc  impossible  de  se  décider  à  priori  pour  telle  ou  telle  mauiii|n 
d'opérer  et  d'adopter  exclusivement  les  scarifications  oulesgr^nitei 
incisions. 

I^'incision  doit  être,  dans  chac|ue  cas  particulier,  mesurée  à  la  dispor 
sition  même  du  rétrécissement.  Elle  variera  encore  avec  le  traitemeql 
dont  on  fera  suivre  l'opération  et  avec  le  résultat  qu'on  se  propoi|r. 
d'obtenir;  car  on  pourra  abandonner  la  plaie  à  elle-même  ou  la  dilatai^ 
chercher  une  simple  amélioration  ou  tenter  une  cure  radicale.  Mai%^ 
avant  d'examiner  ces  différentes  questions,  il  est  nécessaire  d'étudié 
les  incisions  en  elles-mêmes  sous  le  rapport  anatomo-patbologique. 

Un  premier  point  sur  lequel  je  ne  saurais  trop  appeler  ^attentio9^ 
c'est  le  peu  de  disfosition  que  les  plaies  de  Vurèthre  ont  à  suppurer,  Dy 
prime  abord,  on  serait  porté  à  présumer  le  contraire,  en  songeaq) 
qu'à  chaque  miction,  elles  sont  baignées  par  les  urines.  Cependant  ee 
fait  est  d'observation  journalière.  11  est  même  probable  qu'il  n'ayaitpas 
échappé  aux  anciens^  puisque,  frappés  de  la  rapidité  avec  laquelle  cai 
plaies  guérissent^  ils  avaient  été  jusqu'à  attribuer  à  l'urine  une  verta 
cicatrisante. 

On  comprend  assez  bien  qu'une  incision  longitudinale  et  très-nett^ 
dont  les  bords  sont  maintenus  en  contact  par  le  rapprochement  babH 
tuel  des  parois  de  l'urèthre,  se  réunisse  par  première  intention.  Ibii 
quand  ses  lèvres  ont  été  écartées  par  une  sonde  placée  à  demeure  pen- 
dant plusieurs  jours,  quand  les  mailles  du  tissu  cellulaire  sous-muqueux 
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M  les  aréoles  du  tissu  spongieux  ont  été  violenimcnt  distendues  et 
■âiae  déchirées  avec  on  dilatateur,  on  se  demande  comment  il  ne  s'cta> 
Mil  pas  une  suppuration  abondante. 

Cette  anomalie  n'est  qu'apparente.  Dans  mon  opinion,  elle  s'explique 
mkA  naturellement  par  la  riche  vascularilé  de  Turèthre,  par  1^  dispo^i- 
ifia  lamellaire  de  sa  cbarpepte  fibro>sére^se  et  p^T  l'absence  de  (issu 
IPlisseux.  De  cette  structure  partic^}ière  résulta  une  occlusiop  rapide 
|t  ce  qu'on  me  pardopqera  d'appeler  les  pores  dfi  la  plaie,  par  une  ly m- 
|he  plastique  abondante  et  par  les  adhérences  que  contracteqt  entre 
sfles  les  lamelles  du  tissu  cellulaire  sous-n^qqueux  et  du  tissu  spon* 
|inx.  Aussi^  quand  les  plaies  de  Turèthre  viennent  à  suppurer^  c^st 
p^ne  toujours  à  la  mapiè|*e  ^^%  séreuses^  et  non  par  suitç  du  déve- 
qppement  des  boui^eons  charnus, 

l'avais  besoin  d'établir  ce  premier  fait,  afin  de  rendre  plus  facile  à 
ppiprendre  ce  que  j'ai  à  dire  sur  |a  marche  de  la  çicatris^tiofi  des 
|btes  produites  par  l'uréthrotomie. 

|x>rsqu'on  débride  le  méat  urinaire  en  l'iqcisant  dans  soi)  angle  supé- 
,  le  tissu  spongieux  du  gland  largement  ouvert  laisse  échapper  une 
grande  quantité  de  sang.  Cette  petite  hémorrhagie  s'arrête  bientôt 
rdle-méme.  Les  surfaces  de  la  plaie  s'adossent  l'une  à  l'autre,  et, 
Migré  le  passage  de  l'urine^  se  réunissent  par  première  intention. 
Itts  si  l'on  empêche  leur  réunion  en  plaçant  une  sonde  à  demeure  dan«? 
taéthre,  ou  si  on  les  écarte  avec  les  doigts  après  vingt-quatre  ou 
|torante-huit  heures,  elles  se  couvrent  d'une  fausse  membrane  grise 
tijaonàtre,  épaisse  et  molle.  Vers  le  quatrième  ou  cinquième  jour, 
ecfle-ci  a  complètement  disparu^  sans  doute  détachée  peu  à  peu  par 
^rôe.  n  ne  reste  à  sa  place  qu'une  pellicule  mince,  lisse,  demi- 
^msparente^  faisant  corps  avec  les  tissus  sous-jacents  et  présentant 
riqiect  d'une  séreuse.  Les  deux  surfaces  de  l'incision  se  sont  cicatri- 
ifci  isolément  Mais,  au  bout  d'un  temps  très-court,  la  cicatrice  com- 
leoce  à  se  rétracter  et  l'ouverture  du  méat  se  rétrécit  do  nouveau  (1). 

Les  mêmes  phénomènes  se  produisent  dans  l'intérieur  du  canal.  C'est 
h  moins  ce  qui  ressort,  pour  moi,  d'expériences  faites  sur  les  animaux, 
le  h  dissection  minutieuse  de  quelques  pièces  pathologiques  et  de  nora- 
leoses  observations  cliniques  (2). 

(f  )  n  l'es  ferait  pas  de  même  après  le  débridement  da  méat  vrinaire  par  en  bas.  Dans 
i  fmMj  les  eonditîons  anatomiques  sont  différentes,  et  souvent  on  n'a  à  diviser  qu'une 
■le  de  repli  catané. 

(2)  Eevterd  raconte  qu'après  avoir  produit  des  rétrécissements  dans  rurèthre  de  deux 
de  b  cautérisation  nvec  le  nitrate  d'argent,  il  pratiqua  l'aréihrotoiiiie.  U 
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Lorsqu'on  a  pratiqué  ruréthrotomie  sur  un  chien  dont  le  canal  est 
saiïi,  la  plaie,  abandonnée  à  elle-même,  se  cicatrise  par  première  inten- 
tion. Après  deux  ou  trois  mois^  la  ligne  blanch&tre  formée  par  la  cica< 
trice  est  si  difficile  à  reconnaître,  que,  selon  toute  probabilité,  elle  finit 
par  disparaître  complètement. 

Mais  si,  immédiatement  après  l'opération,  on  écarte  violemment  les 
parois  de  Turèthre  avec  un  dilatateur,  ou  si  on  les  distend  avec  une 
sonde  placée  à  demeure,  on  transforme  Tincision  en  une  plaie  ouverte 
et  étalée  dont  les  faces  maintenues  à  distance  sont  obligées  de  se  cica- 
triser isolément.  Lorsqu'on  examine  cette  plaie  après  un  mois  ou 
deux,  on  voit  qu'elle  est  beaucoup  moins  grande  qu'on  ne  l'aurait 
supposé  d'après  les  dimensions  données  à  l'incision.  Elle  se  présente  ' 
sous  la  forme  d'une  dépression  légère;  sa  largeur  est  de  2  ou  3  millimè- 
tres; ses  extrémités,  terminées  en  pointe,  s'effacent  insensiblement.  Elle 
est  tapissée  par  une  membrane  demi-transparente,  plus  lisse  et  plus 
fine  que  la  muqueuse  avec  laquelle  elle  se  confond  sans  ligne  de  déma^ 
cation,  adhérente  aux  tissus  sous-jacents  et  très-peu  extensible.  Quand, 
après  avoir  divisé  l'urèthre  par  une  coupe  bien  nette,  on  en  examine  11 
tranche  avec  une  loupe,  on  constate  que  les  mailles  du  tissu  cellulaire 

soir  même  de  ropéraiion,  on  passe  une  sonde  dans  le  canal  pour  empêcher  la  réooka 
delà  plaie.  Pendant  huit  jours  on  renouvelle  le  cathétérisme  matin  et  soir.  A  partir  de  cetti 
époque,  la  sonde  n*est  plus  introduite  qu'une  fois  par  jour.  Seiie  jours  après,  on  cesse  11 
dilatation,  présumant  que  la  guérisoii  devait  être  accomplie  parce  que  les  sondes  passaiol 
aussi  librement  dans  le  point  rétréci  que  dans  les  autres  parties  du  canal.  Deux  ndi 
s'écoulent,  et  l'on  constate  qu'à  la  place  de  la  sonde  de  6  mllimètres  deux  tier$  qui  paml 
facilement,  on  ne  peut  en  introduire  qu'une  de  5  miHimètres  %m  tiers. 

A  l'autopsie,  voici  ce  qui  fut  constaté  :   «  ....  La  cicatrice  qui  avait  succédé  à  la  pUii 
faite  aux  parois  de  l'urèthre  s'est  présentée  sous  la  forme  d'un  sillon  longitudinal  d'eo- 
viron  15  lignes  de  longueur;  mais  l'écartement  des  parois  uréthrales  et  des  bords  de  ce 
sillon  nous  a  laissé  voir  une  petite  dépression  aUongée,  plus  large  à  son  mUieu,  e'esi4- 
dire  au  niveau  de  l'obstacle ,  en  avant  et  en  arrière  duquel  elle  se  terminait  en  poinie. 
Elle  avait  ses  bords  formés  par  la  cicatrice  qui  recouvrait  les  lèvres  de  la  division.  Sa  pnn 
fondeur  était  égale  à  l'épaisseur  des  parois  de  l'urèthre.  Le  fond  de  cette  cavité  était  re- 
vêtu d'une  membrane  très-flne,  plus  lisse,  mais  ayant  à  peu  près  la  même  couleur  que  Ift 
cicatrice  qui  avait  succédé  à  la  cautérisation.  Cette  membrane  est  la  lame  cicatrictelie  f» 
s'est  formée  dans  l'intervalle  des  lèvres  écartées  de  la  division.  Elle  a  aussi  une  turfec» 
plus  uuie,  plus  lisse  ,  moins  villeuse  que  la  membrane  muqueuse  de  l'urèthre;  cepeodasi 
elle  s'en  distingue  moins  par  la  différence  de  couleur  que  par  le  rebord  que  les  lèvres  àB 

la  plaie  font  autour  d'elle Exclusivement  formée  au  sein  du  tissu  cellulaire  lamelleiiS 

qui  avoisine  l'urèthre,  cette  cicatrice  est  d'une  Anesse  extrême.  En  la  disséquant  avec 
attention ,  on  voit  que,  par  ses  bords ,  elle  se  continue  avec  les  parois  uréthrales  et  re- 
couvre l'écartement  de?  lèvres  de  la  division  absolument  comme  une  pièce  de  linge  aw^ 
sur  un  trou.»  {Traité  prat.  des  rétréc,  du  canal  defurèthre,  1853.  p.  347  et  suiv.) — f^^ 
Sun  rapport  sur  le  prix  d'Argenteuil,  Alph.  Robert  dit  qu'il  a  pratiqué  ruréthrotomie  iiir  de«> 
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MosHDuqoeiix  et  da  corps  spongieux  les  pi  os  rapprochées  de  cette 
■embraDe  sont  comme  tassées  et  infiltrées  d'un  exsudât  grisâtre.  Ces 
lUérations  pourront  déterminer  plus  tard  un  rétrécissement;  mais  le 
MMDt  important  à  constater^  pour  le  moment,  c'est  que  les  deux  côtés 
le  U  plaie  se  sont  cicatnsés  isolément. 

On  n'a  pas  même  besoin,  pour  obtenir  ce  dernier  résultat,  d'employer 
lei  dilatateurs,  quand  l'incision  a  porté  uniquement  sur  un  rétrécisse- 
Bent  dont  les  parois,  peu  vasculaires,  se  prêtent  mal  à  une  réunion  par 
première  intention,  mais  le  débridement  sera  insignifiant.  Pour  aug- 
Koter  le  calibre  du  canal  dans  une  mesure  suflBsante,  il  faut  que  l'in- 
sinon  dépasse  les  limites  du  rétrécissement,  qu'elle  pénètre  jusque  dans 
ne  couche  de  tissus  dont  la  souplesse  et  l'extensibilité  permettent  rè- 
glement des  bords  de  la  plaie.  Or,  cet  écartement  ne  se  produira  pas 
le  Ini-méme  ou  par  le  seul  fait  du  passage  des  urines^  comme  l'ont  pré- 
tedu  quelques  chirurgiens  ;  il  faudra  encore  recourir  aux  dilatateurs 
naox  sondes  à  demeure.  Alors  les  phénomènes  inflammatoires  que  je 
mis  d'exposer  se  produiront  dans  le  fond  de  la  plaie,  et  une  couche 
■oorelle  et  plus  profonde  de  tissus  indurés  viendra  rétablir  la  continuité 
les  deux  lèvres  du  rétrécissement. 


d'après  le  procédé  de  Rejberd.  L'un  fut  sacrifié  plus  de  trois  mois  après  l'ez- 
i^  et  Foo  a  constaté  qu'il  existait  à  la  face  ioteme  de  l'urèthre,  à  peu  de  distance 
de  l'os  péoien,  une  cicatrice  lisse,  blanche,  longue  de  2  ceotioiètres  et  demi, 
kife  de  plus  de  1  centimètre,  résultant  de  la  cicatrisation  isolée  des  deux  surlaces  de  la 
L'urèthre  offrait ,  en  ce  point,  un  élargissement  très-ootaUe.  Le  deuxième  chien, 
m  mois  plus  tard,  a  offert  des  résultats  analogues,  quoique  moms  jnvmoneés, 
i'm  répété  ces  expériences  sur  trois  chiens  de  moyenne  taille,  après  SToir,  coomie 
lc|hard,  produit  des  rétrécissements  avec  le  nitrate  d'argent.  Chex  les  deux  premiers,  on 
K  pouraît  introduire  qu'une  bougie  de  à  millimètres  au  moment  de  r opération.  Je  fis  une 
de  5  à  6  centimètres  de  long  et  de  3  à  &  millimètres  de  profondeur.  Pendant  huit 
#■  introduisit,  chaque  matin ,  une  sonde  de  6  millimètres  qui  passait  asses  facile- 
A  partir  de  ce  moment,  on  cessa  tout  cathélérisme.  Quatre  mois  après  l'opération, 
les  cUess  furent  sacrifiés.  L'urèthre  du  premier  laissait  encore  passer  une  bougie  de  A  mil- 
inèlret  avec  qudque  peine.  L'ayant  ouvert  avec  soin  par  sa  face  dorsale,  je  vis  que 
It  léifécitsement  s'était  reproduit  Je  ue  trouvai  d'autres  traces  de  Tincision  qu'une  ligne 
de  la  longueur  de  quelques  millimètres  en  avant  du  point  le  plus  étroit.  Sur  le 
cfaieo,  le  rétrécissement  était  plus  prononcé  qu'avant  l'opération  ,  car  on  ne  pon- 
dit le  traverser  qu'avec  une  bougie  de  3  millimètres  1/3.  Je  ne  trouvai  aucune  trace  de 

Le  liuiiifmf  chien  avait  été  opéré  d'après  le  procédé  de  Reybard,  c'est-à-dire  que 
faiais  divisé  l'urèthre  dans  toute  son  épaisseur,  de  nunière  à  arriver  jusque  sous  la  peau, 
te  bougie  de  7  millimètres  fut  introduite  pendant  huit  jours  seulement.  Après  quatre 
(,  on  ne  pouvait  plus  passer  qu'une  bougie  de  5  millimètres  1/3.  Je  trouvai  le  corps 
séparé  par  un  intervalle  de  3  millimétrés  occupé  par  une  membrane  fine,  telle 
fK  Ta  décrite  ReybanL  EUe  se  confondait  avec  le  tissu  cellulaire  sous-cutané. 
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Ëst-co  à  dire,  pour  pela,  qu'on  n'aura  rien  gagné  à  )'opération?  Non, 
sans  4oute.  Mais  jo  montrerai  pins  loin  par  quels  inoyeQ^Qp  P^U^eQ  ob- 
tenir quelque  bénéfice. 

Ce  que  je  viens  d^  dire  sur  )es  incisiops  lipf^itées  aux  parois  4?  Turi- 
thre  ne  convient  qu'en  partie  i^  pelles  qui  'int^rpssept  ('aRQpé^rQie 
d'enveloppe  du  corps  gppngieu:^,  et  qui  péqètrput  JUWIW  ÔAW IP  li"" 
cellulaire  soqs-pqtané  de  la  vprgQ. 

Lorsqu'on  a  pratiqué  l'urétlirptoroie  à  la  wa^^ièrQ  (1q  îleyb^ini,  la 
paroi  inférieure  du  panai  se  trouvp  f^Pdup  dam  tQUtç  «pu  épiu^eur. 
Elle  présente  une  véritable  boutQnniérp,  doqt  les  bp^^n  SPpt  fprm^^  par 
le  tissu  spongieux  et  le  fond  parla  peau  de  la  vargo.  CeU^  pfaie,  toqte 
grande  qu'elle  est,  car  oUe  a  Q  ou  7  pentimètres  de  longueur  sur  S  g» 
6  millimètres  dp  profondeur ,  se  réunirait  assez  prooiptpmeut»  ^i  op 
l'abandonnait  h  elle-même,  Mais,  au  moyen  do  dila^teun  iutrqduiU 
dans  le  canal  immédiatement  après  l'opération  et  longtemps  encore 
après,  on  empêche  cette  réunion.  Les  deux  faces  de  Tipcisiou  se  pici|f 
trisent  isolément;  elles  sont  même  séparées  l-uue  de  Vautre  par  un 
espace  de  ft  à  5  millimètres,  où  la  paroi  inférieure  de  Turèthre  manque 
complètement  et  se  trouve  remplacée  par  une  membrane  très-fiiie,  A 
ce  niveau,  le  calibre  de  l'urèthrc  est  notablement  augmenté.  Cet  éla^ 
gissement  peut  persister  longtemps  encore  après  l'opération.  En  voici 
un  exemple  assez  intéressant.  Un  malade  que  Reybard  avait  opéré  de- 
puis onze  mois,  étant  venu  mourir  dans  mon  service  d'une  néphrite 
calculeuse,  nous  en  avons  fait  l'autopsie  ensemble.  En  avant  du  bulbe^ 
là  où  le  rétrécissement  avait  existé,  i'urèthre  était  un  peu  plus  large 
que  dans  le  reste  de  sa  longueur.  Il  ne  restait  presque  aucune  trace  de 
la  grande  plaie  qui  avait  été  pratiquée,  excepté  dans  sa  partie  moyenne. 
Sur  ce  point,  on  remarquait  une  dépression  longitudinale,  tapissée  par 
une  membrane  blanchâtre ,  fine ,  lisse  et  très>adhérente.  Celle-ci  se 
confondait  si  bien  avec  la  muqueuse,  qu'il  était  impossible  d'en  préci- 
ser les  limites.  Elle  avait  environ  2  centimètres  de  long  et  3  millimètres 
de  large.  Plusieurs  coupes  transversales  permirent  de  s'assurer  qu'au- 
dessous  d'elle  la  paroi  inférieure  de  I'urèthre  manquait  entièrement. 
Sur  les  côtés,  le  tissu  spongieux  était  à  peine  reconnaissable;  il  avait 
notablement  diminué  d'épaisseur  et  était  transformé  en  une  sorte  de 
cordon  grisâtre.  Le  bulbe  lui-même  était  en  grande  partie  atrophié. 
Cependant  il  n'y  avait  plus  de  rétrécissement  (1). 

(1)  Reybard  me  montra,  à  la  mdme  époque,  un  de  ses  malades  qui  était  opéré  diy)uis 
vingt-sept  mois.  Celui-ci  se  trouvait  guéri  ',  il  urinait  facilement,  mais  6i|as  force,  et,  mrèi  U 
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Rejbard  considéra  ce  fait  coiame  une  preuve  éclatante  de  l'efljcaçité 
les  incisions  profondes  et  un  exemple  de  cure  radicale.  II  est  vrai  qup 
e  malade  urinait  facilement^  et  qu'après  sa  mort  la  partie  de  son  canal 
i^rieurement  rétrécie  présentait  un  calibre  nor^nal.  Cependant  il  ne 
lut  pas  oublier  que  l'opération  ne  datait  que  de  oqze  mois.  La  cica* 
rice  nouvelle  n'avait  plus  que  3  millimètres  de  largeur,  et  il  faut  bien 
dmettre  qu'elle  avait  déjà  subi  une  certaine  rétraction,  qu^pd  on  lc( 
empare  avec  la  grande  plaie  à  laquelle  elle  avait  succédé.  Il  n'est  donc 
is  démoptré  que,  plus  tard,  le  rétrécissement  n'aurait  pas  reparu, 

H.  Icard  rapporte  l'observation  d'un  malade  qui  fu(  opéré  par 
l  Desgranges  d'après  les  préceptes  de  Heybard.  L'urètbre  n'admettait 
[R'on^  bougie  de  3  millimètres.  Peux  mois  de  dilatation  penpirept 
l'm  introduire  une  de  5  millimètres  2/3.  Après  Topération,  et  vingt 
(Wrs  plus  tard,  une  sonde  de  8  millimètres  2/3  passait  facilement, 
Iq^dant,  au  bout  de  deiLx  ans  cinq  moiSy  la  récidive  était  complète, 
4  Ton  ne  pouvait  franchir  le  rétrécissement  qu'avec  une  bougie  de 
I  millimètres.  Le  maUde  étant  mort  à  cette  époque^  on  netrouva  dans 
iOQ  urètbre  d'autres  traces  de  l'opération  qu'une  cicatrice  linéaire^  qui 
omit  passé  inaperçue  pour  des  personnes  non  prévenues.  (M.  Icard, 
liàe  sur  les  rétréc,  urin.^  p.  55.) 

D  est  juste  de  reconn^tre  qu'en  dehors  des  accidents  qui  peuvent  la 
suppliquer  et  envisagée  seulement  au  point  de  vue  du  résultat,  l'ope- 
liion  de  Bejbard  donne  à  l'urèthre  un  élargissement  considérable  ;  je 
Qocéderai  même  que  la  cicatrice,  reposant  sur  le  tissu  cellulaire  de  la 
Erge,  a  une  puissance  de  rétraction  moins  grande  que  celle  qui  occupe 
!  tissu  spongieux.  Mais  l'erreur  de  Reybard  fut  de  prétendre  que  la 
ne  membrane  interposée  entre  les  bords  de  la  plaie  n'était  p«is  rétrac^ 
te.  Cependant  c'est  sur  ce  fait  énoncé  sans  preuves  à  l'appui,  contraire 
l'observation  clinique  et  aux  lois  de  l'anatomie  pathologique  des  cica* 
ices^  que  Reybard  avait  établi  sa  méthode  de  la  cure  radicale  des 
sirécissements. 
Lorsqu'on  a  jugé  à  propos  de  recourir  à  l'uréthrotomie,  on  doit, 

idioii,  il  tachait  un  peu  son  linge.  Une  bougie  à  boule  de  H  millimètres  de  diamètre 
■nit  sauf  peine  ;  on  éprourait  même  un  défeut  de  résistance  quand  la  boule  am\-ait  h 
letiUimèlres  du  aiéat  urinaire.  Je  dis  au  malade  de  faire  des  efforts  pour  uriner,  pendant 
p^ttce  les  doi^  je  tenais  le  méat  urinaire  fermé.  Dès  que  l'urine  arriva  dans  le  canal, 
1  le  forma  au-dessous  de  la  verge,  un  peu  en  arrière  des  bourses,  une  tumeur  oblongue 
■oQe  :  c'était  une  poche  urinaire  facilement  reconnaissable.  Évidemment,  dans  ce  cas,  le 
rétrécissement  avait  été  détruit,  mais  la  paroi,  inférieure  de  Furèthre  n'existait  plus  ou  du 
■«M  die  avait  été  si  affaiblie  par  l'incision,  que  les  urines,  ayant  quelque  peine  à  trouver 
^onl,  t'étaient  creusé  une  véritable  poche. 
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avant  tout,  se  proposer  pour  but  la  section  complète  du  rétrécisse- 
ment. 

Des  incisions  superficielles,  fussent-elles  pratiquées  sur  plusieurs 
points,  n'augmenteraient  pas  sensiblement  le  calibre  de  rurèthre.  De 
plus,  les  tissus  indurés,  dont  la  continuité  ne  serait  pas  interrompue, 
continueraient  à  se  rétracter  et  feraient  perdre  rapidement  l'améliora- 
tion légère  qui  aurait  été  obtenue.  Quelquefois  môme  il  faut  dépasser 
les  limites  du  rétrécissement,  afin  que  l'incision  ait  une  longueur  pro- 
portionnée à  sa  profondeur.  Ainsi,  quand  le  rétrécissement  est  court  et 
en  même  temps  très-épais,  si  Ton  ne  divise  exactement  que  les  tissus 
indurés,  on  aura  une  plaie  également  courte  et  profonde.  Les  urines 
pourront  s'arrêter  dans  cette  cavité  à  bords  élevés,  et  de  là  s'infiltrer 
dans  le  tissu  cellulaire.  Si,  au  contraire,  l'incision  est  prolongée  en 
avant  et  en  arrière  des  parties  indurées,  de  manière  que  ses  extrémités 
aillent  en  mourant,  elle  formera  une  rigole  régulière,  à  pente  insen- 
sible, dans  laquelle  les  urines  glisseront  facilement.  Il  est  vrai  qu'on 
aura  intéressé  les  parties  saines  de  l'urèthre  dans  une  certaine  éten- 
due, mais  cet  inconvénient  est  peu  important  si  on  le  compare  aux 
graves  accidents  de  l'infiltration  d'urine. 

A  côté  de  ces  préceptes,  il  est  nécessaire  de  signaler  les  diflScuités 
que  le  praticien  est  exposé  à  rencontrer  dans  leur  application. 

Lorsque  le  rétrécissement  est  assez  large  pour  permettre  l'introduc- 
tion de  corps  d'un  certain  volume,  et  quand  on  l'a  exploré  avec  des 
bougies  à  boule  ou  tout  autre  instrument,  on  pourrait  s'imaginer  que 
rien  n'est  plus  simple  que  de  l'inciser  dans  une  juste  mesure.  Mais  ce 
serait  une  grande  erreur.  Excepté  les  cas  où  il  s'agit  d'un  repli  de  la 
muqueuse  ou  d'une  bride  fibreuse  étroite,  l'examen  le  plus  minutieux 
ne  fournit  jamais  que  des  renseignements  incomplets  sur  l'état  d'un 
rétrécissement  (voy,  p.  138  et  suiv.).  On  peut  encore  apprécier  approxi- 
mativement son  étendue,  mais  'comment  reconnaître  son  épaisseur? 
N'intéresse-t-il  que  la  muqueuse?  Siége-t-il  dans  le  tissu  cellulaire  sous- 
muqueux?  L'induration  a-t-elle  envahi  le  tissu  spongieux,  et  dans  quelle 
mesure?  Quel  est  le  chirurgien  qui  oserait  le  dire  d'une  manière  pré- 
cise?—  Le  diagnostic  serait-il  possible,  que  tout  ne  serait  pas  fini.  —  La 
traction  plus  ou  moins  grande  exercée  sur  la  verge  pendant  l'opération, 
et  la  résistance  variable  des  tissus  indurés^  ont  une  telle  influence  sur 
l'action  des  instruments,  qu'on  n'est  jamais  assuré  des  dimensions 
qu'on  donne  à  l'incision.  Cela  est  si  vrai,  que  Reybard  regardait  comme 
indispensable  de  reporter  à  plusieurs  reprises  la  lame  die  son  uréthro- 
tome  dans  la  plaie,  pour  être  certain  de  diviser  tout  le  rétrécissement. 


DES  RËTRËCISSEHENTS.  aSS 

obligé  de  recomnieucer  l'opéralion,  car  on  s'apcr- 
(;uit,  à  rimpossibilité  d'introduire  dans  l'urèthre  une  sonde  d'un  certain 
volume,  qu'on  a  fait  une  incision  insuffisante.  Dans  plus  d'un  cas,  on  n 
lu  le!  parties  saines  du  canal  largement  incisées,  tandis  que  le  rétré- 
dsiicnient  avait  été  k  peine  entamé.  Ces  accidents  peuvent  tenir  ^ans 
iloutc  à  In  forme  de  l'uréthrotome  et  k  la  manière  dont  on  l'a  manœu- 
tré.  Us  n'en  témoignent  pas  moins  des  difficultés  de  l'opération. 

Ces  difficultés  sont  plus  grandes  encore,  quand  le  rétrécissement  est 
ù  étroit,  qu'il  laisse  passer  â  peine  une  petite  bougie.  On  n'a  pour  se 
itnseigner  sur  l'étendue,  l'épaisseur  et  la  forme  de  l'obstacle,  que  l'exa- 
œen  extérieur  du  canal  par  le  loucher.  —  Cependant  il  faut  opérer.  — 
Ici  l'urëthrotomie  d'avant  en  arriére  est  le  seul  procédé  possible.  En  se 
terrant  d'un  instrument  armé  d'une  lame  de  5  à  6  millimètres  de  large, 
OQ  esta  peu  près  certain  de  couper  le  rétrécissement  dans  toute  son 
épaisseur.  Mais  comment  savoir  quand  on  aura  fait  une  incision  suf- 
Aummcnt  longue?  Ou  n'en  sera  averti  que  par  le  défaut  de  résistance 
prouvé  par  la  main  qui  cbasse  la  lame  en  avant,  et,  il  faut  l'avouer,  ce 
moment  est  difficile  h  saisir. 

Hoinsil  est  possible  d'apporter  une  grande  précision  dans  l'opération, 
plus  il  est  nécessaire  d'examiner  avec  soin  les  parties  sur  lesquelles  on 
doit  agir,  et  de  ne  négliger  aucun  moyen  de  se  renseigner  sur  l'étendue 
du  rétrécissement.  Si,  malgré  toutes  les  précautions,  on  conservait 
encore  quelques  doutes,  il  vaudrait  toujours  mieux  faire  une  incision 
trop  grande  qu'une  incision  incomplète  et  trop  petite. 

Une  seule  incision  pratiquée  avec  une  lame  de  largeur  convenable 
BUfflt  pour  diviser  complètement  le  rétrécissement  le  plus  épais,  Cepen- 
.  ^t  beaucoup  de  chirurgiens  en  fout  deux^  quelques-uns  même  ont 
.  piéconisé  les  incisions  multiples,  dans  le  but  d'obtenir  un  élargisse- 
ment considérable  de  l'urèthre,  tout  en  évil<int  les  dangers  d'une  plaie 
profonde. 

Pour  être  conséquents  avec  eux-mêmes,  ces  derniers  ne  doivent 
faire  que  des  scarifications,  des  incisions  assez  petites  pour  n'inté- 
resser qu'une  partie  de  l'épaisseur  des  tissus  indurés.  Alors  ils  n'ang- 
Ibentent  le  calibre  du  canal  que  dans  une  proportion  presque  insigni- 
fisnlc.  L'élargissement  serait-il  même  assez  sensible,  qu'il  n'aurait  pas 
ïDcore  une  grande  valeur,  le  but  de  l'uréthrotomie  n'est  pas  seule- 
ment d'obtenir  une  amélioralion  momentanée.  Or,  en  laissant  subsis- 
ter la  partie  la  plus  excentrique  de  l'anneau  formé  par  le  rétrécisse- 
ment, la  récidive  de  la  maladie  est  inévitable  et  rapide.  Car  il  est  de 
r^gle  absolue,  dans  l'urèthre  comme  dans  les  autres  régions  du  corps. 
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de  diviser  la  cicatrice  tout  entière  quand  on  veut  en  tenir  les  bords 
écartés  Tun  de  l'autre;  encore  n*y  parvient-ott  que  três-t'arettient D'un 
autre  côté,  si,  en  pratiquant  plusieurs  incisions,  on  donne  à  chacune 
d'elles  des  dimensions  assez  grandes  pour  intéresser  toute  l'épaisseur 
des  tissus  indurés,  on  augmente  inutilement  les  dangers  de  l'opération, 
puisqu'une  seule  aurait  suffi  pour  rendre  ali  canal  son  calibre  normal. 

Le  nombre  et  la  place  des  incisions  sont  quelquefois  commandés 
d'avance  par  la  forme  de  Turéthrotome.  Tous  les  instruments  qui  ont 
une  iame  à  double  tranchant,  comme  une  lancette,  ou  qui  sont  armés 
de  deux  .lames,  font  nécessairement  deux  plaies  latérales.  Celui  de 
M.  Maisonneuve  et  lé  mien,  étant  courbes  et  munis  d'une  seule  lame 
qui  glisse  dans  une  gouttière  creusée  sur  leur  bord  concave  ou  convexe, 
ne  permettent  d'inciser  qu'en  haut  ou  en  bas.  Les  uréthrotomes  droits, 
et  à  une  lame,  peuvent  couper  dans  tous  les  sens. 

Si  les  chirurgiens  ne  sont  point  d'accord  sur  la  paroi  de  l'urèthre 
qu'il  convient  d'inciser,  c'est,  il  faut  bien  le  dire,  que  la  plupart  se 
sont  laissé  influencer  dans  leur  opinion  par  le  désir  d'appliquer  l'uré- 
throtome  qu'ils  avaient  imaginé.  Mais,  laissant  de  côté  la  forme  des 
instruments,  c'est  dans  le  siège  du  rétrécissement,  dans  les  conditions 
anatomiques  des  parties  et  dans  les  accidents  qui  peuvent  compUquer 
l'opération,  que  nous  devons  chercher  des  raisons  pour  déterminer  la 
place  de  l'incision. 

Quand  il  s'agit  d'une  plaque  indurée,  d'une  valvule  de  la  muqueuse, 
d'une  bride  fibreuse  ou  d'une  cicatrice  ne  comprenant  qti'une  portion 
du  pourtour  de  l'urèthre,  il  est  évident  que  c'est  sur  le  point  même  où 
elles  siègent  que  l'incision  doit  être  faite.  Il  y  a,  dans  ces  cas,  un  lieu 
de  nécessité  pour  l'opération.  Mais  quand  l'induration  ou  la  cicatrice 
occupe  toute  la  circonférence  du  canal,  il  faut  inciser  la  paroi  inférieure 
de  l'urèthre  et,  autant  que  possible,  sur  la  ligne  médiane.  En  effet,  si 
le  rétrécissement  est  de  nature  inflammatoire,  la  couche  de  tissus  indu- 
rés est  plus  épaisse  de  ce  côté  que  vers  les  faces  dorsale  et  latérales. 
J'ai  constcité  cette  disposition  pathologique  sur  un  assez  grand  nombre 
de  pièces.  C'est  encore  au-dessous  de  la  verge  que,  dans  l'examen 
des  malades,  oïl  rencontre  le  plus  souvent  des  nodosités.  Du  reste,  ces 
faits  ont  leur  explication  toute  naturelle  dans  l'abondance  des  grains 
glanduleux  qui  occupent  cette  région. 

Il  en  est  de  môme  quand  le  rétrécissement  est  de  nature  cicatricielle. 
Sans  doute  la  cicatrice  peut  comprendre  toute  la  circonféretice  du 
canal;  mais,  dans  les  chutes  sur  le  périnée,  qui  sont  presque  toujours 
l'origine  de  ces  sortes  de  rétrécissements,  les  désordres  aiOfectent  parti* 
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enljèrementla  paroi  inférieure  de  Turèthre,  et  c'est  aussi  dans  ce  point 
]oe  la  cicatrice  aura  le  plus  d'épaisseur. 

fai  dit  également  que  le  chirurgien  devait  chercher  à  inciser  sur  la 
igné  médiane.  Cette  précaution,  qui  déjà  n'est  pas  indifférente  dans 
I  portion  droite  de  la  Verge,  est  très-utile  quand  on  fait  une  coupure 
irofonde  au  niveau  du  bulbe.  Il  existe  dans  cette  région  des  branches 
itérielles  assez  volumineuses,  et  il  est  essentiel  de  n'en  diviser  que  les 
unifications  les  plus  fines. 

Le  lieu  de  l'incision  a  une  importance  beaucoup  plus  grande  encore 
srsqu'une  infiltration  urineuse  vient  à  compliquer  Topération.  Si  la 
ifade  est  située  sur  la  paroi  inférieure  de  l*urèthre,  les  urines  passent 
tes  le  tissu  cellulaire  sous-cutané  du  périnée,  et,  h  la  rigueur,  derrière 
'tponévrose  superficielle.  Dans  ces  cas  simples,  quelques  incisions 
nllsent  pour  les  arrêter  dans  leur  marche  et  leur  donner  issue  au 
lehors.  Mais  si  la  plaie  occupe  la  paroi  supérieure  du  canal,  l'urine 
Infiltrera  dans  le  tissu  cellulaire  sous-pubien  et  pourra  pétiétrer  jusque 
bns  le  bassin.  Qui  ne  comprend  la  gravité  d'un  pareil  accident?  Je 
NRiède  une  pièce  très-curieuse  dont  la  description  succincte  donnera 
me  juste  idée  des  désordres  qui  peuvent  se  produire. 

Tn  homme  de  quarante-cinq  ans,  menuisier,  d'une  constitution 
ohistc,  fut  opéré  par  Heurteloup  pour  un  rétrécissement  datant  d'un 
1,  et  dont  la  cause  avait  été  une  chute  faite  de  la  hauteur  d'un  mètre 
tt  le  chapiteau  d'un  confbssional.  Il  raconte  que  l'opération  fut  suivie 
ohé  hémorrhagie  assez  abondante^  qui  se  prolongea  près  de  quarantc- 
it  heures.  Le  matin  du  troisième  jour,  il  éprouva  une  grande  diffi- 
Ité  à  uriner,  et,  dans  les  eff'orls  qu'il  faisait,  il  ressentait  une  vive  dou- 
ir  dans  l'aine  au  côté  gauche.  Une  heure  après,  il  fut  pris  de  frissons 
le  fièvre.  II  y  avait,  au  dite  de  son  médecin,  une  infiltration  d'urine. 
adânt  quinze  jours  sa  maladie  s'aggravant  de  plus  en  plus,  il  se 
dcta  à  entrera  l'hôpital.  LotsqUe  je  le  vis  pour  la  première  fois,  il 
it  presque  mourant.  11  urinait  continuellement  et  avec  de  grandes 
nleurs  dans  le  canal.  Les  urines,  blanches  et  épaisses,  ressemblaient  à 
piis.  La  verge  et  les  bourses  étaient  œdématiées,  ainsi  que  toute  la 
pon  hypogastrique.  Au-dessus  du  pubis  il  existait  une  tumeur  oblon- 
ic,  s'élevant  jusqu'à  trois  travers  de  doigt  de  l'ombilic.  Elle  était  fluc- 
ànte.  Je  l'ouvris  en  faisant  sur  la  ligne  médiane  deux  incisions  longi- 
tdinales  par  lesquelles  il  sortit  une  quantité  énorme  de  pus  contenant 
es  UssGs  gangrenés.  Le  malade  fut  un  instant  soulagé  ;  mais  ses  forces 
^ent  en  diminuant,  et  après  quelques  jours  il  succomba. 

^'orèthre  ayant  été  ouvert  avec  précaution  par  la  face  inférieure,  on 
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constata  sur  sa  paroi  supérieure  et  un  peu  à  droite  de  la  ligne  médiane, 
à  la  distance  de  10  centimètres  du  méat  urinaire,  deux  petites  ouver- 
tures placées  Tune  au-dessus  de  Tautre.  L'inférieure,  plus  petite,  per- 
met l'introduction  d'un  stylet  de  trousse,  mais  se  termine  en  cul-de-sac. 
La  supérieure,  légèrement  ovalaire,  a  3  millimètres  dans  le  sens  de  la 
longueur;  elle  communique  avec  de  larges  cavités  purulentes  dont 
je  vais  parler. 

D'une  manière  générale  on  peut  dire  que  toute  la  région  pelrienne 
antérieure  était  envahie  par  la  suppuration  en  dehors  et  en  dedans.  Le 
scrotum  était  infiltré  de  pus.  Une  vaste  nappe  de  pus  existait  au  devant 
des  trous  sous-pubiens;  elle  communiquait  avec  de  larges  clapiers,  qui 
remplissaient  le  petit  bassin  sur  les  côtés;  d'un  autre  côté  elle  s'étendait 
sous  la  peau  de  la  région  hypogastrique,  où  elle  avait  formé  la  tumeur 
que  j'avais  ouverte.  Ce  dernier  foyer  présentait  dans  son  fond,  un  peu  à 
droite  de  la  ligne  blanche,  un  trou  d'un  centimètre  environ  de  diamètre, 
par  lequel  le  doigt  pénétrait  directement  dans  la  vessie. 

Le  ventre  fut  ouvert  au  moyen  d'une  incision  courbe  pratiquée  un 
peu  au-dessous  de  l'ombilic.  Le  péritoine  ne  contenait  qu'une  petite 
quantité  de  sérosité  louche. 

La  vessie,  appliquée  contre  la  paroi  antérieure  de  l'abdomen,  lui  est 
adhérente  par  tout  son  pourtour.  Ouverte  en  arrière,  elle  est  trouvée 
pleine  de  pus.  Sa  cavité  est  très-petite  ;  toute  sa  face  antérieure  est 
détruite,  et  elle  communique  largement  avec  l'abcès  sous-cutané  de  la 
région  hypogastrique.  Les  bords  de  cette  ouverture  sont  déchiquetés  et 
présentent  de  longs  filaments  dont  quelques-uns  sont  détachés  et  bai- 
gnent dans  le  pus. 

Accidents.  —  L'uréthrotomie  peut  être  compliquée  d'accidents  sérieux. 
—  Je  ne  parlerai  point  de  la  douleur,  que  quelques  chirurgiens  ont  eu  le 
tort  de  considérer  comme  un  accident.  Elle  est  un  fait  inhérent  à  l'opé- 
ration môme.  En  général,  elle  est  très-modérée  et  très-rapide;  elle  ne 
deviendrait  un  accident  qu'autant  qu'elle  prendrait  des  proportions 
inusitées  et  que  je  n'ai  jamais  eu  occasion  d'observer.  —  Mais  j'insiste- 
rai sur  deux  accidents  primitifs,  l'hémorrhagie  et  l'infiltration  d'urine, 
et  sur  un  accident  seconduire  peu  connu,  les  poches  uréthrales. 

1**  Hémorrhagie, — L'uréthrotomie  est  toujours  suivie  d'un  écoule* 
ment  de  sang  dont  la  quantité  varie  avec  les  prédispositions  du  malade, 
et  surtout  avec  les  dimensions  de  la  plaie.  Si  chez  certains  individus 
pléthoriques,  afTeclés  de  varices  et  d'hémorrhoïdes,  la  simple  intro- 
duction d'une  bougie  ou  d'une  sonde  provoque  quelquefois  une  llémo^ 
rbagie;  à  plus  forte  raison  doit-on  craindre  cet  accident  quand  on  fait 
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me  plaie  dans  Turcthre,  ne  fût-ce  qu'une  scaritication.  Dans  un  cas 
à  Ion  avait  à  diviser  une  bride  fibreuse  située  sur  la  paroi  inférieure  de 
arèthre,  à  5  centimètres  environ  du  méat  urinaire^  le  débridement  fut 
raliqué  avec  le  petit  uréthrotome  de  M.  Ricord,  dont  la  lame  étroite 
e  Dsiit  qu'une  saillie  de  2  millimètres,  et  pourtant  il  y  eut  une  hémor- 
ngie  assez  abondante  qui  se  prolongea  pendant  neuf  heures. 
Lorsqu'il  s'agit  d'une  véritable  incision,  l'écoulement,  du  reste  trés- 
iriable^  est  ordinairement  d'une  ou  deux  cuillerées  à  café  de  sang, 
oelquefois,  au  moment  où  l'on  retire  Turéthrotome,  le  sang  est  chassé 
YC  force  par  les  contractionsdu  canal,  et  s'échappeenunfiletassez  abon- 
Uàt  pour  inspirer  des  craintes  aux  praticiens  qui  n'ont  pas  l'habitude 
î  ruréthrotomie.  Mais  il  s'arrête  bientôt  de  lui-même,  et  il  ne  reste 
os  qu'un  suintement  séro-sanguinolent  qui  se  prolonge,  en  diminuant^ 
ïodant  un  jour  ou  deux. 

II  n'est  pas  douteux  qu'une  incision  qui  intéresserait  largement  le 
ilbe  ou  lu  ne  de  ses  artères,  donnerait  presque  assurément  lieu  à  une 
émorrhagie  grave.  Alors  même  que  l'opération  a  été  pratiquée  avec  la 
iBs  grande  prudence,  on  n'est  pas  toujours  à  l'abri  de  cet  accident. 
.Ricord  a  vu  une  hémorrhagie  terrible  à  la  suite  de  la  section  qu'il 
lit  faite  d'un  rétrécissement  situé  près  du  bulbe.  L'écoulement  dura 
«te  la  nuit;  on  a  eu  la  plus  grande  difiicultéà  l'arrêter,  et  le  malade 
î  s'est  rétabli  que  lentement  et  à  {^rànd peine  {Bulletins  de  la  Soc.  de 
ir,y  1855,  t.  V,  p.  609  .  Les  cas  de  ce  genre  sont  loin  d'être  rares. 
Je  ne  puis  donner  une  meilleure  idée  de  la  fréquence  et  de  l'abon- 
née des  hémorrhagies  qui  peuvent  compliquer  les  grandes  incision*, 
rurèthre  qu'en  présentant  un  court  résumé  de  vingt-quatre  obser- 
lions  de  Reybard  {Traité  prat.  des  rétre'c.  de  rurèthre,  1853);  il  en  a 
|>porté  trente-six,  mais  trente-quatre  seulement  lui  appartiennent. 
B*  OBSERVATION.  —  Ecoulcmeut  d'un  verre  de  sang. 
ni*  OBSERVATION.  —  Hémorrhagic  légère  qui  s'arrête  au  bout  de  dix 
loaze  minutes.  Mais,  le  lendemain,  il  y  a  un  gonflement  énorme  pro- 
U  par  l'infiltration  du  sang  dans  le  tissu  cellulaire  de  toute  la  verge, 
i  est  d'un  rouge  violet. 

IT*  OBSERVATION.  — EcouIcment  de  deux  verres  de  sang. 
VI*  OBSERVATION.  —  Ecoulcmcut  d'un  demi-verre  de  sang.  Mais,  dans 
nuit  qui  suit  l'opération,  l'hémorrhagie  est  as:ez  abondante  pour 
iTerser  les  matelas. 

VII*  OBSERVATION.  —  Hémorrhagic  de  sept  ou    ait  minutes,  donnant 
5UX  verres  de  sang. 
Vin*  OBSERVATION.  —  Dcux  incibîous  :  Ecoulement  d'un  verre  et  demi 
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de  sang  «iprès  la  première  ;  écoulement  moins  long  et  moins  abondant 
après  la  seconde. 

IX*  OBSERVATION.  —  Ecoulement  d'un  demi-verre  de  sang. 

X*  OBSERVATION.  —  Ecoulcmeut  d'un  verre  de  sang.  Gonflement 
énorme  et  coloration  violette  de  la  peau  du  prépuce  et  de  la  verge. 

XI*  OBSERVATION.  —  EcouIemcnt  de  sang  assez  abondant. 

XV®  OBSERVATION.  —  Lc  saug  paraît  le  soir  et  coule  lentement,  mais 
sans  interruption,  jusqu'au  matin.  Le  pénis  et  les  bourses  se  sont  gorgés 
de  sang.  Deux  jours  après,  retour  de  Thémorrhagie. 
'  XX®  OBSERVATION.  —  Hémorrhagic  considérable  primitive  et  secon- 
daire qui  dure  pendant  vingt  jours. 

XXI*  OBSERVATION.  —  Hémorrhagic  abondante,malgré  une  sonde  pla- 
cée à  demeure.  Efforts  infructueux  de  deux  chirurgiens  qui  compriment 
la  verge  avec  une  large  ligature.  Reflux  de  sang  dans  la  vessie  qu'il 
remplit. 

XXII*  OBSERVATION.  —  Hémorrhagic  considérable  au  moment  de  l'opé- 
ration. Pendant  cinq  jours,  retours  fréquents  de  l'écoulement  de  sang. 

XXVI*  OBSERVATION.  —  Le  sang  coule  en  assez  grande  quantité.  Le 
lendemain,  le  périnée  et  les  bourses  sont  notablement  tuméfiés  par  le 
sang  épanché. 

XXYII*"  OBSERVATION.  — Hémorrhagic  considérable;  retour  de  l'hé- 
morrhagie  deuxheures  après  la  première;  compression  du  périnée  pour 
l'arrêter. 

XXYUI*  OBSERVATION.  —  Ecoulcmeut  de  sang  abondant  nécessitant 
la  compression  du  périnée. 

XXIX*  OBSERVATION.  —  Le  sang  coule  en  grande  abondance. 

XXX*  OBSERVATION.  —  Quantité  assez  abondante  de  sang. 

Dans  cette  analyse  succincte,  je  me  suis  servi  scrupuleusement  des 
termes  mêmes  employés  par  Reybard,  pour  éviter  toute  erreur  d'inter- 
prétation. Or,  sans  tenir  compte  des  écoulements  de  sang  légers,  nous 
voyons  que  dans  dix-huit  observations  sur  trente -quatre,  e'est-à-dire 
dans  plus  de  la  moitié  des  cas  il  y  a  eu  une  véritable  hémorrhagie.  Ces 
résultats  s'expliquent  asjsez  bien  par  la  manière  dont  Reybard  pratiquait 
Turéthrotomie.  Non-seulement  il  faisait  des  incisions  démesurément 
grandes,  mais,  immédiatement  après  l'opération  et  les  jours  suivants, 
il  écartait  violemment  les  bords  de  la  plaie  avec  son  dilatateur  à  lames 
d'acier.  Les  accidents  locaux  et  généraux  qui  quelquefois  se  mani- 
estaient  ne  l'arrêtaient  pas  même  dans  ses  manœuvres.  Ainsi  il  dit, 
dans  sa  15*  observation  :  «  L'état  déplorable  dans  lequel  se  trouvait  !« 
malade  ne  m'a  pas  empêché  de  pratiquer  le  cathétérisme  de  la  plaie; 
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aqoe  joar  j'en  écartais  les  bords  avec  un  gros  cathéter.  •  {Loc.  cit. , 
320.)  Malgré  de  pareilles  témérités,  aucun  des  malades  n'a  succombé 
bémorrhagie.  11  faut  tenir  compte  de  ce  fait,  non  pour  imiter  la  con- 
ite  de  Reybard,  mais  pour  ne  pas  s'effrayer  outre  mesure  des  pertes 
sang. 

Je  rapprocherai  des  hémorrhagies  actives  qui  succèdent  immédiate- 
e&t  à  l'opération,  celles  que  provoquent  un  cathétérisme  consécutif 
il  lait,  ou  l'introduction  d'une  trop  grosse  sonde  dans  Turèthre,  car 
i  produit  une  véritable  déchirure  de  la  plaie.  J'ajouterai  encore  celles 
d  se  manifestent,  dans  les  deux  premiers  jours,  à  la  suite  d'efforts 
mlourenx  pour  uriner  ou  d'érections.  H  est  à  noter  toutefois  que  ces 
mières  hémorrhagies  sont  en  général  moins  abondantes  que  les 
itrcs  et  s'arrêtent  plus  rapidement. 

Les  hémorrhagies  passives  ont  lieu  du  troisième  au  septième  jour,  cl 
lème  plus  tard.  Elles  se  montrent  souvent  à  la  On  de  la  miction.  Quel- 
■efois  elles  coïncident  avec  un  accès  fébrile  :  le  malade  est  averti  par 
0 léger  frisson  que  le  sang  va  venir;  il  éprouve  de  la  pesanteur  au  péri- 
éeet  dans  les  aines.  Le  sang  est  séreux  el  peu  coloré;  il  suinte  lenle- 
MDt  et  souille  les  vêtements  à  la  manière  du  pus  d'une  uréthrile,  mais 
s  taches  sont  d'un  rouge  pâle.  L'écoulement  n'est  pas  abondant,  mais 
I  se  prolonge  pendant  des  heures^  cesse  et  revient  sous  l'influence  de 
imoindre  cause.  Ces  hémorrhagies  sont  graves,  parce  qu'elles  sont  fré- 
juemment  liées  à  une  constitution  affaiblie  qu'elles  concourent  ellcs- 
Dtees  à  épuiser. 

Dans  certains  cas,  l'hémorrhagie  qui  succède  immédiatement  à  l'ope- 
ationaété  arrêtée  par  quelques  moyens  simples  ou  a  cessé  d'elle- 
nème.  Peut-être  n'aurait-elle  pas  reparu.  Mais  si  elle  revient,  aprè^ 
ihsieurs  jours,  provoquée  par  des  manœuvres  imprudentes,  elle  n'a 
Ab  le^  mêmes  caractères.  Active  au  début,  elle  devient  passive,  et  son- 
dait on  a  la  plus  grande  peine  à  s'en  rendre  maître.  Je  citerai,  comme 
exemple^  la  20'  obser%'ation  rapportée  par  Heybard,  parce  qu'ayant  nmi- 
■ème  donné  des  soins  au  malade  qui  en  est  Tobjet,  je  puis  fournir  di  - 
ditaib  qui  la  compléteront. 

En  1848,  un  ouvrier,  âgé  de  cinquante-huit  ans,  était  entré  dans  mon 
«enrice  à  l'hôpital  de  la  Pitié  pour  être  soigne  d'un  rétrécissement  sié- 
geant au  niveau  du  bulbe.  Après  trois  mois  d'un  traitement  souvent 
inlerrompu  à  cause  de  rirritabilitc  de  l'urèthre,  on  pouvait  passer  (Ic> 
bougies  de  5  millimètres.  Reybard,  qui  suivait  la  visite,  me  pria  de  lui 
tisser  pratiquer  l'uréthrotomic.  Je  m'y  refusai^  lui  faisant  observer  que 
^*^tat  général  du  malade,  la  facilité  avec  laquelle  il  avait  des  accès  de 
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fièvre,  étaient  de  sérieuses  contre-indications  de  l'opération.  Cet  ouvrier 
sortit  de  mon  service  sans  me  prévenir.  J'appris  plus  tard  qu'il  avait 
été  opéré  devant  la  commission  du  prix  d'Argenteuil. 

Ici  je  laisse  parler  Reybard  :  «7  mars.  Il  y  eut  une  hémorrhagie  consi- 
dérable aussitôt  après  l'opération.   Elle  est  arrêtée  par  l'introduclion 
d'une  sonde  dans  l'urèthre  et  la  compression  du  périnée.  —  8  mars,  La 
lièvre  fait  enlever  la  sonde;  urines  rougeâtres.  —  9  mars.  Urines  natu- 
relles et  abondantes.  Le  cathélérismc  de  la  plaie  rappelle  l'hémorrha- 
gie;  elle  est  arrêtée  par  la  compression  sur  le  périnée.  Ecchymose  abon- 
dante. —  10  mars.  Le  cathélérismc  fait  encore  saigner  la  plaie.— 
12  mars»  On  s'abstient  de  sonder  la  plaie,  parce  que  l'écartemenl  de  ses 
bords  devient  une  cause  d'hémorrhagie  qui  semble  se  faire  par  exha- 
lation. —  13  mars.  Après  une  garderobe   arrive  un  accès  de  fiè>Te  et 
une  nouvelle  hémorrhagie,  qui  s'arrête  d'elle-même.  — 14  mars.  Retour 
de  rhémorrhagie.  Cette  fois  le  malade  a  perdu  une  grande  quantité  de 
sang.  —  15  mars.  Point  d'hémorrhagie,  bien  que  le  cathétérisme  ait 
été  pratiqué.  —  16  mars.  Retour  de  la  fièvre  et  de  l'hémorrhagie.  » 

Reybard  vint  alors  me  demander  de  prendre  le  malade  dans  mon 
service.  Je  prescrivis  un  repos  absolu,  un  régime  tonique,  car  la  fai- 
blesse était  extrême,  et  des  injections  astringentes  de  sulfate  de  zinc. 
Les  19,  20,  21,  tout  va  bien.  22  et  23,  retour  de  l'hémorrhagie.  24,  pen- 
dant tout  le  jour  suintement  scro-sanguinolent.  La  chemise  et  lesalèies 
qui  garnissent  le  lit  sont  souillés  de  satig.  J'ordonne  des  préparations 
ferrugineuses,  du  vin  de  Bordeaux,  car  le  malade  a  peu  d'appétit. 
Pendant  toute  une  semaine  le  suintement  continue  en  abondance  n- 
riable.  Le  5  avril,  il  était  arrête.  Le  malade  s'était  remis  peu  i  peu,  et 
Reybard  le  présenta  à  l'Académie  de  médecine  comme  un  cas  de  succès. 
Mais  j'avoue  que  ce  succès,  auquel  cependant  j'avais  pris  part,  est  plutôt 
fait  pour  effrayer  que  pour  encourager  les  chirurgiens,  car  le  malade 
avait  vu  la  mort  de  bien  près. 

Lorsque  l'écoulement  de  sang  qui  accompagne  l'opération  prend  des 
proportions  trop  grandes,  il  faut  appliquer  sur  la  verge  et  le  périnée 
des  compresses  imbibées  d'eau  froide  ou  une  vessie  contenant  desmo^ 
ceaux  de  glace.  En  même  temps  on  introduira  dans  l'urèthre  une  sonde 
assez  grosse  pour  comprimer  légèrement  la  plaie  sans  la  contoodrc.  H 
est  bien  rare  que  ces  moyens  simples  ne  parviennent  pas  à  arrêter  rhé- 
morrhagie. Dans  les  cas  rebelles,  on  pourrait  encore  recourir  à  laconh 
pression  du  périnée. 

Quelquefois  le  sang  s'écoule  difficilement  au  dehors,  et  s'infiltre  dans 
le  tissu  cellulaire  de  la  veige  et  des  bourses.  (]et  accident  n'est  pas  d'une 
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^ode  importance,  à  moins  que  la  suppuration  ne  s*empare  de  cette 
laste  ecchymose.  Alors  il  faut  se  hâter  de  donner  issue  au  pus,  en  pra- 
tiquant de  larges  incisions  sur  les  tissus  infiltrés.  Le  danger  est  conjuré 
pour  le  moment;  mais  les  plaies  extérieures  communiquant  avec  celle 
de  rurethrc,il  est  à  craindre  qu'il  ne  s'établisse  une  fistule  urinaire. 

Les  hémorrhagies  passives  ont  toujours  une  certaine  gravité.  Elles 
exigent  un  traitement  sévère  et  souvent  long.  Le  malade  doit  garder  un 
repos  absolu.  Il  restera  couché  sur  le  dos,  ayant  le  bassin  légèrement 
i^eré.  On  tiendra  le  ventre  libre^  afin  d'éviter  des  efforts  de  défécation. 
S'il  V  a  des  érections,  elles  seront  combattues  avec  des  lavements  cam- 
phrés,  ou  du  lupulîn  administré  à  la  dose  de  i  ou  2  grammes  dans  les 
nngt-quatre  heures.  Des  compresses  imbibées  d'eau  fraîche  seront  pla- 
cées sur  la  verge  et  le  périnée.  Dans  le  cas  où  ces  premiers  moyens  ne 
suffiraient  pas,  on  placera  une  sonde  à  demeure  dans  l'urèthre.  En  même 
temps  on  fera  sur  le  périnée  une  compression  assez  forte  avec  un  tam- 
pon de  linge  qui  sera  maintenu  par  un  bandage  en  T,  ou  par  un  ban- 
dage en  huit  de  chiffre  embrassant  les  hanches  et  la  partie  supérieure 
des  cuisses.  (Voy.  Plaies  et  rupture  de  l'urèthre.) 

Cependant  si  l'hémorrhagie  se  prolonge,  le  malade  s'affaiblit  chaque 
joar  davantage;  il  est  indispensable  de  soutenir  ses  forces  par  un  réfâmc 
tonique,  des  préparations  ferrugineuses,  etc. 

2*  Infiliratian  cTurinei,  —  L'infiltration  urineuse  est  une  complication 
rare  de  l'uréthrotomie,  sans  doute  parce  que  la  plupart  des  chirur- 
pens,  aussitôt  après  avoir  incisé  l'urèthre^  ont  le  soin  d'y  placer  une 
sonde  à  demeure.  Alors  l'urine  s'écoule  facilement,  et  si  une  petite 
quantité  s'échappe  entre  la  sonde  et  la  paroi  du  canal,  elle  n'est  pas 
Mifflsante  pour  amener  une  véritable  infiltration. 

Deux  conditions  sont  nécessaires  pour  que  cet  accident  se  produise  : 
il  faut  d'abord  que  la  plaie  de  l'urèthre  pénètre  jusque  dans  le  tissu 
cellalaire  sous-cutané,  et  ensuite  qu'il  existe  en  avant  de  la  plaie  un 
obstacle  qui  s'oppose  à  la  libre  sortie  de  l'urine.  Aussi  est-il  de  la  plus 
grande  importance  de  faire  une  incision  parfaitement  nette,  à  bords 
réguliers,  dont  les  extrémités  soient  effilés,  et  surtout  de  couper  le 
rétrécissement  dans  toute  son  étendue. 

Sur  la  pièce  que  j'ai  décrite  (page  287]^  le  canal  était  rétréci  dans 
presque  tonte  sa  longueur;  on  ne  l'avait  incisé  que  dans  le  point  le  plus 
étroit,  avec  la  pensée  que  cette  opération  serait  suffisante  pour  assu- 
rer la  miction,  sans  qu'on  eût  besoin  de  mettre  une  sonde  à  demeure. 
l*eut-étre  aussi  la  plaie  était-elle  trop  courte  et  en  même  temps  trop 
profonde,  car  on  sait  que  Heurteloup  opérait  quelquefois  par  excision» 


294  MALADIES  DE  L*URÈTHRE. 

Quoi  qu'il  eu  soit,  l'urine  devait  éprouver  une  assez  «grande  difficulté  à 
traverser  lâ  partie  antérieure  de  Turèthre;  elle  s'engagea  dans  la  plaie 
et  s'étendit  au  loin  dans  le  bassin. 

Un  obstacle  accidentel  au  cours  de  l'urine,  tel  qu'un  caillot  de  sang, 
peut  aussi  amener  les  mêmes  accidents.  Ces  faits  sont  assez  rares  pour 
que  je  croie  devoir  donner  ici  un  extrait  de  celui  qu'a  rapporté  Rey- 
bard. — Il  venait  de  pratiquer  l'uréthrotomie  sur  un  homme  affecté  de 
deux  rétrécissements.  Après  l'opération,  il  n'avait  pu  introduire  une 
sonde  dans  la  vessie.  —  «En  l'absence  de  cette  précaution,  dit-il,  le  ma- 
lade a  eu  une  infiltration  d'urine  considérable.  Cet  accident  a  été  déter* 
miné  par  un  caillot  de  sang  qui  obstruait  le  canal  au  niveau  de  la  plaie. 
En  effet,  le  malade  a  éprouvé,  deux  heures  après  l'opération,  un  besoin 
d'uriner  si  pressant,  qu'il  n'a  pas  eu  le  temps  d'introduire  la  sonde  avec 
laquelle  il  devait,  suivant  ma  recommandation,  briser  le  caillot  avant 
d'uriner.  Ainsi  l'urine,  arrêtée  dans  son  cours,  a  passé  de  la  plaie  dam 
le  tissu  cellulaire  du  pénis  et  même  dans  une  partie  de  celui  des 
bourses,  les  a  remplis  et  distendus  outre  mesure,  et  a  donné  à  ces  par- 
ties un  développement  énorme.  Au  dire  du  malade,  cette  infiltration 
a  été  instantanée  et  lui  a  occasionné  une  douleur  des  plus  violentes; 
elle  était  si  aiguë,  qu'il  a  plongé  lui-même  un  canif  dans  la  tumeur. 
Après  cette  opération,  qui  l'a  beaucoup  soulagé,  il  a  vu  l'urine  sortir 
par  la  plaie  en  formant  un  jet.»  (Obs.  33%  page  583.) 

Dans  les  cas  de  ce  genre  qu'il  a  observés  plus  souvent  que  tout  autre 
chirurgien,  à  cause  des  dimensions  considérables  qu'il  donnait  à  ses 
incisions,  Reybard  conseillait  de  détruire  le  caillot  en  introduisant  un  groi 
cathéter,  ou  encore  en  comprimant  Vurèthre  avec  les  doigts  d'arrière  en  ami 
{loc.  cit. y  p.  39^).  —  Ces  manœuvres  me  semblent  insuffisantes  et  dan- 
gereuses. La  compression  de  l'urèthre  à  l'extérieur,  nécessaire  pour 
broyer  le  caillot,  ne  pourrait  que  contondre  douloureusement  la  plaie. 
Elle  pourrait,  en  outre,  rouvrir  les  vaisseaux  bouchés  par  le  caillot 
et  ramener  l'hémorrhagie.  J'en  dirai  autant  de  la  rupture  du  caillot 
avec  un  gros  cathéter;  pour  tant  faire  que  d'introduire  un  corps  étran- 
ger dans  l'urèthre,  il  serait  préférable  de  pratiquer  franchement  le 
cathétérisme.  La  sonde  traverserait  sans  peine  les  caillots,  et,  une  fois 
dans  la  vessie,  elle  assurerait  la  miction.  Le  mieux  encore  serait  de 
commencer  par  là  et  de  prévenir  les  accidents  plutôt  que  d'avoir  à  y 
remédier. 

Lorsque  l'infiltration  a  eu  lieu,  il  faut,  aussitôt  que  possible,  donner 
issue  à  l'urine  en  pratiquant  des  incisions  dont  le  nombre,  la  profondeur 
et  l'étendue  varient  avec  le  degré  de  l'épanchement.  Quant  au  traite- 
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lent  ultérieur,  il  sera  exposé  à  propos  de  la  description  générale  de 
iifiltratiou  urineuse. 

Z*  Poches  urélhralet, — Nous  avons  vu  que  la  cicatrisation  des  incisions 
■atiquées  dans  l'urèthre  s'opère  si  rapidement,  que,  malgré  tous  les 
oyens  employés  pour  entraver  sa  marche,  il  est  trés-difQcile  d'empê- 
ler  la  récidive  des  rétrécissements.  Mais,  dans  quelques  cas,  les  bords 
»  l'incision  restent  écartés  Tun  de  l'autre;  son  fond  s'excave,  et  elle 
rme  une  véritable  cavité  que  je  désignerai  sous  le  nom  de  poche  uré- 
raie. 

Cet  accident  secondaire  de  l'uréthrotomie  n'a  pas  été  mentionné  par 
s  auteurs.  Il  doit  donc  être  assez  rare.  Cependant  j'en  ai  rencontré 
olsieurs  cas. 

Chez  un  homme  de  soixante-deux  ans  qui  devait  être  lithotritié,  on 
igea  nécessaire  d'agrandir  la  fosse  naviculaire.  Le  débridement  fut 
ntiqué  avec  le  petit  lithotome  de  M.  Civiale.  Le  malade  mourut  treize 
Nirs  après,  des  suites  de  la  lithotritié,  et  ses  organes  génitaux  m'ayant 
té  apportés,  voici  ce  que  je  constatai  :  A  1  centimètre  du  méat  urinaire, 
l  existe  sur  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  une  poche  de  forme  ovalairo 
nnt  2  centimètres  k  millimètres  de  long  et  6  millimètres  de  large 
lansson  milieu;  sa  profondeur  va  en  augmentant  d'arrière  en  avant,  et 
bus  ce  dernier  point  elle  est  de  3  à  &  millimètres.  L'extrémité  posté- 
ieure  de  l'ovale  est  un  peu  allongée,  tandis  que  l'antérieure  est  plus 
iTjre  et  plus  arrondie.  Dans  le  milieu  de  la  poche,  flottent  des  débris, 
»icore  adhérents,  des  tissus  sphacélés.  Son  fond  est  proche  de  la  peau 
le  la  verge  ;  il  présente  une  surface  inégale,  grisâtre  et  tomenteuse.  On 
ly  trouve  aucun  reste  reconnaissable  du  tissu  spongieux  (yoy.  fig.  65). 

La  seconde  pièce  a  été  prise  sur  un  vieillard  de  soixante-sept  ans,  qui 
istmort  dans  mon  service  d'une  inflammation  chronique  de  tout  Tappa- 
ta  Qrinaire.  Les  reins,  et  surtout  celui  du  côté  droit,  étaient  presque  en- 
ièrement  désorganisés  et  pleins  de  pus.  Deux  ans  avant  son  entrée  à 
li^^ital,  il  avait  été  traité,  pour  des  rétrécissements,  par  la  dilatation 
l'abord  et  ensuite  par  l'uréthrotomie.  On  lui  avait  coupé  le  canal  avec 
Bi  instrument  à  deux  lames,  mais  les  détails  qu'il  donna  ne  permirent 
tas  de  savoir  au  juste  de  quel  uréthrotome  on  s'était  servi.  Il  urinait 
tîeG  difficulté,  et  les  urines  sortaient  en  partie  parle  méat  urinaire  et  en 
^Iqs  grande  quantité  par  deux  fistules  uréthrales. 

A  Tautopsie,  le  canal  fut  ouvert  par  sa  face  dorsale.  Il  présente  trois 
portions  très-distinctes  sous  le  rapport  de  la  largeur,  comme  s'il  eût 
tié  étranglé  sur  deux  points.  La  première,  à  partir  du  col  de  la  vessie, 
N  longue  de  7  centimètres;  sa  largeur,  à  peu  près  uniforme,  est  de 
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'enlimètros  fi  millimètres,  excepté  en  avant,  oîi  elle  est  un  peu  moindre. 
La  seconde  est  longue  de  &  centimètres  3  millimètres  et  large  de  1  cen- 
létre  6  millimètres.  La  troisième  a  5  centimètres  de  long  et  1  crnti- 
flre  de  large. 

\u  point  d'union  de  la  première  partie  avec  la  seconde,  se  trouve  une 
"he  uréthrale.  Elle  est  transversale,  profonde  de  2  millimètres  seu- 
(lent  en  arrière,  où  elle  se  termine  par  une  pente  douce;  en  avant, 
e  e>i  limitée  brusquement  par  un  bord  très-épais.  Sur  sa  paroi  infé- 
ure,  elle  présente  un  relief  longitudinal  large  de  9  millimètres  et  de 
aque  côté  une  petite  ouverture.  Celle  de  gauche  n\i  que  1  millimètre 
diamôtre  et  se  termine  par  un  cul-de-sac.  La  droite  a  3  millimètres  ; 
»st  Torifice  interne  d'un  trajet  fistuleux  qui  va  s'ouvrir  au-dessous  do 
verge  à  7  centimètres  du  méat  urinaire. 

k  la  jonction  delà  deuxième  partie  avec  la  troisième,  il  existe  égale- 
ent  une  poche,  inais  beaucoup  moins  régulière  que  la  précédente. 
Ile  se  termine,  en  avants  par  un  cul-de-sac  profond  de  i  centimètre 
millimètres,  recouvert  par  une  valvule  épaisse,  en  forme  de  croissant 
concavité  postérieure.  Cette  caWté,  creusée  au-dessous  de  la  paroi  in- 
rieure  de  Turèthre,  arrive  jusqu'à  la  peau  de  la  verge,  qui  est  très-mince 
ans  ce  point.  A  droite,  un  peu  en  dedans  de  la  pointe  du  croissant 
jrm^par  la  valvule,  on  voit  l'orifice  d'un  trajet  fistuleux  très-court  qui 
ouvre  directement  en  dessous  de  la  verge,  à  /i  centimètres  A  milli- 
iétre>  du  méat  urinaire  (voy.  fig.  66). 

Le>  poches  uréthrales  sont  généralement  dues  à  la  profondeur  (t 
l'irrégularité  de  l'incision;  à  cette  cause  principale  peut  se  joindre 
^troite<<se  de  la  portion  du  canal  placée  en  avant  du  point  qui  a  été 
ttci<é. 

Leur  mode  de  formation  ot  leur  développement  sont  assez  simples, 
^rsqiie  l'incision  de  l'urèthre  n'a  pas  été  convenablement  faite,  ou 
uand.  à  Texemple  de  Reybard,  on  en  a  labouré  le  fond  avec  le  bec 
?coarbé  d'un  cathéter^  elle  présente  une  cavité  profonde,  irrégulière, 
^Dgles  tronqués.  11  est  bien  difficile  alors  que  l'urine  ne  se  trouve  pas 
tétée^  surtout  si  elle  a  quelque  peine  à  traverser  la  portion  antérieure 
1  canal  ou  si  l'on  a  négligé  de  placer  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie, 
irement  l'urine  s'infiltrera  au  loin,  parce  que  la  section  môme  du  rétré- 
ssement  aura  rendu  la  miction  plus  facile  qu'elle  ne  l'était  avant  l'opé- 
ition.  mais  elle  produira  une  inflammation  violente.  Alors  une  épais- 
'ur  plus  ou  moins  grande  de  tissus  est  sphacélée;  il  se  fait  une  suppu- 
^tion  abondante  et  une  portion  de  l'urèthre  peut  être  complètement 
étniite.  Dans  les  cas  les  plus  ordinaires,  rindammatinn  est  assf  z  Imuiée. 
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EXPLICATIO!!  DE  LA  HCCRE  66. 


à.  A.  (jAàe  ÏM  vessie  élargi  et  déformé. 

B.  Caroncule  séminale. 

C.  Première  portion  de  Furéthre  longue  de  7  centimètres  et  large  de  2  cen- 

timètres 4  millimètres.  Elle  présente  des  culs-de-sac  nombreux^  surtout 
près  de  la  crête  du  Terumontanum  ;  quelques-uns  sont  assez  profonds 
pour  que  rextrémité  d'une  bougie  puisse  s*y  engager.  La  muqueuse  est 
granulée.    • 

D.  Pertnis  se  terminant  en  arant  par  un  cul-de-sac 

E.  Orifice  interne  d'un  trajet  fistulem  s'ouvranl  au-dessous  de  la  verge.  Il  est 

reconvert  d'une  valvule  épaisse. 

E'.  Extrémité  de  la  bougie  passée  dans  le  trajet  fistuleux. 

F.  Saillie  en  dos  d'âne  existant  sur  la  paroi  inférieure  du  canal  et  séparant  en 

deux  la  pocbe  urétfarale. 

(i.  Deuxième  portion  de  l'urèthre  longue  de  4  centimètres  3  millimètres,  el 
large  de  4  centimètre  6  millimètres. 

H.  Poche  urétbrale  profonde.  Son  fond  est  irrégulier  et  tapissé  d*une  mem- 
brane très-lisse. 

l  Orifice  interne  d'un  trajet  fistuleux  qui  va  s'ouvrir  au-dessous  de  la  verge. 

1'.  Extrémité  de  la  bougie  passée  dans  le  trajet  fistuleux. 

K.  Valvule  épaisse  en  forme  de  croissant,  recouvrant  un  cul-de-sac  profond  de 
4  centimètre  4  millimètres. 

L-  Troisième  portion  de  l'urèthre  longue  de  5  centimètres,  large  de  f  centi- 
mètre. La  muqueuse  altérée  présente  un  aspect  mamelonné. 

L. Tissu  spongieux  de  l'urèthre,  jaunâtre,  infiltré  inégalement  de  matière 
plastique. 
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La  plaie,  qui  n*aura  été  frappée  de  gangrène  qu'à  sa  surface,  sedélerge 
peu  à  peu;  elle  se  couvre  d'une  membrane  cicatricielle  très-fine,  mais 
ses  bords  restent  largement  écartés  et  il  existe  une  poche  uréthrale. 

Cette  poche  peut  se  combler  spontanément,  si  elle  n'est  pas  trop  pro- 
fonde. Par  suite  de  la  rétraction  de  la  cicatrice,  ses  hordsse  rapprochent 
et  son  fond  s'exhausse  jusqu'à  se  trouver  de  niveau  avec  la  surface 
interne  du  canal;  mais  alors  il  est  à  craindre  que  la  cicatrice,  conti- 
nuant à  revenir  sur  elle-même,  ne  reproduise  le  rétrécissement. 

Souvent  la  poche  persiste;  elle  prend  môme  du  développement,  sila 
miction  ne  se  fait. pas  très-facilement.  Tandis  qu'en  arrière  son  fond 
s'élève,  et  se  confond  par  un  plan  incliné  avec  la  paroi  postérieure  de 
Turèthre,  elle  est  dilatée  et  déprimée  en  avant  par  le  choc  souvent  ré- 
pété des  urines,  de  manière  à  former  un  cul-de-sac,  profond  de  quelques 
millimètres  à  un  centimètre,  au-dessous  de  la  paroi  même  du  canal.  H 
est  rare  qu'elle  arrive  à  ce  degré  de  développement  sans  qu'elle  s'en- 
flamme et  s'ulcère  dans  quelque  point,  et  bientôt  alors  il  s'établit  une 
fistule  uréthrale. 

Louis  R....,  âgé  de  cinquante  et  un  ans,  d'une  bonne  constitution,  est 
entré  à  l'Hôtel-Dieu  de  Lyon  le  l/j  décembre  1852.  Ce  malade  accuse 
plusieurs  blennorrhagies,  et  est  alTecté  de  trois  rétrécissements  siégeant 
à  13,  1^,  15  centimètres  du  méat  et  compliqués  d'une  fistule  urinaire 
ancienne.  Dans  l'espace  de  six  ans^  il  a  subi  deux  traitements  par  la 
dilatation.  j 

Le  3  février  1853,  les  coarctations  sont  assez  dilatées  pour  admettre 
une  sonde  de  5  millimètres  2/3.  M.  Reybard  pratique  l'opération  avec 
son  uréthrotome  dilatateur,  en  présence  de  M.  Desgranges  et  de  plu- 
sieurs internes.  A  la  suite  de  l'opération,  hémorrhagie  abondante  qui 
nécessite  la  sonde  à  demeure  et  le  tamponnement  pendant  plusieurs 
jours.  Les  U  et  6,  violents  accès  de  fièvre  avec  complication  d'ictère. 
Survient  en  même  temps  une  inflammation  violente  de  la  plaie  uré- 
thrale, caractérisée  par  des  douleurs  vives  dans  la  miction,  et  une  suppu- 
ration abondante,  qui  n'était  pas  complètement  tarie  trois  mois  après  Curé- 
throtomie.  Durant  ce  laps  de  temps,  le  malade  a  rendu  plusieurs  fois,  et 
à  intervalles  éloignés,  des  caillots  de  sang.  L'observation  ne  mentionne 
point  de  cathétéri^me  consécutif;  et  R....  sort  le  3  mai,  dans  un  étal 
bien  moins  satisfaisant  qu'avant  son  entrée. 

Entré  de  nouveau  à  l'Hôtel-Dieu,  le  31  août  185^,  c'est-à-dire  seixe 
mois  après  son  dernier  séjour,  R....  raconte  que,  depuis  sa  sortie,  son 
mal  n'a  fait  que  s'accroître.  Il  a  plusieurs  fistules  au  périnée;  il  urine 
assez  facilement  par  le  canal,  et  rend  souvent  d'abondantes  mucosités 
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punilenles.  Fièvre  continue,  signes  d'adynamie.  Mort  deux  jours  après 
um  eolrée. 

Autopsie  pratiquée  le  3  septembre.  Dans  la  région  bulbo-membraneusc 
■rèthre  est  perforé  en  plusieurs  points  et  plein  de  pus.  La  désorganisa- 
ioQ  des  parois  urétbrales  est  telle,  qu'il  est  impossible  de  reconnaître 
es  traces  de  Tincision  faite  par  Turéthrotome,  et  môme  le  siège  précis 
les  rétrécissements.  La  vessie  porte  les  traces  d'une  phlegmasie  chro- 
liqoe (Icard,  Thèse  sur  les  rétrécissements  de  Vurèthre^  1858,  p.  48.) 

Cette  terminaison  n'est  pas  constante.  Cependant  la  membrane  qui 
laisse  la  poche,  irritée  par  le  séjour  des  urines  qui  s'écoulent  difOcile- 
KDten  dehors,  devient  le  siège  d'une  sécrétion  scro-parulente  si  abon- 
aDie,  qu'elle  constitue  une  véritable  infirmité.  J'ai  vu,  avec  M.  Hicord^ 
B  Russe  qui,  après  avoir  subi  deux  fois  Turéthrotomic^  avait  gardé  de 
opération  un  écoulement  semblable  à  celui  d'une  uréthrite  aiguë, 
lendant  trois  ans^  il  avait  tout  fait  pour  s'en  débarrasser,  et  il  Tavait 
score  quand  il  est  mort.  Chez  la  plupart  des  malades,  l'écoulement  est 
loins  abondant.  Dans  les  intervalles  des  mictions^  ils  tachent  peu  leur 
Bge,  et  ne  rendent  le  pus  accumulé  dans  la  poche  uréthrale  qu'au  mo- 
ittl  où  ils  urinent. 

On  ne  peut  confondre  les  poches  urétbrales  avec  certaines  cavités 
entionnées  sous  le  nom  assez  impropre  de  cellules  urétbrales,  et 
ii  ne  sont  le  plus  souvent  que  d'anciens  foyers  d'abcès  aigus  ou  chro- 
]aes. 

Le  traitement,  que  je  ne  puis  qu'indiquer  ici,  consiste^  avant  tout,  à 
lir  le  canal  assez  large  pour  que  les  urines  s'échappent  très-facile- 
saL  Alors  elles  ne  tendront  plus  à  dilater  la  poche  uréthrale,  dont  les 
rois  de  nature  cicatricielle  pourront  se  rapprocher. 
Des  injections  légèrement  astringentes  au  tannin  ou  au  sulfate  de  zinc 
raient  de  quelque  utilité  pour  diminuer  l'écoulement  ;  mais  ce  n'est 
l'on  moyen  palliatif. 

Une  nouvelle  opération  d'uréthrotomie  interne  pourrait  être  prati- 
lée  pour  diviser  le  bord  antérieur  de  la  poche,  contre  lequel  les  urines 
Mment  buter,  ou  la  valvule  derrière  laquelle  elles  s'arrêtent.  Peut-être, 
IIS  ces  cas,  l'uréthrotomie  externe  serait-elle  préférable. 
Manœuvres  opératoires  complémentaires.  —  La  section  complète  d'un 
trécissement  ne  suffit  pas  pour  rendre  à  l'urèthre  son  calibre  normal. 
bot  encore,  comme  je  l'ai  montré  plus  haut^  que  les  deux  faces  de 
ncbion  se  cicatrisent  isolément,  et  souvent  même  qu'on  les  éloigne 
me  de  l'autre  en  opérant  la  distension  des  tissus  sous-jacents. 
IMlatatevrs.  —  Différents  moyens  ont  été  eniployés  pour  obtenir  ce 
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résultat.  Reybard,  voulant  reconnaître  la  profondeur  el  les  limites  de 
rincision,  et  aussi  dans  le  but  de  l'agrandir,  commençait  par  introduire 
dans  Turèthre  une  sonde  ou  un  cathéter  à  courbure  brusque,  dont  il 
promenait  le  bec  dans  la  plaie.  Cette  première  manœuvre  est  inutile  et 
dangereuse.  Non-seulement  elle  ne  peut  donner  aucun  enseignement 
précis  sur  la  longueur  de  la  section,  mais  encore  elle  a  rinconvénient 
de  déchirer  les  tissus  et  de  transformer  en  deux  culs-de-sac  les  angles 
de  rincision. 

Reybard  se  servait  ensuite  d'un  dilatateur  à  mercure,  et  beaucoup 
plus  souvent  d'un  dilatateur  métallique,  dont  il  ouvrait  les  branches 
autant  que  possible  pour  agrandir  la  plaie  ;  puis  il  plaçait  dans  l'urè- 
Ihre  une  grosse  sonde  qu'il  laissait  à  demeure  pendant  vingt-quatre 
heures.  Le  lendemain  de  l'opération,  il  enlevait  la  sonde  et  distendait 
de  nouveau  le  canal  avec  son  dilatateur.  Pendant  une  semaine  ou  deux, 
et  quelquefois  pendant  un  mois,  il  répétait  cette  manœuvre  tous  lei 
jours  ou  tous  les  deux  jours. 

Cette  dilatation  forcée  est  toujours  accompagnée  de  douleurs  vives, 
et  très-fréquemment  suivie  d'hémorrhagie.  Je  la  comprendrais  encore 
pratiquée  immédiatement  après  l'opération^  et  une  seule  fois,  pour  doa- 
ner  à  l'incision  autant  de  largeur  que  possible.  Mais  la  déchirure  si 
souvent  répétée  d'une  plaie  en  voie  de  cicatrisation  expose  le  malade 
aux  accidents  les  plus  graves.  Il  suffit  de  lire  avec  soin  les  observations 
rapportées  par  Reybard  lui-même,  pour  en  être  convaincu. 

Sondes  à  demeure.  —  On  peut  différer  d'opinion  sur  l'utilité  qu'il  yi 
de  maintenir  écartées  les  surfaces  de  l'incision;  mais  cette  indication 
une  fois  acceptée,  il  faut  reconnaître  que  les  sondes  la  rempliront  beao- 
coup  mieux  que  les  dilatateurs.  Ceux-ci,  en  effet,  n'opèrent  qu'uni 
dilatation  momentanée,  tandis  que  les  sondes  exercent  une  action  bien 
plus  durable. 

On  a  dit  que  leur  séjour  dans  Turcthre  amenait  la  suppuration  de  h 
plaie  et  provoquait  une  inflammation  profonde,  dont  la  conséquence 
inévitable  devait  être  la  récidive  du  rétrécissement.  Ce  reproche  n'csl 
pas  dénué  de  tout  fondement,  mais  il  est  moins  applicable  aux  instru- 
ments mômes  qu'à  leur  emploi  mal  entendu.  11  est  très>vrai  qu'une 
sonde  trop  volumineuse  placée  dans  le  canal  exercerait  sur  la  plaie  une 
pression  pénible  et  môme  dangereuse.  Aussi  faut- il  avoir  soin  d'en 
choisir  une  assez  grosse  pour  remplir  et  dilater  l'urèthre,  sans  qu'on 
soit  obligé  d'employer  la  force  pour  l'y  introduire.  Les  sondes  de  7  mil- 
limètres sont  celles  dont  je  me  sers  généralement.  Il  ne  serait  paséga* 
lement  sans  inconvénients  de  les  laisser  à  demeure  trop  longtemps* 
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Keo  qu'on  ait  beaucoup  exagéré  les  dangers  de  leur  séjour  prolongé 
pendant  quelques  jours^  il  est  plus  sûr  de  les  retirer  au  bout  de  qua- 
tante-huit  heures.  Ce  laps  de  temps  est  suffisant  pour  qu'il  se  développe 
■tour  de  la  plaie  une  inflammation  adhésive  qui  en  maintienne  les 
brds  écartés. 

L'usage  de  la  sonde  à  demeure  pendant  les  deux  premiers  jours  qui 
nÎTent  l'opération  a  encore  un  autre  avantage,  c'est  de  protéger  la  plaie 
JBqu'à  ce  que  l'inflammation  ait  fernié  les  bouches  des  vaisseaux  et 
rendu  le  tissu  cellulaire  imperméable  aux  urines. 

Plusieurs  chirurgiens  ont  prétendu  que  le  contact  de  ce  liquide  avec 
kplaie  était  sans  inconvénients,  et  qu'en  tout  cas  il  était  moins  nuisible 
|ie  la  présence  d'une  sonde.  M.  Maisonneuve  fut  un  de  ceux  qui  sou- 
hrent  le  plus  résolument  cette  opinion.  Dans  son  mémoire  sur  la  cure 
adîcale  et  instantanée  des  rétrécissements,  publié  en  1855,  après  avoir 
Kcrit  la  manière  dont  il  pratique  Turéthrotomie ,  il  ajoute  :  «Pour 
l'assurer  que  l'opération  a  bien  atteint  son  but,  j'introduis  dans 
Qrèthre  une  bougie  métallique  du  n*"  48,  que  je  retire  aussitôt  Cela 
tint  fait,  je  laisse  le  malade  parfaitement  tranquille^  sans  plus  jamais 
ti  introduire  ni  sondes  ni  bougies  »  (page  30).  Il  rapporte,  en  outre,  les 
bservations  de  dix  malades  qu'il  a  traités  de  cette  façon  avec  plein 
Kcès.  Cependant,  s'il  faut  en  croire  une  thèse  soutenue  récemment 
ir  un  de  ses  élèves^  il  a  singulièrement  modifié  sa  pratique.  Non-seu- 
anent  il  emploierait  les  sondes  à  demeure,  mais  encore  il  attribuerait 
\BL  urines  presque  tous  les  accidents  graves  qu'on  a  occasion  d'obser- 
er  après  l'introduction  d'un  corps  étranger  dans  l'urèthre.  Cette  opi- 
ioQ  exclusive  ne  me  semble  pas  plus  juste  que  la  première. 
Reybard  aussi  avait  commencé  par  proscrire  les  sondes  d'une  ma- 
ière  absolue,  et  il  avait  été  obligé  d'y  revenir.  C'est  que,  si  elles  sont 
iiles  avec  tous  les  procédés  d'uréthroèomie,  elles  deriennent  indis- 
lensablcs  avec  le  sien,  qui,  en  intéressant  le  tissu  cellulaire  sous-cutané, 
Nivre  une  large  voie  à  l'infiltration  urineuse. 

n  est  très-vrai  que  souvent  le  passage  de  l'urine  sur  une  plaie  de 
rurèlhre  ne  détermine  aucun  accident,  ou  seulement  un  accès  fébrile 
lecourte  durée.  De  nombreuses  observations  d'uréthrotomie,  de  fausses 
nmtes,  de  déchirures  produites  par  des  chutes,  sont  là  pour  témoigner 
fue  la  lésion  abandonnée  à  elle-même  s'est  cicatrisée  simplement.  Mai^ 
Bn'en  est  pas  moins  incontestable  que,  chez  beaucoup  de  malades,  on 
»vu  se  produire  de  graves  désordres  et  éclater  tout  à  coup  des  acci- 
dents généraux  dont  la  mort  a  été  la  suite.  Il  est  donc  plus  prudent  de 
Tecoorir  aux  sondes  à  demeure  dans  tous  les  cas. 
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Encore  les  précautions  les  plus  intelligentes  ne  sutlisenl-ellcs  pas 
toujours  pour  empêcher  l'urine  d'arriver  dans  la  plaie.  Quelquefois  ou 
croit  avoir  employé  une  sonde  assez  grosse,  parce  qu'on  la  sent  légère- 
ment serrée.  Mais  il  y  avait  un  spasme  de  l'urèthre  et  du  col  delà  ves- 
sic  ;  dès  qu'il  s'apaise,  la  sonde  devient  trop  libre,  et  les  urines  suintent 
entre  elle  et  les  parois  du  canal.  D  autres  fois  la  sonde  a  été  enfoncée 
trop  profondément,  et  ses  yeux  se  trouvent  beaucoup  «lu-dessus  du  col 
de  la  vessie.  Celle-ci  ne  peut  plus  se  vider  complètement;  si  cependant 
elle  continue  à  se  contracter,  elle  chasse  les  urines  en  dehors  de  la 
sonde.  Il  peut  encore  arriver  que,  sous  Tinfluence  d'une  cause  incon- 
nue, la  vessie  se  contracte  d'une  manière  spasmodique.  Le  malade 
éprouve  alors  des  épreintes  si  répétées  et  si  pressantes,  qu'il  n  a  pas  le 
temps  d'enlever  le  fosset  de  la  sonde,  et  il  urine  en  dehors  d'elle.  Dans 
ces  cas,  il  faut  tenir  la  sonde  débouchée,  afin  que  les  urines  s'écoulent 
au  dehors  à  mesure  qu'elles  arrivent  dans  la  vessie.  On  a  allégué,  conire 
cette  pratique,  que  la  vessie,  revenue  sur  ellc-môme,  aurait  de  la  peine 
à  se  dilater  plus  tard.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  sonde  ne  doit 
rester  à  demeure  que  deux  ou  trois  jours  au  plus,  et  que  la  vessie, 
débarrassée  du  corps  étranger  qui  concourait  pour  sa  part  à  l'irriter, 
reprendra  bien  vite  des  habitudes  de  dilatation. 

Quelquefois  les  urines  viennent  baigner  la  plaie  au  moment  même  où 
Ton  incise  le  rétrécissement.  Afin  d'éviter  cet  accident  qui,  du  resie, 
cbt  assez  rare,  on  a  imaginé  de  faire  uriner  les  malades  avant  de  com- 
mencer l'opération.  Ce  moyen  n'est  pas  à  dédaigner  quand  on  pratique 
Turéthrotomie  d'arrière  en  avant.  Mais  dans  l'uréthrotomie  d'avant  en 
arrière,  il  serait  plutôt  nuisible,  parce  que  l'état  de  vacuité  de  la  vessie 
pourrait  gôner  l'introduction  de  la  bougie  conductrice. 

M.  le  professeur  Gosselin,  dans  le  but  d'atténuer,  autant  que  pos- 
sible, les  propriétés  toxiques  de  l'urine,  a  conseillé  d'administrer  auJ 
malades  des  boissons  émollientes  en  assez  grande  abondance,  dans  la 
matinée  qui  précède  l'opération.  Cette  précaution  est  très-utile  ;  je  crois 
même  qu'on  pourrait,  avec  avantage,  continuer  l'usage  de  ces  boissons 
pendant  plusieurs  jours. 

L'emploi  temporaire  des  sondes  après  l'uréthrotomie  est  si  obligé, 
que  leur  introduction  dans  l'urèthre  constitue,  à  vrai  dire,  le  dernier 
temps  de  l'opération.  Et,  certes,  ce  n'est  pas  toujours  le  plus  facile  à 
exécuter.  Si  la  sonile  est  conique,  sou  extrémité  déliée,  même  quand 
elle  est  pourvue  d'une  petite  olive,  pourra  buter  dans  l'angle  posté- 
rieur de  l'incision.  Si  elle  est  cylindrique,  son  bout  volumineux  ne  s'en- 
gagera pas  toujours  aisément  dans  la  partie  postérieure  du  canal.  Dans 
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ttscas^îl  faat  placer  un  mandrin  dans  la  sonde,  afin  de  s'en  rendre  plus 
■altre,  et  pratiquer  le  cathétérisme  d'après  les  règles  ordinaires,  en 
ajant  soin  de  suivre  la  paroi  du  canal  opposée  à  celle  on  se  trouve  Fin. 
cision.  Ce  moyen  habilement  employé  réussit  presque  toujours.  Dans 
le  cas  contraire,  on  ne  devrait  pas  insister,  car,  en  employant  la  force, 
OD  s'exposerait  à  déchirer  la  plaie  et  à  prodhire  une  fausse  route. 

Quand  on  ne  peut  introduire  qu'une  sonde  trop  peu  volumineuse  pour 
ranplir  l'urèthre  et  préserver  la  plaie  du  contact  de  l'urine,  il  faut  s'en 
lerîir  pour  en  passer  une  plus  grosse.  Voici  par  quel  moyen  ingénieux 
M.  Desgranges  (de  Lyon)  opère  ce  changement.  Il  prend  une  sonde  oli* 
we  de  3  millimètres;  après  avoir  pratiqué  une  fente  longitudinale  de 
i  à  2  centimètres,  vers  son  extrémité  antérieure^  il  la  pousse  jusque  dans 
h  vessie.  Ck;la  fait,  il  met  dans  la  sonde  un  stylet  très-fin  qui  sort  par 
h  lente  ;  puis  il  la.  retire^  tandis  que  le  stylet  reste  en  place  et  sert  de 
conducteur  pour  introduire  dans  l'urèthre  une  sonde  percée  par  les 
deux  bouts  (1). 

En  employant  mon  uréthrolome,  on  prévient  ces  difficultés;  après 
iroir  pratiqué  la  section  du  rétrécissement,  la  canule  reste  en  place. 
Cest  un  conducteur  sûr  pour  placer  dans  la  vessie  une  sonde  ouverte 
à  deux  extrémités  (voy.  p.  270). 

Traitement  cmsécuiif.  —  Il  ne  faut  pas  confondre  les  manœuvres 
complémentaires  que  j'ai  décrites  comme  faisant  partie  de  l'opération, 
ifecle  traitement  consécutif.  Celui-ci  est  complètement  indépendant  de 
Toréthrotomie  et  constitue  à  lui  seul  une  méthode  :  c'est  la  dilatation. 

(!)  L'idée  de  se  seririr  d'un  stylet  condacteur,  pour  introduire  dans  la  vessie  une  sonde 
«■verte  parles  deux  boots,  date  d'asses  loin.  Voici  ce  qa'écrÎTait  Bidiat  :  «  Si,  après  avoir 
isliedait  une  première  sonde,  on  craignait  de  rencontrer  quelque  difficulté  à  passer  la 
wceoie,  fl  serait  facile  d*obfier  à  cet  incouTénient  en  se  serrant  de  sondes  ooTertes  par 
ki  deox  bouts  :  on  introduirait  la  première  au  moyen  d'un  stylet  à  bouton,  et,  arant  de  la 
*,  on  la  famirait  d'un  stylet  long  d'environ  deux  pieds,  que  Ton  enfoncerait  de 
lignes  dans  b  vessie  ;  puis  on  retirerait  la  sonde  sur  le  stylet,  qu'on  laisserait  à 
m  piaee,  et  sor  lequel  on  conduirait  ainsi,' sans  peine  et  avec  sûreté,  une  nouvelle  sonde. 
iesMlt  a  en  recours  une  fois  à  cet  expédient  pour  un  malade  qui  ne  pouvait  réussir  k 
i^iilNdure  bû-mème  la  sonde,  et  qui,  presque  chaque  fob  qu'il  l'essayait,  faisait  des 
tesses  rontet.  Ce  moyen  réussit  si  complètement,  que  Desaull  se  proposait  de  faire  con- 
Hnnre  ëes  sondes  avec  lesquelles  il  pût  le  mettre  souvent  en  usage.  (ÛEnor.  dbtr.,  t.  Ul, 
^  M4.) 

employait  ce  procédé,  non  plus  pour  substituer  une  fonde  de  gomme  â  une  autre, 
dans  un  cas  de  cathétérisme  difficile,  il  n'avait  pu  pénétrer  dans  la  vessie 
qiTavee  nne  sonde  d'argent  très-Ane,  n'ayant  que  2  millimètres  de  diamètre.  H  dévissait  le 
de  cette  sonde,  et  mettait  à  sa  place  un  long  stylet  sor  lequel  il  glissait  une  sonde 

•nvote  par  ses  deux  extrémités. 
vsnxnm.  t.  —  20 
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Plusieurs  chirurgiens,  parmi  lesquels  je  dois  citer  M.  Maisohneu?e,  ont 
prétendu  qu'après  avoir  divisé  un  rétrécissement,  il  bllait  rabandonner 
à  lui-même,  et  que  la  guérison  aurait  lieu  Sans  qu'on  eût  besoin  de  re- 
courir aux  bougies  ou  aux  sondes.  Il  est  vrai  qu'une  incision  bien  fidle 
suffit  pour  rétablir  immédiatement  la  miction,  et  que,  dan^  quelques 
cas,  Tamélioration  se  soutient  pendant  un  temps  assez  long.  Mais,  sans 
contester  les  faits  avancés  par  d'autres  et  dont  il  ni'est  impodMblè  d^âp- 
précier  la  valeur,  je  dois  dire  que  l'uréthrotomie,  employée  seule,  ne  til'i 
jamais  réussi.  J'ai  toujours  vu  le  calibre  de  l'urèthre  diminuer  graduel- 
lement, et  dans  de  telles  proportions,  qu'au  bout  de  cinq  à  six  mois  et 
souvent  plus  tôt,  on  ne  pouvait  plus  conserver  le  moindre  doute  sur  h 
reproduction  prochaine  du  rétrécissement.  Du  reste,  je  ne  dois  pas  avoir 
été  seul  à  observer  ces  récidivesï  car  il  est  généralement  admis,  aujou^ 
d'hui,  que  la  dilatation  est  indispensable  au  succès  de  l'uréthrotomie. 

Cependant  on  est  loin  d'être  d'accord  sur  la  manière  de  l'employer. 
Quelques  praticiens,  craignant  que  la  cicatrice  ne  se  forme  trop  rapide- 
ment, et  surtout  qu'elle  ne  devienne  trop  résistante,  commencent  la  di- 
latation aussitôt  après  l'opération.  Ce  sont  particulièrement  ceux  qui  se 
bornent  à  faire  des  scarifications  et  à  débrider  le  rétrécissement  sur  plu- 
sieurs points,  sans  dépasser  la  couche  des  tissus  indurés.  Je  ne  puis  ap- 
prouver leur  conduite,  puisqu'ils  laissent  subsister  la  partie'la  plus  exté- 
rieure de  l'anneau  fibreux,  et  je  crois  avoir  démontré  que,  dans  ces  cas, 
une  récidive  est  inévitable.  Mais  ils  sont  conséquents  avec  eux-mêmes: 
car,  en  j  regardant  de  près;  on  voit  qu'ils  n'ont  pas  pratiqué  une  vérill' 
ble  uréthrotomie.Ils  avaient  commencé  par  employer  la  dilatation  et  ils 
la  continuent.  En  divisant  les  fibres  les  plus  internes  du  rétréeissemimt, 
ils  ne  font  que  la  faciliter,  dans  une  faible  mesure  el  aii  prix  de  quel- 
ques dangers;  s'ils  obtiennent  un  succès,  on  peut  assurer  qu'ils  l'au- 
raient obtenu  également  avec  un  peu  de  persévérance  par  la  dilatatioo 
seule,  et  il  est  dû  à  cette  dernière  méthode^  non  à  l'uréthrotomie. 

Ceux  qui  broient  nécessaire  de  couper  le  rétrécisseiiient  tout  entier 
placent  une  sonde  dans  l'urèthre  pour  tenir  écartées  les  faces  de  lluci' 
sion  et  aussi  pour  la  préserver  du  contact  des  urines;  mais  ils  la  reti- 
rent après  trente-six  ou  quarante-huitheures.Ili  craindraient,  cnlalAis^ 
sàntà  demeure  plus  longtemps,  d'entraver  le  tMvail  de  cicàtrisalion,  A 
surtout  de  déternliner  dans  les  tissus  profonds  une  inflammation  suppo^ 
rative  dont  la  conséquence  serait  une  cicatrice  plus  épaisse  que  la  pre- 
mière. La  plaie  est  abandonnée  à  elle-même  pendant  dix,  douie  où 
tiuinze  jours  ;  à  cette  époque,  elle  est  cicatrisée^  mais  la  bicatriee  tA 
encore  assez  molle  pour  ne  pas  opposer  une  tr'o^  glhsitldlè  fëslàUtlcél 
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iion  des  bougies.  Alors  on  commence  la  dilatation.  Cette  pratique 
Mie  que  je  suis;  c'est  aussi  celle  de  Bonnet,  de  BlM.  Ricord^  bes- 
Êges,  Gatidmont,  et  de  beaucoup  d'autres  chirurgiens. 
In  de  sert,  d'abord,  de  bougies  de  gomme  élastique  dont  on  adg- 
Mê  pett  à  peu  le  volume,  et  qu'on  ne  laisse  en  place  que  pendant  trois 
quatre  tniuùtes.  Au  bout  de  quelques  jours,  elles  commencent  à  être 
rées  et  la  dilatation  ne  fait  plus  de  progrès.  On  doit  alors  recourir  aut 
fjes  d'étain,  qui,  plus  résistantes  et  mieui  graduées  que  celles  de 
Éne  élastique^  permettent  de  dilater  le  rétrécissement  pltis  régu- 

«flKDt. 

VNUr  là  fttanitre  de  les  employer,  je  renvoie  aux  règles  que  j'ai  don* 
é  in  pat*lilnt  du  procédé  de  Béniqué.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier 
ijHés  Tùl-éthrotomie,  plus  que  dans  toute  autre  circonstance,  il  est 
lelBaîre  de  procéder  avec  lenteur^  afin  de  ne  pas  éveiller  dans  la  cicà- 
t  une  inflammation  trop  forte. 

ÈÊhatûms.  —  Dans  ces  dernières  années,  on  a  voulu  traiter  d'emblée 
Turéthrotomie,  tous  les  rétrécissements,  sans  tenir  compte  de  leur 
fè^  de  leur  étendue  et  même  de  letlr  nature.  Après  l'opératiôu,  on 
mtentait  de  placer  dans  l'urèthre  une  sonde  à  demeure  qui  était 
têt  au  bout  d'un  jour  ou  deux;  le  malade  urinant  alors  avec  facilité, 
Hiiérison  était  présentée  comme  radicale.  Ai-je  besoin  d'ajouter  que 
prétendus  succès  étaient  suivis  d'une  prompte  récidive;  que  l'uré- 
ilomie  expose  les  malades  à  des  accidents  trop  graves  pour  être  ap- 
jaie  d'une  façon  aussi  aveugle  ;  qu'une  pareille  opération  n'est  justi- 
«lue  par  la  nécessité;  et  enfin  qu'à  l'exemple  de  toutes  les  autres 
iMkles  thérapeutiques,  elle  ne  peut  être  vraiment  utile  que  dans  cer- 
d  conditions  déterminées  7 

I  inéme  on  présume  qu'on  sera  forcé  de  recourir  à  l'uréthrôtomie, 
yA  encore  commencer  par  employer  la  dilatation,  d'abord  parce 
elle  serapeum^tre  suffisante,  et  ensuite  parce  qu'en  permettant  d'ex- 
Itt  le  caiial  et  d'étudier  le  rétrécissement,  elle  fouftnira  des  notions 
ItoHantei  pbur  le  choii  du  procédé  opératoire. 
h  fkaHânt  de^  replia  de  la  muqueuse  et  des  brides  i}ui  ne  cèdent  à 
iression  exercée  par  les  bougies  que  pôU'r  reparaître  presque  aussitôt 
lift,  j'ai  déjà  cohseillé  de  les  Inciser  plutôt  que  de  se  servir  de  la  eau- 
hifioll,  dontl'actloh  est  difficile  à  limiter,  et  qui  laisse  nécessaire- 
ml,  api^  die,  une  cicatrice  (Voy.  p.  242).  J'indiquerai  encore  quel- 
H  antres  cas  dans  lesquels  l'uréthrotomie  peut  être  utile. 
Qttkttd  il  s'agit  d'un  rétrécissement  étroit  et  tellement  irritable,  que 
BtfodoeliDii  dé  U  pitis  petite  bougie  suffit  pour  détcrttainer  des  con* 
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tractions  spasmodiqucs  du  canal  et  de  vives  douleurs,  et  quand  on  a 
tenté  vainement  d'émousser  sa  sensibilité  par  un  traitement  prélimi- 
naire, il  est  évident  que  la  dilatation  simple  est  impraticable.  Alors 
un  large  débridement  aurait  pour  résultat  d'ouvrir  une  libre  voie  aux 
urines,  défaire  cesser  le  spasme,  et  de  permettre  le  passage  des  bougies. 

Quelquefois  le  rétrécissement  se  laisse  dilater  sans  opposer  une  trop 
grande  résistance,  mais  il  se  resserre  dès  qu'on  cesse  le  traitement,  et, 
dans  l'espace  de  quatre  ou  cinq  jours,  il  revient  à  son  premier  état 
Dans  ces  cas,  l'induration  des  parties  ne  tient  qu'une  place  secondaiie. 
Le  fait  dominant,  c'est  l'a  modification  qu'ont  éprouvée  les  tissus  muscQ- 
laires  et  fibreux.  Leur  structure  ne  semble  pas  changée,  mais  ils  sont 
plus  abondants.  Est-ce  seulement  à  ce  nombre  plus  considérable  des 
éléments  contractiles,  ou  à  denouvelles  propriétés  résultant  de  leur  état 
morbide,  qu'il  faut  attribuer  leur  synergie  et  leur  élasticité?  C'est  une 
question  difficile  à  résoudre.  Il  n'en  est  pas  moins  vrai  qu'ils  opposent 
une  singulière  résistance  à  l'inflammation  que  détermine  ordinairement 
la  présence  des  bougies  dans  l'urèthre  et  à  l'action  atrophique  de  la  di- 
latation. On  comprend  qu'ici  l'uréthrotomie  peut  être  utile  en  détrui- 
sant la  continuité  de  cet  anneau  élastique,  et  en  séparant  ses  deux  beats 
par  un  tissu  cicatriciel  d'une  structure  différente  et  plus  accessible  i 
l'action  des  corps  dilatants. 

D'ciutrcs  fois,  la  dilatation  semble  marcher  régulièrement,  mais, 
arrivée  à  un  certain  point,  elle  ne  fait  plus  de  progrès,  et  rencontre  i 
même  une  résistance  impré\'ue  qui  force  à  diminuer  le  volume  des  boa* 
gics.  Il  s'agit,  le  plus  souvent,  de  rétrécissements  ayant  une  origine 
traumatique.  C'est  que  la  cicatrice  étant  très-épaisse,  l'action  inflaomu* 
toirc  des  bougies  n'en  intéresse  que  les  couches  les  plus  superficielles^ 
tandis  que  les  couches  profondes  irritées,  sans  être  suffisamment  modi- 
fiées, se  rétractent  avec  une  nouvelle  énergie.  Ici  encore  l'uréthroto- 
mie est  applicable.  En  divisant  le  rétrécissement  dans  toute  son  épais- 
seur et  en  forçant  les  bords  de  l'incision  à  se  cicatriser  isolément,  on 
on  aura  interposé,  dans  la  solution  de  continuité  de  l'anneau  fibreox, 
une  nouvelle  cicatrice  mince,  extensible,  qui  permettra  de  reprendreU 
dilatation,  avec  quelques  chances  de  succès. 

Suites,  —  Nous  avons  vu  que  l'uréthrotomie  interne  pouvait  être 
suivie  d'accidents  graves  et  mortels;  mais  il  est  impossible  de  dire  dans 
quelle  mesure.  Les  adversaires  et  les  partisans  de  cette  opération,  voc- 
lant  on  déterminer  la  mortalité,  ont  invoqué,  chacun  de  leur  côté,  l'au- 
torité des  chilfres,  et  ils  sont  arrivés  ù  des  conclusions  opposées.  Il  devait 
eu  être  ainsi.  Les  variétés  des  rétrécissements  sont  si  nombreuses;  1^ 
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cotistit[i(iDn  et  l'àgc  des  mnladcs,  l'i^Iat  sain  ou  pathologique  delà  vessie 
fl  (les  reins,  la  manière  dont  rnrôthrolomie  est  pratiquée,  et  les  soins 
coDsécutirs,  ont  une  telle  influence  sur  les  résultats  de  l'opération,  qu'on 
nrpeul  réunir  les  faits  au  hasard,  sans  s'exposer  à  additionner  des  unités 
qui  ne  sont  pas  de  môme  espèce.  D'un  autre  cùté,  si  l'on  choisit  les  cas,  il 
«t  bien  h  craindre  qu'on  obéisse,  dans  son  choix,  à  une  idée  préconçue. 
En  outre,  si  quelques  statistiques  présentent  des  garanties  sérieuses, 
il  en  est  d'autres  qui  ne  méritent  aucune  confiance.  Et,  pourtant,  quel 
dmit  aurait-on  d'accepter  les  unes  et  de  rejeter  les  autres,  sans  avoir 
des  preuves  i  produire  ? 

Cependant  j'ai  consulté  toutes  les  statistiques.  J'ai  lu  avec  le  plus 
grand  soin  la  plupart  des  observations  qui  ont  été  publiées,  n'en  tenant 
romple  qu'autant  qu'elles  nie  paraissaient  irréprochables;  j'ai  examiné 
mes  propres  Taits  avec  la  même  rigueur,  et  je  suis  arrivé  à  ce  résultat, 
que  le  nombre  des  morts  est  à  peu  prés  de  1  sur  30.  Ce  chiffre  est 
•ans  doute  considérable,  quand  on  applique  l'urélhrotomie  indislincte- 
nent  à  tous  les  rétrécissements;  il  est  faible,  au  contraire,  si  l'on  ne 
pratique  l'opération  que  pour  des  rétrécissements  graves  et  rebelles  à 
la  iliiatatioii.  Aussi  ne  faut-il  pas  lui  accorder  une  trop  grande  valeur  : 
f'pst  un  renseignement  utile.  Mais  que  la  mortalité  soit  un  peu  plus 
'10  un  peu  moins  forte,  cela  n'a  qu'une  importance  secondaire  pour 
le  chirurgien,  qui  n'aura  recours  ù  l'uréthrolomie  que  dans  les  cas  où 
il  la  jugera  absolumen    nécessaire. 

Les  avantages  que  les  malades  relirent  de  cette  opération  ont,  h  mes 
yeux,  un  intérêt  beaucoup  plus  grand.  Ici  je  ne  puis  consulter  que  ma 
pratique  personnelle.  De  1860  h  186/i,  période  de  temps  sur  laquelle  jai 
des  notes  trés-esacles,  j'ai  rencontré  lu  récidives  sur  des  malades  qui 
avaient  été  opérés  par  divers  chirurgiens.  Pour  que  ce  chiffre  eût  une 
véritable  valeur,  il  faudrait  pouvoir  mctl  e  en  regard  celui  des  opérés 
et  le  nombre  des  guérisons  qui  restent  inconnues.  Mais  déjà  il  suffît 
pour  montrer  que  les  récidives  ne  sont  pas  rares.  —  Si  maintenant  je 
consulte  les  faits  qui  m'appartiennent,  voici  les  résultats  que  j'ai  obte- 
nus :  Sur  'i5  malades  que  j'ai  opérés,  2  sont  morts.  —  Des  liZ  autres, 
je  n'ai  pu  en  retrouver  que  15  à  la  fin  de  l'année  1866. 

Chez  9,  on  passe  avec  peine  une  bougie  de  2  millimètres  2/3  ù  3  mil- 
limètres. Deux  des  malades  n'avaient  pas  continué  l'usage  des  bougies, 
fl  cinq  ne  s'en  étaient  senis  que  pendant  trois  ou  quatre  mois,  d'une 
façon  très-irrégulièrc. 

Chez  5,  je  n'ai  pu  introduire^  qu'une  bougie  de  S  millimètres  h  3  mil" 
jimèlres  2/3.  Us  s'étaient  tous  servis   de   bougies  pendant   quelques 
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(Pq|§^  maU  ne  pquv^iant  ^  cet  égard  donner  des  raP^ei^pemenls  précis. 

Chez  I,  la  miction  se  faisait  asspz  bien.  Il  pii'a  été  possible  de  prati- 
quer le  catbétérisme  ^vec  une  bougie  de  U  millimètres  </3.  Ce  malade, 
ouvrier  ^nteUigentj  i^'avait  jamais  cessé  de  se  sonder,  quoique  à  |ntc^ 
\^\\e^  assez  irréguliers. 

Faut-il  conclure  de  ces  faits  que  Turéthrotomie  a  été  jiiutile?  Noo» 
sans  ^pute,  si  l'on  scmge  qu'elle  n'a  été  employée  que  da^9  des  cas  qù  ii| 
dil^^Uon  avait  échoué.  Elle  n'a  pas  guéri  les  n^ala^^s^  loip  de  là,  Mais 
elle  a  servi  à  rétablir  la  miction  pendant  un  temps  a^ez  iQng,  Qn  pe^l 
même  dire  que  les  bénéfices  eussent  été  plus  grands  et  plus  dlira)>le8, 
si  les  opérés  avaient  continué  à  se  servir  de  bougies,  comiqe  on  le  leur 
avait  recommandé.  Ov,  ce  résultat  n'est  pas  h  dédaigner. 

fin  résumé,  l'uréthrotomie,  dont  je  croi^  qu'on  a  fait  abi^  et  exagéri 
les  succès,  ne  saurait  être  considérée  comme  une  méthode  générale 
de  traitement  des  rétrécissements.  Réduite  h  elle-même,  ce  n'est  qu'iio 
moyen  palliatif  incapable  de  procurer  une  guérison  de  longue  duri^, 
çt  encore  moins  une  guérison  radicale.  Mais  elle  peut  venir  en  aidejt 
la  dilatation,  et,  complétée  elle-même  par  cette  dernière  ipéthode,  elle 
est  d'une  utilité  incontestable  dans  un  petit  nombre  de  cas. 

Urétuhotumie  externe. 

L'uréthrotomie  externe  ne  consiste  pas  seulement  à  ouvrir  Turèthre 
de  dehors  en  dedans,  il  faut  encore  qu'elle  ait  pour  but  la  division  d'un 
rétrécissement.  C'est  faute  de  l'avoir  considérée  sous  ce  double  point 
de  vue,  que  la  plupart  des  auteurs  l'ont  confondue  avec  la  boutamdht. 

Cette  dernière  opération  a  été  imaginée  uniquement  pour  remé- 
dier h  la  rétention  d'urine,  quand  le  catbétérisme  était  impossible. 
Cependant  je  crois  utile  de  la  décrire  ici,  parce  qu'elle  est  intimement 
liée  à  l'histoire  de  l'uréthrotomie  externe. 

La  boutonnière  est  de  date  très-ancienne  (1).  Mais  elle  ne  fut  réglée 
et  ne  devint  d'un  usage  fréquent  qu'après  que  Marianus  eut  vulgarisé 
la  taille  de  Jean  do  llomani,  dont  elle  n'est,  à  vrai  dire,  qu'un  des 
temps. 

Voici  comment  on  la  pratiquait.  Le  malade  était  placé  sur  une  table 

(1)  «  Quandù  urinœ  fU  difflcultas  et  retinetur  cau»a  lapidis  vesie»,  et  non  senita  i^ 
•cindendum  propter  aliquid  quod  prohibet,  aut  propter  limorem,  lune  de  hominibus  fit 
aliquis  qui  ingeoiatur,  et  in  eo,  quod  est  inter  anum  et  testiculoi  sciasuram  elBeit  pl^ 
vam  et  ponil  in  ea  canulam  ut  egrediatur.»  (Avicenna,  lib.  HI,  fen.  19,  cap.  vi,  p.  832, 
lut.  20.  Venetiis,  1598.) 
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lavée,  couché  sur  le  dos  et  les  membres  inférieurs  relevés,  comme 
oar  subir  la  taille  par  le  grawi  appareil.  L'aide-chinirgieu,  debout  à  sa 
loite^  relevait  les  bourses  et  allongeait  les  deux  doigts  indicateurs 
arailèlement  sur  les  côtés  de  l'urètbra  L'opérateur,  après  avoir  intro* 
Bt  dans  la  vessie  une  sonde  cannelée  (cathéter  cannelé),  fléchissait 
H^*i  terre  le  geqou  droit,  pour  se  mettre  k  la  hauteur  du  malade, 
kabiassant  avec  la  main  gauche  le  pavillon  de  la  sonde,  il  faisait 
dlir  le  périnée  sur  la  courbure  ()e  l'instrument,  et  avec  la  main  droite 
mée  d'un  bistouri  tenu  comme  une  plume  à  écrire,  il  pratiquait  en 
mtr^  des  bourses,  sur  la  ligne  médiane  ou  un  peu  à  gauche  du  raphé, 
le  inci^on  longitudinale  descendant  assez  près  de  l'anus  et  intéressant 
oèthre  dans  l'étendue  ^e  S  à  4  centimètres.  Alors,  quittant  le  bis* 
mri ,  il  saisissait  un  gorgeret  qu'il  introduisait  dans  la  vessie  par  la 
llîe  du  périnée,  et  retirait  la  sonde.  Le  gorgeret  servait,  à  son  tour, 
s  oonducteur  pour  glisser  dans  la  vessie  une  canule  asse^  grosse,  qui 
Minait  une  issue  facile  aux  urines. 

Tliévenin  modifia  assez  heureusement  ce  manuel  opératoire.  Dès  qu'il 
9it  ouvert  l'urèthre,  il  glissait  dans  la  cannelure  du  cathéter  un  stylet 
r  lequel  il  conduisait  la  canule  dans  la  vessie.  Il  n'avait  plus  besoin 
t  prolonger  l'incision  jusqu'au  col  de  cet  oi^ane  et  d'ouvrir  une  large 
kie,  puisqu'il  ne  se  servsût  pas  de  gorgeret.  L'opération  se  trouvait 
nsi  très-simplifiée. 

l/irsque  l'étroitesse  de  l'urèthre  s'opposait  à  l'introduction  de  la 
mde  cannelée,  on  était  obligé  de  diviser  le  périnée  et  d'aller  à  la  re- 
kerche  du  canal  sans  aucun  guide.  Ck)lot  raconte  qu'il  opéra  un  greffier 
a  pariement  de  Paris,  $ang  règle  et  sam  appui.  L'incision  faite,  il  trouva 
tec  un  stylet  le  chemin  de  l'urèthre  et  celui  du  col  delà  vessie.—  Mais, 
hez  son  malade,  il  existait  trois  fistules  qui  ont  pu  faciliter  singulière- 
Mot  l'opération.  (Traité  de  Vopénaioa,  de  la  taille,  1737,  p.  2A1.) 
Quelquefois,  sans  arriver  au  col  de  la  vessie,  on  pouvait  enfoncer  la 
ipde  cannelée  assez  profondément  et  jusque  sur  le  bulbe.  Alors  on 
niyail  l'urèthre  sur  le  bec  de  la  sonde,  et  l'on  introduisait  dans  la  plaie 
B  trocart  ou  un  stylet  cannelé  qui  servait  à  prolonger  l'incision  en 
nîère.  -*  Et.  Fr.  Tolet  disait  :  «  Quand  on  n'aurait  pu  introduire  la  sonde 
amielée  dans  la  vessie  avant  Topération,  elle  entre  facilement  après 
riaeîsion;  parce  que  le  peu  de  sang  qui  ^ort,  fait  dissiper  les  esprits  qui 
Euaient  inûammation  et  tension  aux  parties  urinaires.  »  (Traité  de  la 
MflÉMiîe,  p.  SOI.) —  L'explication  n'est  pas  heureuse,  mais  le  fait  reste. 
Duis  ces  cas,  comme  dans  celui  de  Petit  dont  je  vais  parler,  le  passage 
it  U  soode  était  dâ  à  la  section  du  rétrécissement. 
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Afin  de  prévenir  une  inflammation  trop  violente,  on  employait  des 
émissions  sanguines,  des  bains  émoUients,  des  embrocations  ou  des 
fomentations  sur  le  ventre  et  un  régime  sévère.  Vers  le  deuxième  ou 
troisième  jour,  il  était  facile  d'enlever  la  canule  sans  trop  de  douleur. - 
Le  cours  des  urines  était  assuré.  —  Alors  on  s'adressait  à  la  maladie 
elle-même.  Pour  cela,  on  remettait  la  canule  en  place  après  avoir  enduit 
son  extrémité  d'un  digestif  simple  composé  de  baume  d' Arcéus,  afin 
qu'elle  n'irritât  pas  la  vessie  ;  mais  son  corps,  qui  devait  rester  en  rap- 
port avec  le  col  vésical  et  la  dernière  portion  de  l'urèthre,  était  recourert 
du  môme  digestif  mélangé  avec  parties  égales  de  précipité  rouge  et 
d'alun  calciné.  Quand  on  jugeait  que  les  parties  malades  avaient  été 
suffisamment  modifiées,  on  remplaçait  la  canule  par  une  simple  tente 
dont  on  diminuait  le  volume  chaque  jour,  et  l'on  traitait  la  plaie  comme 
celle  qui  reste  après  l'opération  de  la  taille.  —  Lorsque  cette  plaie  était 
fermée,  il  fallait  encore  introduire  dans  l'urèthre,  pendant  quelque 
temps,  une  sonde  de  plomb  pour  calibrer  le  canal. 

Cette  opération  a  été  beaucoup  critiquée  et  à  tort,  selon  moi.  Pour 
l'apprécier  justement,  il  faut  se  reporter  au  commencement  du 
XVII*  siècle,  où  elle  devint  d'un  usage  assez  fréquent.  Comme,  à  cette 
époque,  on  attribuait  la  rétention  d'urine  à  des  camosités  développées 
sur  le  col  delà  vessie,  il  était  naturel  de  diviser  l'urèthre  dans  un  point 
aussi  rapproché  que  possible  du  siège  de  la  maladie.  En  pratiquant  une 
incision  large  et  profonde  sur  le  périnée,  non-seulement  on  ouvrait  une 
route  facile  aux  urines,  mais  encore  on  se  donnait  le  moyen  d'attaquer 
directement  la  cause  de  la  rétention.  On  détergeait  les  parties  en  pro- 
voquant une  suppuration  abondante  ;  au  moyen  d'injections  émollientes 
on  débarrassait  la  vessie  des  mucosités  altérées  qui  s'y  trouvaient  re- 
tenues; enfin  on  détruisait  les  camosités  avec  les  mômes  escharotiques 
qui  étaient  généralement  employés  contre  les  obstructions  du  reste  de 
l'urèthre. 

Quoique  établie  sur  une  donnée  fausse,  l'opération  réussissait  qod- 
quefois.  C'était  quand  l'incision  avait  été  pratiquée  immédiatement  en 
arrière  des  bourses,  parce  que  si  le  rétrécissement  occupait  la  région 
membraneuse  ou  le  collet  du  bulbe,*  ce  qui  est  le  cas  le  plus  Aréqnent, 
il  se  trouvait  compris  dans  la  plaie  du  périnée. 

Ce  fait  n'avait  pas  échappé  à  Petit.  Ayant  è  traiter  un  malade  chei 
lequel  il  avait  reconnu  un  rétrécissement  situé  profondément  dans 
l'urèthre,  il  se  décida  à  pratiquer  la  boutonnière.  <c  Celle-ci,  dit-iii 
détruit  sans  retour  le  vice  local.  Les  bougies,  si  elles  sont  corrosives, 
causent  de  f&cbeux  accidents;  et  si  elles  ne  le  sont  poiat»  elles  oo 
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iflitait  le  canal  de  l'urèthre  que  pour  un  temps,  et  la  même  dispiDsi- 
ioo  au  rétrécissement  subsiste.  D'ailleurs  pendant  l'usage  que  notre 
niade  en  avait  £ut,  il  avait  toujours  été  impossible  de  les  passer  au  delà 
le  l'obstacle.  Cette  dernière  circonstance  n'était  pas  favorable  pour  faire 
Vipération,  qui  est  très-difficile,  lorsqu'on  ne  peut  pas  introduire  une 
OMle  cannelée  jusque  dans  la  vessie.  Après  avoir  préparé  mon  malade, 
e  pris  le  temps  que  la  vessie  était  pleine  d'urine;  je  poussai  la  sonde 
mêlée  jusqu'au  lieu  de  l'obstacle;  Je  coupai  la  peau  et  les  graisses 
Ims  la  longueur  de  deux  pouces;  je  plongeai  mon  iHstouri  dans  la  canne- 
■e  de  la  sonde,  et  je  la  suivis  jusqu'au  bout,  qui,  n'étant  point  fermé, 
le  donna  la  facilité  de  passer  un  trois-quarts  cannelé  jusque  dans  la 
ane  :  en  baissant  la  main  et  prenant  le  contour  des  os  pubis,  j'y 
rrivai  sans  danger,  et  les  urines  parurent^  quand  j'eus  tiré  le  poinçon 
1  trois-quarts.  Après  avoir  retiré  la  sonde  cannelée,  la  cannelure  du 
ois-quarts  me  servit  à  conduire  mon  bistouri  assez  avant  pour  couper 
rtièrement  la  partie  du  canal  qui  était  rétrécie;  j'eus  alors  la  facilité 
^Blrodnirc  une  petite  canule  dans  la  vessie^  et  je  la  laissai  jusqu'à  ce 
pt  le  canal  eût  suffisamment  suppuré.  Alors,  ayant  ôté  la  canule,  j'in- 
loduisis  par  la  verge^  dans  la  vessie^  une  sonde  en  S  par  laquelle  s'écou> 
nent  les  urines  et  sur  laquelle  se  ferma  la  cicatrice.  Le  malade  fut 
mCûtement  guéri  en  un  mois. 

•  J'ai  lait  la  même  opération  à  peu  près  dans  les  mêmes  circonstances 
Blarec  le  même  succès.  Tous  ceux  à  qui  j'ai  Eût  la  boutonnière  à  l'occa- 
ion  de  la  rétention  d'urine  ont  recouvré  la  liberté  du  canal,  lorsque 
Tskiùtle  s'est  trouvé  compris  dans  l'incision,*  {Mém.  de  VAcad,  dechirurg.^ 
Ut.  de  Fossone,  1837,  t.  II,  p.  17.) 

Lorsque  l'obstacle  se  trouvait  trop  en  avant  de  la  région  membraneuse, 
1  échappait  nécessairement  à  l'incision  du  périnée.  Le  chirurgien  re- 
coooaissait  quelquefois  le  siège  réel  du  rétrécissement,  au  moment  où 
il  cherchait  à  introduire  le  cathéter  cannelé.  D'autres  fois  il  ne  s'en 
apercevait  qu'après  l'opération,  parce  qu'il  ne  pouvait  remplacer  le  ca- 
théter par  une  sonde  plus  grosse,  ou  parce  que  les  urines  rencontrant  de 
h  difficulté  à  sortir  par  la  verge,  la  plaie  du  périnée  restait  fistuleuse. 
Abrs  il  était  conduit  à  pratiquer  une  véritable  uréthrotomie,  mais  il 
opérait  sans  règles  fixes,  en  se  guidant  d'après  le  siège,  l'étroitesse  et 
Fitendue  du  rétrécissement.  De  là  des  pratiques  très-diverses  parmi  les- 
fKfles  (m  retrouve  tous  les  procédés  modernes  d'uréthrotomie. 

Coaune  la  boutonnière^  l'uréthrotomie  externe  se  pratique,  tantôt 
ttis  autres  points  de  repère  que  ceux  fournis  par  la  disposition  anato- 
nqae  des  parties,  tantôt  en  ayant  pour  guide  un  cathéter  cannelé 
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préalablement  introduit  dans  Turèthre.  Je  décrirai  donc  deux  procédés; 
1"  une  uréthrotomie  externe  sur  conducteur;  2*  nw  uréthrotomie 
externe  $ans  popdqcteur  Qu^Qt  aux  différentes  manœuvres  ppéra(oire$ 
commandées  par  les  dispositions  très-variées  des  rétr^issemeots,  bien 
qu'elles  soient  importantes  h  connaître,  ^Ue^  w  sauraient  poostmier  (le 
véritables  procédés, 

Uréthrotomie  externe  $ur  conducteur,  -«  La  plu$  iinciei^ne  obs^rv^tioD 
d'urétbrotomie  externe  sur  conducteur  que  je  connaisse,  date  du  milieu 
du  xvn*;  siècle.  Slle  est  dp  Solipgen.  Ce  chirurgien  avfiit  i^  traiter  UQ 
soldat  dont  Turètbre  était  rempli  4e  végétations  calleuses.  Avecuoe 
sonde  crénelée,  il  commença  par  ouvrir  unp  voie  étroite  par  laquelle  k 
malade  pouvait  uriner^  mais  non  sans  éprouver  de  vives  douleurs.  Les 
médicaments  qu'il  employa  ensuite  pour  détruire  les  carnosités,  n'^yint 
point  réussi,  il  introduisit  aussi  loin  que  possible  dan^  Turètb^  un 
catbéter  cannplé,  sur  lequel  il  divisa  tout  le  canal,  excepté  eu  niveau  4p 
gland.  L'opération  terminée,  il  consuma  peu  h  peu  les  callosités  iv«c 
des  médicaments,  après  quoi  il  réunit  les  bords  da  la  plaie  avec  des 
points  de  suture  entrecoupés,  Le  malade  puturineri  quoique  avec  peioei 
en  se  servant  d'une  sonde  petite  et  flexible,  —  Solingen  ^oute  qu'il 
avait  déjà  pratiqué  cette  opération  àLivourne  (1). 

L'uréthrotomie  pratiquée  par  Solingen  était  certainement  trés-^U' 
dacieuse  ,  mais  le  cathéter  cannelé  pouvant  être  enfoncé  jusque  dans 
la  vessie,  la  section  du  canal  devenait  assey  simple.  —  Fr.  Colot  rap- 
porte un  cas  curieux  dans  lequel  les  conditions  étaient  beauconp  ipoins 

favorables:  u Le  malade,  dit-il,  touchât  au  dernier  moment  de  sa 

vie,  accablé  d'une  suppression  totale  d'urine  dans  la  vessie;  cette  sup- 
pression durait  depuis  six  jours;  il  n'avait  pu  rendre  une  seule  goutte 
d'urine  ni  par  ses  efforts,  ni  par  le  secours  du  stylet;  tous  les  remèdes 

(1)  a  Inquisilione  Tacta  tolam  Tere  urethram  malignis,  callosisque  eicrescenUif  repktui 
reperit  :  quapropter  specillum  argenteum  incurratum  et  undique  crenii  sive  incisurii  tn- 
•um  in  illam  immisit,  cujus  ope,  quamvit  non  fine  vehementi  dolore,  tantam  ibidem  eih 
cit  fpaciuro,  ut  ilUcè  urinaro  quodam  modo  reddiderit  miier.  Heliqun  autêm  medicameala 
posteà  ab  eodem  Solingio  ad  toUeiidas  calIositatAs  incasium  fuére  adbibita.  QuaprapUr 
cavum  9pecillum  in  urethram,  quantum  (Icri  poterat,  ad  ipsum  usque  coq>us  uervoson 
intrusit,  ut  ità  totius  pénis  latus  (excepta  glande)  incideret,  quod  se  anteâ  Lybarai 
fecifse  dicebat.  Hac  autem  uperatione  peracta^  corrodente  quodam  medicaroenlo  eal- 
losam  sensim  consuropsit  substantiam,  posteàque  penon  panrii  acubus  argenteis  (quili* 
l)us  ad  suturera  labiorum  leporinorum  utuntur  obirurgi)  divertis  in  loeis  coniuit  :  niqoe 
ista  quidem  ità  successisee  ait  ut  tenuis  cujusdam  flexilisque  catbeteris  ope  uriotm  UHo- 
rans  continue  excreverit.  »  (C.  Stalpartii  van  der  Wiel  Obsfrvol.  rartoret,  p.  410. 
Leyde,  1727.) 
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fent  inutiles  :  il  était  déjà  enflé  de  toutes  parts.. ..•  La  sonde  ne  pouvait 
mcer  que  d'un  travers  de  doigt  tout  au  plus.....  Folnfack  était  dam 
g  U  coud.,...  Je  m'étais  proposé  deux  choses,  ou  de  disséquer  le  pe- 
lée pour  découvrir  Turèthre,  le  percer,  y  entrer,  et  ensuite  forcer 
I  obstacles  du  reste  du  conduit.  Je  pensais  encore  à  f<(ire  passer  de 
rre  un  stylet  fort  miqce  dans  la  vei^e  jusqu'au-dessous  du  scrotum. 
ite  dernière  manœuvre  me  réussit,  sans  que  j*eusse  tenté  l'autre,  t- 
!20  aoAt  1790,  j'ouvris  sur  le  stylet;  j*en  poussai  im  autre  toutaus^i 
OUI  par  )a  plaie,  et  je  le  fis  entrer  dans  la  vessie;  y  étant  arrivé,  je 
dai  un  conducteur  tout  le  long  avec  fprce^  et  sur  celui-ci  j>n  poussai 
I  second  dans  l'entre-deux;  je  dilatai  et  je  déchirai  les  callosités.  Il  se 
:  one  ample  suppuration  qui  remit  les  parties  dans  leur  éU^t  naturel  : 
I  sorte  qqe  le  malade  guérit  non-seulement  de  cette  violente  sqppres* 
QB^  mais  encore  de  toutes  les  anciennes  obstructions  qu'il  avait  depuis 
Bgtemps.  »  {Traité  de  r opération  de  la  tailU^  1^27,  p.  2(i3.] 
Sans  examiner  de  trop  près  le  résultat  heureux  affirmé  par  Colot, 
S|Dltat  très-contestable,  si,  comme  il  le  dit,  tobUacle  éu^it  dam  (oui  le 
«•/,  je  me  borne  à  noter  que  l'introduction  d'un  cathéter  étant  impos- 
iUe,  il  ouvrit  l'urèthre,  au  périnée,  sur  l'extrémité  d'un  stylet,  qu'il  se 
TTÎt  de  cette  ouverture  pour  arriver  jusque  dans  la  vessie  et  terminer 
opération. 

I.  L.  Petit,  sans  rapporter  d'obsenations,  est  plus  explicite  en  indi- 
luit  la  conduite  à  suivre  quand  on  ne  parvient  à  enfoncer  le  cathéter 
ins  l'urèthre  que  jusqu'à  une  certaine  distance. 

« Ci  l'on  pouvait,  dit-il^  introduire  le  bout  de  la  sonde  cannelée 

1  moins  jusque  vers  le  col  de  la  vessie^  on  ferait  incision  sur  ce  bout, 

ayant  ouvert  l'urèthre  en  ce  lieu,  on  y  introduirait  un  stylet  un  peu 

vrbe,  lequel,  ayant  retiré  la  sonde,  on  tâcherait  d'introduire  dans 

Tessîe  en  parcourant  le  reste  du  conduit  :  c'est  ce  qui  m'a  réussi 

fois On  n'a  pas  toujours  l'avantage  de  pousser  la  sonde 

avant;  mais,  pourvu  qu'elle  soit  arrivée  au  périnée,  on  peut 
itirprendre  de  faire  l'opération  dont  il  s'agit,  obscnant  cepen- 
nt  de  ne  faire  d'incision  qu'autant  qu'il  en  faut  pour  pouvoir 
r  le  stylet  On  la  peut  faire  plus  grande  près  du  col|  parce  qu'elle 
comprise  dans  la  boutonnière  qu'on  se  propose  de  faire,  autre- 
M&t  il  y  aurait  deux  ouvertures  de  l'urèthre;  ce  ne  serait  pas  un  grand 

■d,  mais  il  faut  l'éviter,  si  Ton  peut »  {Traité  des  malad.  chirurg., 

Lïïl.p.  72.) 

i.  L.  Petit  obéissait  encore  aux  idées  de  son  époque.  Tout  en  ou- 
^nnl  l'urèthre  au  devant  du  point  rétréci,  il  cherchait  à  se  rappro- 


l 

I 

t. 
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cher  du  col  de  la  vessie,  où  il  croyait  rencontrer  le  principal  obstacle. 
Autrement^  il  lui  aurait  suffi  de  prolonger,  en  arrière  et  dans  une 
mesure  convenable,  la  première  incision  pour  diviser  tout  le  rétrécis- 
sement. 

Ainsi  Turétbrotomie  externe  sur  conducteur  était  connue  il  y  a  plus 
de  deux  cents  ans.  Vers  le  milieu  du  xviii*  siècle,  elle  tendait  même  à 
devenir  d'un  usage  assez  fréquent,  lorsque  Desault  l'attaqua  avec  persis- 
tance, la  présentant  comme  une  opération  inutile  et  dangereuse. 
(( Lorsqu'on  a  pu,  dit-il,  introduire  un  cathéter,  il  eût  été  égale- 
ment possible  de  passer  une  sonde,  qui  eût  ser\1  à  l'évacuation  des  urines 
et  rétabli,  par  son  séjour,  la  liberté  de  ce  canal.  —  Quand  on  ne  peut 
réussir  à  introduire  ce  cathéter,  l'opération  devient  beaucoup  plus  em-  . 
barrassante.  Quelques  praticiens  conseillent  d'ouvrir  l'urèthre  sur  le  f 
bec  de  cet  instrument  porté  jusqu'à  l'obstacle;  puis,  de  chercher  par  i. 
la  plaie,  avec  une  sonde  cannelée  et  mousse,  l'ouverture  naturelle  do  l, 
canal;  d'enfoncer  cette  sonde  à  travers  le  rétrécissement,  et  de  fendre 
ensuite  la  portion  rétrécie  de  l'urèthre,  pour  porter,  à  la  faveur  de  cette 
incision,  une  canule  dans  la  vessie.  On  est  encore  en  droit  de  faire  ici 
les  mêmes  objections  que  dans  le  cas  précédent,  et  de  dire  que,  puisque 
par  la  plaie  qui  a  été  faite,  on  est  parvenu,  avec  une  sonde  cannelée, 
à  surmonter  l'obstacle  du  canal,  on  devait  pareillement,  avec  un  peu  de 
patience  et  de  dextérité,  réussir  à  introduire  une  algalie  dans  l'urèthre. .... 
On  doit  même  être  moins  certain  de  retrouver  la  voie  naturelle  avecla 
sonde  cannelée  portée  dans  une  plaie  profonde  et  baignée  de  sang,  que 
de  ne  la  pas  abandonner,  avec  une  algalie  introduite  par  l'urèthre,  sou- 
tenue et  ramenée  sans  cesse  par  les  parois  de  ce  conduit  dans  une 
direction  convenable.  »  {Jow^nal  de  chirurg.^  t.  III,  p.  421, 122.) 

Le  dilemme  du  chirurgien  de  l'Hôtel-Dieu  reposait  sur  deux  supposi- 
tions également  exagérées  :  Il  est  très-vrai  que,  dans  la  grande  majorité 
des  cas,  les  rétrécissements  qui  se  laissent  traverser  avec  un  cathéters! 
petit  qu'il  soit,  peuvent  être  dilatés.  Mais  il  n'est  pas  rare  d'en  rencontrer 
qui  sont  entièrement  réfractaires  à  la  dilatation. — Il  en  est  aussi  d'im- 
possibles à  franchir,  avec  quelque  patience  et  quelque  dextérité  qu'on 
pratique  le  cathétérisme  ;  et  n'est-il  pas  évident  qu'après  avoir  ouvert 
l'urèthre  au-dessus  de  l'obstacle  et  en  avant  le  rétrécissement  sous  les 
yeux,  il  sera  plus  facile  de  trouver  son  orifice  qu'avec  une  bougie  qui 
marche  au  hasar4  dans  le  canal?  Les  faits  rapportés  par  Colot,  Tolet, 
J.  L.  Petit,  et  par  bien  d'autres,  sont  là  pour  le  prouver. 

Cependant  les  perfectionnements  apportés  dans  la  fabrication  des 
instruments  qui  servent  à  dilater  les  rétrécissements,  l'emploi  de  p'o^ 
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n  plus  fréquent  de  la  ponction  de  la  vessie  au-dessus  du  pubis,  et  le 
albétérisme  forcé  préconisé  par  Desault^  Boyer  et  Roux,  firent  tomber 
isectîon  externe  de  l'urèthre  dans  un  discrédit  complet. 

Quelques  chirurgiens  anglais,  Thomas  Chevalier,  Grainger,  Amott, 
iothrie.  Benjamin  Brodie  et  Liston,  cherchèrent  à  relever  Turéthro- 
omie  de  cette  réprobation  exagérée;  mais  elle  continuait  à  rester 
déguée  parmi  les  opérations  exceptionnelles,  quand,  enl86&,M.  Syme 
^da  sur  elle  l'attention  générale,  en  la  présentant  sous  un  jour  tout 
KHiveau.  Ses  idées  peuvent  être  résumées  dans  quelques  propo- 
itkms: 

i*  n  n'admet  pas  de  rétrécissements  infranchissables. 

T  Puisqu'il  est  toujours  possible  d'introduire  un  cathéter  dans  le 
nal,  l'uréthrotomie  ne  doit  jamais  être  pratiquée  sans  conducteur. 

3*  EDe  est  indispensable  dans  les  cas  de  rétrécissements  rebelles. 

&*  Elle  convient  également  aux  rétrécissements  simples,  car  elle  est 
s  moyen  le  plus  rapide,  le  plus  sûr  et  le  meilleur  d'obtenir  leur  cure 
iikale. 

Le  manuel  opératoire  diffère  peu  de  celui  de  la  boutonnière.  Le 
nbde  est  couché  sur  un  lit,  comme  pour  subir  la  taille  périnéale.Des 
ides  soutiennent  les  membres  inférieurs  et  relèvent  les  bourses,  si 
opération  doit  être  pratiquée  sur  le  périnée.  Un  cathéter  légèrement 
onrbe  est  introduit  dans  l'urèthre  et  confié  à  l'un  des  aides. 

L'opérateur  se  place  à  genoux  ou  assis  en  face  du  malade  ;  armé  d'un 
lelH  bistouri  à  lame  étroite,  il  fait  une  incision  longitudinale  de 
f7  à  àO  millimètres  sur  la  ligne  médiane  du  périnée  ou  de  la  verge, 
■tant  la  place  occupée  par  le  rétrécissement.  Arrivé  sur  l'urèthre, 
I  prend,  avec  la  main  gauche,  le  manche  du  cathéter;  puis,  retournant 
e  bistouri  de  manière  que  son  tranchant  regarde  en  haut,  il  en  tient 
e  manche  dans  la  paume  de  sa  main  droite  et  la  lame  appuyée  sur  la 
pripe  du  doigt  indicateur.  Celui-ci  doit  dépasser  un  peu  la  pointe  de 
Itttrument  pour  aller  à  la  recherche  de  la  cannelure  du  cathéter. 
Imiid  le  chirurgien  a  trouvé  cette  cannelure,  il  y  enfonce  le  bistouri, 
kmère  le  rétrécissement  qu'il  divise  tout  entier,  en  allant  d'arrière  en 
Haut. —  L'opération  terminée,  on  introduit  dans  la  vessie,  par  le  méat 
maire,  une  sonde  d'argent  du  n*  7  ou  8;  ordinairement  on  la  laisse 
kdemeore  pendant  quarante-huit  ou  soixante-douze  heures,  si  elle  est 
hico  supportée;  alors  on  la  remplace  par  une  autre  sonde  d^  gomme 


M.  Syme  a  des  cathéters  de  différente  grosseur  ;  le  premier  numéro 
ot  très-petit. 
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En  1853,  il  imagina  nn  cathéter  composé  de  deux  parties  d'inégal 
volume  :l*an  té  rieure,  légèrement  courbe,  est  mince  et  cannelée;  la  pos- 
térieure est  droite,  pleine  et  beaucoup  plus  grosse.  Lorsque  cet  ihstro- 
ment  est  introduit  dans  Turèthre,  sa  portion  mince  et  cannelée  traverse 
le  rétrécissement,  tandis  que  l'autre  s'arrête  contre  Tobstacle.  Le  chi- 
rurgien a^  de  cette  façon,  un  point  de  repère  certain  pour  ne  pas  pro- 
longer Tincision  trop  en  avant. 

M.  Symc  recommande  d'apporter  le  plus  grand  soin  à  ne  pas  diviser 
le  fascia  profond  du  périnée  (aponévrose  moyenne),  pour  éviter  une 
extravasation  d'urine. 

11  fait  l'opération  en  deux  fois,  quand  il  existe  une  induration  de  tout 
le  périnée.  Dans  la  première  séance,  il  se  borne  à  diviser  leâ  tisàus  ma- 
lades jusqu'à  l'urèthrc  exclusivement.  Des  cataplasmes  sont  applii}aés 
sur  la  plaie  pendant  un  ou  deux  jours,  et  dans  une  seconde  séaface  il 
achève  l'opération  comme  il  a  été  dit  plus  haut.  (H.  Thotnpsoh,  1854, 
Strict,  of  the  urcthra,  p.  270.) 

Avant  d'examiner  l'opération  d'une  manière  générale,  il  ne  seni  pas 
inutile  de  revenir  sur  quelques  points  de  son  manuel. 

M.  Thompson,  tout  en  admettant  que  la  section  de  Turêthre  est  riota- 
blemeht  simplifiée  par  l'emploi  d'un  conducteur,  ne  là  regardé  pas 
moins  comme  une  opération  difficile  quand  on  n'a  pu  introduire  dans 
le  canal  qu'un  petit  cathéter  du  n**  1  ou  2^  ce  qui  arrive  assez  souvent. 
Alors  on  a  grande  peine  à  trouver  la  cannelure  du  conducteur  avec  le 
doigt,  surtout  si  les  parois  du  rétrécissement  s^ont  très-épaisses.  Aussi 
conseille-tHl  de  dilater  préalablement  Turéthre,  autant  que  possible, 
afin  de  pouvoir  employer  un  cathéter  un  peu  gros  {loc.  cit.,  p.  j7J). 
Ces  remarques  sont  Irès-judicieuses. 

J'ajouterai  que  la  manière  dont  M.  Syme  pratique  rincisibti  ne  me 
semble  pas  faite  pour  rendre  l'opération  plus  facile  et  plus  sûre« 

Son  cathéter  de  deux  calibres  est  un  bon  instrument^  car  il  indique 
Assez  bien  le  point  où  commence  le  rétrécissement.  Mais  j'ai  peine  I 
Comprendre  pourquoi  Tincision  doit  être  pratiquée  d'arrière  en  avant 
Si  la  limite  antérieure  de  l'obstacle  est  connue,  la  postérieure  ne  l'est 
paSi  On  n'a  pour  se  renseigner  qUe  le  toucher,  et  le  doigt  porté  dans  une 
plaie  profonde  est  un  guide  bien  infidèle.  On  risque  donc  de  pointer  le 
bistouri  trop  loin  en  arrière  ou  siir  le  tr«ijet  même  du  rétrécissement— 
Au  contraire,  en  commentant  l'incision  en  avant,  on  agît  d^àbord  sfà 
un  point  connu}  puis,  en  pratiquant  I  incision  lehteinent,  on  estaVerti 
cjue  le  rétrécissement  est -complètement  divisé,  par  le  défaut  de  résis- 
tance des  tissus  et  par  la  sortie  des  urines  qui  a  souvent  lieu  pendant 
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opéntion,  si  Ton  a  eu  le  soin  de  recommander  au  malade  de  ne  pas 
riner,  arant  dé  la  commencer. 

Pourquoi  encore  aller  chercher  la  cannelure  du  cathéter,  au  fond  de 
i  phie  et  en  airièl^,  dans  le  point  où  elle  est  le  plus  difficile  à  trouver, 
iodis  qu*on  la  découtrira  arec  beaucoup  moins  de  peine  au  niyeau 
e  la  partie  renflée  du  cathéter?  Cette  recherche  est  d'autant  plus 
Mrtaine,  que  le  doigt  indicateur  droit  est  gêné  par  la  présence 
1  bistouri  appuyé  sur  sa  pulpe. 

rai  répété  l'opération  plusieurs  fois  sur  le  cadavrt,  et  je  puis  assurer 
m  est  préférable  de  chercher  la  cannelure  du  cathéter  avec  l'ongle 
^  llndicateur  gauche  porté  dans  la  pronation  forcée,  de  prendre  cet 
igle  pour  guide  en  pointant  le  bistouri,  de  diviser  Turèthre  d'avant 
1  arrière,  et  enfin  d'abaisser  le  talon  du  bistouri  en  le  retirant,  pour 
fuier  à  l'angle  postérieur  i/d  la  plaie  une  forme  régulière  et  déclive. 
Quant  à  la  recommandation  faite  par  M.  Symc  de  ne  pas  intéresser 
hsc'ia.  profond  (aponévrose  moyenne),  j'ai  peine  à  la  comprendre. 
rsqu*on  incise  le  périnée,  on  ne  peut  juger  que  très-approximative* 
sot  par  la  profondeur  de  la  plaie  qu'on  est  arrivé  sur  ce  feuillet  fibreux. 
est  vrai  que  la  plupart  des  rétrécissements  siègent  en  avant  du  collet 
i  bulbe,  mais  quelques-uns,  surtout  ceux  qui  ont  été  produits  par 
m  cause  traumatique,  occupent  la  région  membraneuse  ;  or,  comme 
1  ne  sait  pas,  avant  de  commencer  l'opération,  jusqu'ob  l'obstacle 
ttend,  il  faudra  bien,  dé  toute  nécessité,  prolonger  l'incision  jusqu'au 
tt  de  «a  limite  postérieure. 

Les  opinions  de  M.  Syme  sur  le  fond  même  de  Topération  ne  me  pa- 
issent pas  davantage  à  l'abri  de  toute  critique.  — ^  Évidemment,  il 
est  pas  dans  le  vrai,  en  disant,  comme  Desault,  qu'il  n'y  a  pas  de 
iMeissements  infranchissables.  J'accorde  volontiers  qu'il  n'en  a  pas 
neoDtré,  tûàin  tous  les  chirurgiens  sont  loin  d'avoir  été  aussi  heu- 
ML  «—  n  se  montre  également  trop  absolu  en  proscrivant  Turéthro- 
éiie  externe,  si,  préalablement,  on  ii'a  pu  introduire  un  cathéter  dans 
canal.  Je  citerai  plus  loin  des  cas  où  cette  opération,  pratiquée  sails 
ildticteur,  a  été  suivie  d'un  plein  succès. 

Ifatb  là  surtout  où  je  ne  puis  être  d'accord  avec  M.  Syme,  c'est  quârld 
pésente  son  procédé  comme  le  moyen  le  plus  simple  et  le  nieilteur 
egoérir  radicalement  les  rétrécissements  ordinaires.  Sur  quelle  preuVe 
fpme»t-il  une  asslsrtion  si  contraire  à  Topinioti  générale^  Sur  uilc 
trie  :  il  a  opéré  70  malades  sans  compter  un  mort,  et  la  plupart  ont 

î^jà  je  pourrais  dire  que  ces  succès  ont  été  cohtéstés  par  M.  Lizàf  et 
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par  plusieurs  autres  chirurgiens  anglais  ;  mais  je  les  accepte.  Cependant 
on  ne  peut  juger  sainement  de  refficacité  d'une  méthode  par  la  pratique 
d'un  seul  homme.  Or,  si  Ton  consulte  le  tableau  donné  par  M.  H.  Thomp- 
son, on  trouve  sur  39  malades  opérés  pa'r  MM.  Fergusson^  Cock^  Conl- 
son,  Erichson,  etc.,  et  par  lui-môme,  U  morts,  c'est-à-dire  1  sur  10, 
beaucoup  de  guérisons  incomplètes  et  des  récidives.  {Loc.  cit.,  p.  257.) 
Malgré  cet  examen,  peut-être  un  peu  sévère,  il  faut  rendre  justice! 
l'heureuse  initiative  prise  par  M.  Syme.  Sans  doute  il  a  exagéré  les  mé- 
rites de  l'uréthrotomie  externe,  mais,  en  montrant  qu'elle  était  beau- 
coup moins  dangereuse  qu'on  ne  le  croyait  généralement,  il  a  donné  aux 
chirurgiens  un  moyen  de  plus  pour  combattre  les  rétrécissements 
rebelles. 

L'uréthrotomie  externe  sur  conducteur  peut  encore  être  employée 
dans  certains  cas  de  rétrécissements  infranchissables.  Elle  se  fait  alon 
en  deux  temps.  Dans  le  premier,  on  ouvre  l'urèthre  au  devant  de 
l'obstacle;  on  cherche,  dans  la  plaie,  l'ouverture  du  rétrécissement  et 
l'on  y  introduit  un  stylet.  —  Dans  le  second  temps,  on  divise  le  rétré- 
cissement. 

Cette  opération  est  d'une  exécution  délicate.  Le  malade  étant  couché 
comme  pour  être  taillé,  on  introduit  dans  l'urèthre  un  cathéter  ansâ 
gros  que  le  permet  la  largeur  du  canal.  Cet  instrument  est  remis  iu& 
aide  qui,  d'une  main,  l'appuie  contre  le  rétrécissement,  et,  de  l'autrei 
relève  les  bourses.  Le  chirurgien  incise  les  tissus  sur  la  ligne  médiaoe»: 
dans  le  point  correspondant  à  l'extrémité  du  cathéter  et  dans  l'étei- 
due  de  3  à  /i  centimètres,  suivant  que  l'épaisseur  du  périnée  est  plu 
ou  moins  grande. 

Il  fait  écarter  les  lèvres  de  la  plaie  au  moyen  de  fils  passés  dans  1 
épaisseur  et  confiés  à  des  aides.  Ayant,  de  cette  façon,  l'urèthre  ou 
sous  les  yeux,  il  absterge  les  liquides  avec  une  petite  éponge  portée 
bout  d'une  pince,  et  cherche  à  introduire  un  stylet  cannelé  dans 
rétrécissement.  Quand  il  y  est  pan^cnu,  il  termine  l'opération  comnt 
je  viens  de  le  dire. 

On  peut  se  servir  de  pinces  à  érignes  ou  de  petits  crochets  pour  UsA 
les  bords  de  l'incision  écartes,  mais  ces  instruments  laissent  soBicÉJ 
échapper  les  tissus,  et  par  leur  présence  dans  la  plaie  gênent  le  chinv 
gien.  Les  fils  n'ont  aucun  de  ces  inconvénients. 

On  a  conseillé  également  de  faire  arriver  un  filet  d'eau  dans  la  ptt 
au  moyen  d'une  seringue,  pour  aider  à  découvrir  l'orifice  du  rétrécîi 
sèment.  Mais  ce  liquide  décolore  les  parties,  et  nuit  plutôt  aux  rech» 
ches  qu'il  ne  les  facilite. 
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Le  stylet  doit  être  légèrement  courbé,  garni  d'un  bouton  fin  et  allongé; 
iOQ  corps  sera  un  peu  plus  gros  que  celui  d'un  stylet  ordinaire,  afin  de 
porter  une  cannelure  assez  profonde  pour  que  la  lame  du  bistouri  la 
farcoore  facilement. 

Quand  il  existe  une  ou  plusieurs*  fistules  au  périnée^  le  manuel  opéra- 
toire a  besoin  d'être  modifié.  On  commence  par  dilater  la  plus  grande, 
et  de  préférence  celle  qui  est  la  plus  proche  du  raphé^  soit  ayec  des 
mules,  soit  en  pratiquant  un  débridement  modéré  dans  sa  cavité. 
Lorsque  la  voie  est  suffisamment  élargie,  on  y  glisse  un  petit  gorgeret 
fargent  jusque  dans  Turèthre,  et  on  le  confie  à  un  aide  qui  le  tient 
très-solidement.  AusÂtôt  après,  le  chirurgien  introduit  parle  méat  uri- 
taire  un  cathéter  cannelé  sans  cul-de-sac,  qu'il  pousse  jusqu'à  ce  que 
cdoi-ci  soit  arrivé  dans  le  gorgeret  ;  ce  qu'il  est  facile  de  reconnaître 
à  la  sensation  que  donne  la  rencontre  de  deux  corps  métalliques.  Cela 
hit,  avec  un  bistouri  tenu  dans  la  main  droite  comme  une  plume  à 
terire^  il  incise  l'urèthre  en  avant  du  rétrécissement,  et  coule  la  lame  de 
rinstniment  dans  la  cannelure  du  cathéter  jusqu'à  ce  que  sa  pointe  soit 
arrivée  dans  le  goi^eret;  puis  il  divise  dans  toute  leur  épaisseur  les 
tissus  compris  entre  le  cathéter  et  le  gorgeret.  —  Cette  opération  se 
■approche  beaucoup  de  celle  que  l'on  pratique  pour  la  fistule  à  l'anus. 
Seulement,  dans  celle-ci,  le  gorgeret  est  placé  dans  le  conduit  naturel, 
Kl'on  fait  pénétrer  le  bistouri  dans  le  trajet  listuleux,  tandis  que,  dans 
Fantre,  on  introduit  le  gorgeret  dans  la  fistule  et  l'on  entre  avec  le  bis- 
iMri  par  la  voie  naturelle. 

Uréthmtcmie  externe  sans  conducteur.  —  Presque  tous  les  chirurgiens 
foi  ont  été  dans  la  nécessité  de  pratiquer  l'uréthrotomie  externe  sans 
«mducteur,  comprenant  la  difficulté  presque  insurmontable  de  décou- 
vrir, au  milieu  d'une  couche  plas  ou  moins  épaisse  de  tissus  indurés, 
M  canal  si  rétréci ,  qu'on  ne  pouvait  le  traverser  avec  une  petite 
kougie,  ont  regarde  comme  indispensable  de  chercher  un  point  3e 
iq^re,  et  d'ouvrir  l'urèthre  en  avant  ou  en  arrière  du  rétrécissement 
anant  de  l'inciser.  Mais,  dans  ces  cas  toujours  exceptionnels,  chacun 
opérait  sans  règles  tracées  d'avance,  ne  consultant  que  la  disposition 
ie  l'obstacle  et  les  circonstances  particulières  en  face  desquelles  il  se 
trouvait.  De  là  des  pratiques  trés-difiérentes,  des  manœuvres  opéra- 
loues  ingénieuses  que  j'ai  cherché  à  classer  sous  deux  chefs  :  1*  sec- 
Tfco  d*embiée  du  rétréciss-'^ment  ;  2"  section  du  rétrécissement  avec  opération 

pédùUe  sur  Vurèthre. 
A.  Section  d'emblée  du  rétrécissement.  —  Cette  opération  remonte 

^  plus  de  deux  cents  ans.  WisemaE  raconte  qu'en  1652,  Ed.  Molins, 
f«nxEom.  I.  —  ai 
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ayant  à  traiter  uq  vieux  débauché  d'une  rétention  d'urine  presque 
complète^  causée  par  des  caroncules,  lui  pratiqua  la  boutonnière.  L'urè- 
thre  était  si  étroit  qu'on  ne  pouvait  y  passer  la  plus  petite  bougie. 
Aussi  l'opération  ne  réussit-elle  qu'à  donner  passage  aux  urines  par  le 
périnée,  et  il  resta  une  fistule.  Le  malade  insistant  pour  être  guéri  eom- 
plétement,  Molins  se  décida  à  l'opérer  de  nouveau «11  essaya  d'a- 
bord, dit  Wiseman,  de  se  frayer  une  route  de  Vapex  jusque  dans  Turèthre. 
Ne  pouvant  y  parvenir,  le  malade  fut  couché  comme  s'il  allait  être  taillé; 
un  de  ses  gens  prit  une  de  ses  jambes  et  moi  l'autre.  Chacun  de  dous  j 
saisit  en  même  temps  un  de  ses  testicules.  Alors  Molins,  après  avoir 
divisé  le  scrotum,  pénétra  dans  l'urèthre,  qu'il  fendit  d'un  bout  à  l'autre 
jusqu'à  l'ouverture  du  périnée.  Il  réunit  ensuite  la  peau  sur  l'urèthre, 
de  môme  que  le  scrotum,  avec  des  points  de  suture,  de  manière  à  recou- 
vrir les  testicules.  11  pansa  la  plaie  avec  des  agglutinatifs,  et,  au  bout 
de  quelques  jours,  la  cicatrisation  était  complète.  Mais  l'urine  continua 
de  couler  par  l'ouverture  du  périnée.  »  \ 

Une  autre  obsen'ation  plus  détaillée  a  été  rapportée  par  le  docteur    : 
Levannier  (de  Cherbourg).  Les  faits  de  ce  genre  sont  si  rares,  que  je    - 
crois  utile  d'en  extraire  les  parties  les  plus  importantes.  —  «  Un  cuiras- 
sier, âgé  de  vingt-sept  ans,  avait  été  blessé  en  1815.  Une  balle  lui  avait 
divisé  complètement  l'urèthre  à  sa  partie  moyenne,  sans  intéresser  les 
corps  caverneux.  Une  cicatrice  large  et  profonde  succéda  à  la  guérisonde  . 
la  plaie,  et  le  malade,  qui  avait  de  continuelles  envies  d'uriner,  ne  pouvait 
satisfaire  ce  besoin  que  goutte  à  goutte.  Il  se  présenta  à  moi  en  1819, 
quatre  ans  après  son  accident.  Toutes  les  tentatives  faites  par  d'autres    ■ 
médecins  et  par  moi  pour  introduire  dans  l'urèthre  une  bougie  et  même   J 
im  stylet  furent  inutiles.  Je  conçus  alors  l'idée,  très-neuve  pour  moi,  je   ■- 
l'avoue,  qui  ne  l'avais  jamais  vue  ni  lue,  de  pratiquer  une  incision  sur 
la  cicatrice  même.  Le  malade  étant  couché  sur  le  dos,  je  renversai  U 
verge  sur  le  ventre,  et,  après  l'avoir  saisie  de  la  main  gauche  de  manière 
à  tendre  la  peau,  j'incisai  l'urèthre,  sur  leraphé,  quelques  lignes  au- 
dessus  de  la  cicatrice  ;  je  prolongeai  mon  incision  en  descendant  parlé 
cicatrice  méme^  et  la  rendis  aussi  profonde  que  dans  la  position  naturelle 
de  ce  canal  ;  ensuite  je  la  terminai  quelques  lignes  au-dessous  de  cette 
cicatrice,  et,  par  ce  moyen,  je  rétablis  la  communication  de  la  partie 
supérieure  de  ce  canal  avec  la  partie  inférieure.  J'introduisis  dans  l'urè- 
thre une  sonde  creuse  de  gomme  élastique,  et  je  réunis  les  lèvres  avee 
une  bande  de  diachylum.  Le  cinquième  jour,  la  plaie  étant  cicatrisée, 
craignant  que  la  sonde  ne  gènàt  le  malade,  je  la  remplaçai  par  uti  bout 
de  bpwgie  de  grosseur  convenable,  qui  n'allait  que  très-peu  au  delà  du 
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étrécUsemeoL  Le  malade  le  relirait  lui-même  quand  il  avait  besoin 
l'uriner.  Je  lui  avais  recommandé  de  n'en  cesser  l'usage  que  graduel- 
ment,  ce  qu'il  fit  exactement.  Six  mois  après  le  dernier  emploi  de  la 
oupej  je  constatai  qu'il  urinait  avec  aisance  et  à  plein  canal .  Je  l'ai  revu 
tnûeors  fois  depuis  trois  ans,  et  j'atteste  qu'il  est  complètement 
wtii.  w  {Arek.  génér.  de  méd.,  i~  série,  t.  ÏX,  p.  411.) 

Ces  deux  cas  d'urëthrotomie  sont  intéressants  à  un  certain  point  de 
■e.  Ce  sont  les  seuls  que  je  connaisse  où  Ton  ait  attaqué  le  rétrécisse- 
leal,  directement  de  dehors  en  dedans,  sans  conducteur  et  sans 
Bcone  opération  préalable.  Mais,  quand  on  les  examine  avec  soin, 
s  perdent  beaucoup  de  leur  valeur,  car,  ni  dans  l'un  ni  dans  l'autre, 
opération,  telle  qu'elle  a  été  exécutée,  n'était  indiquée. 

La  première  observation  est  si  incomplète,  qu'on  ne  sait  au  juste  ce 
m  a  été  fait.  Elle  ne  contient  aucun  renseignement  sur  l'épaisseur  des 
divisées^  et  lorsqu'on  songe  que  le  canal  était  trop  étroit  pour 
entrer  la  bougie  plus  fine;  que  l'opération  a  été  pratiquée  au 
îieaadu  scrotum,  on  se  demande  comment  Molins  a  pu  découvrir 
teèthre  et  s'il  l'a  réellement  ouvert?  De  quelle  utilité  pouvaitril  être 
rSKÎser  le  canal  depuis  les  bourses  jusqu'au  périnée,  puisque  sa  moitié 
■lérieure  était  si  rétrécie,  qu'elle  ne  pouvait  donner  passage  à 
ivine? 

Duis  la  seconde,  la  position  du  rétrécissement  sur  la  portion  auté- 
de  la  verge,  et  l'impossibilité  de  le  traverser  avec  une  bougie  et 
avec  un  stylet,  pouvaient  justifier  l'opération.  Mais  on  n'a  aucun 
lilail  sur  l'épaisseur  des  parties  indurées  ;  comme  la  lésion  avait  été 
ndoite  par  une  balle,  il  y  avait  eu  une  perte  de  substance,  et  probable- 
MBl  le  rétrécissement  n'était  formé  que  par  une  cicatrice  Wcieuse  de 
I  peao  de  la  verge.  D'un  autre  côté,  l'obstacle,  tout  considérable  qu'il 
ittt,  permettait  encore  la  miction,  puisqu'il  n'y  avait  pas  de  fistule.  On 
«naît  donc  pratiquer  le  cathétérisme  forcé,  ou  inciser  l'urèthre  en 
MBl  do  rétrécissement^  pour  découvrir  son  orifice. 

Le  "Min^J  de  cette  opération  consiste  à  faire  une  incision  longitu- 
d'étendne  variable  sur  la  ligne  médiane  de  la  verge  ou  du  périnée, 
le  point  ob  l'on  suppose  que  le  rétrécissement  existe,  en  ayant  soin 
le  k  dépasser  en  avant  et  en  arrière.  On  coupe  la  tumeur  fibreuse  en 
■nt  à  petits  coups,  avec  l'espérance  de  rencontrer  l'urèthre  dans  son 
iortie.  Si  on  le  découvre,  on  introduit  dans  sa  cavité  un  stylet  cannelé, 
wr  lequel  on  achève  de  diviser  le  rétrécissement.  Dans  le  cas  contraire, 
BB  ie  contente  de  creuser  une  gouttière  assez  profonde  pour  qu'elle  st! 
Ivonve  de  niveau  avec  les  portions  antérieure  et  postérieure  de  Turèthre. 
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Cela  fait,  on  place  une  sonde  à  demeure  dans  le  canal,  jusqu'à  ce  quela 
cicatrisation  de  la  plaie  soit  complète. 

B.  Section  du  rétrécissement  avec  opération  préalable  sur  Vurèthre,  —II 
a  dû  arriver  plus  d'une  fois  aux  chirurgiens  qui  pratiquaient  la  boutim- 
niercy  d*inciser  le  rétrécissement  après  avoir  assuré  la  marche  de  leur 
instrument  par  une  opération  préalable,  sans  toutefois  se  rendre  ud 
compte  très-exact  de  ce  qu'ils  avaient  fait.  Nous  avons  vu  que  J.  L.  Petit, 
chez  un  de  ses  malades,  commença  par  ouvrir  Turéthre  sur  le  bout  d'un 
cathéter,  et  qu'il  prolongea  ensuite  son  incision  dans  la  portion  posté- 
rieure du  canal,  là  où  existait  le  rétrécissement,  disant  que  la  guérison 
avait  lieu  quand  l'obstacle  se  trouvait  compris  dans  la  plaie  ;  qu'avant 
Petit,  Colot  avait  ouvert  le  périnée,  sans  guide  et  sans  appui,  et  qu'après 
cette  opération,  il  ^\xi  dilater  Vétranglement  situé  en  avant  de  l'incision. 

Hunter,  comme  Colot,  ne  faisait  qu'une  uréthrotomie  incomplète.— 
{«  Lorsque  le  rétrécissement,  dit-il,  a  son  siège  au  niveau  du  scrotum, 
comme  il  est  impossible  de  pratiquer  une  ouverture  dans  ce  point,  oo 
doit  la  faire  dans  la  région  périnéale;  et  alors  on  ne  peut  se  diriger 
sur  aucun  instrument,  car  aucun  ne  peut  pénétrer  aussi  loin  ;  l'opérateur 

doit  donc  être  guidé  par  ses  connaissances  anatomiques »  {Œuvra 

complètes^  vol.  II,  p.  ZhUy  traduction  de  RicheloL) -^  «Pour  achever 
l'opération,  on  introduit  par  la  plaie  une  canule  creuse  qu'on  pousseen 
avant  jusque  sur  le  rétrécissement.  On  introduit  ensuite  une  autre 
canule  par  l'orifice  naturel  de  l'urèthre,  et  on  la  dirige  également  vers 
le  rétrécissement,  jusqu'à  ce  que  les  deux  canules  se  trouvent  opposées 
l'une  à  l'autre,  n'ayant  entre  elles  que  le  rétrécissement.  Un  aide  saisit, 
en  dehors,  le  canal  de  l'urèthre  entre  le  pouce  et  l'indicateur,  au  niveau 
du  point  o£i  les  deux  canules  se  rencontrent,  afin  de  les  maintenir  soli- 
dement. Dans  ce  moment,  on  introduit  dans  la  canule  supérieure  un 
stylet  avec  lequel  on  perforelc  rétrécissement,  et  qui  pénètre  ainsi  dans 
la  canule  inférieure.  Cela  fait,  on  retire  le  stylet,  et  l'on  introduit  une 
bougie  par  la  môme  canule  et  de  la  même  manière,  en  ayant  bien  soin 
qu'elle  passe  dans  la  canule  inférieure.  Alors  on  retire  la  canule  infé- 
rieure, et  l'extrémité  inférieure  de  la  bougie  apparaît  dans  la  plaie.  On 
saisit  cette  extrémité  et  l'on  retire  la  canule  supérieure  sur  la  bougie,  en 
laissant  cette  dernière  dans  l'urèthre.  Ensuite  on  dirige  l'extrémité  infé- 
rieure de  cette  bougie  dans  la  portion  de  l'urèthre  qui  conduit  à  la  vessie, 
et  on  la  pousse  jusque  dans  la  cavité  de  ce  viscère  (1).  »  {Loc,  cit. ,  p.  S3i) 

(1)  Ce  manuel  opératoire  que  Hunter  expose  d'une  manière  générale  comme  «m 
règle  à  suivre,  il  l'avait  employé  ^vec  succès  sur  un  jeune  soldat  alTecté  d'un  rétrécitsemeBl 
infranchissable  compliqué  défausse  route.  (loc.  cU*^  p.  ZZ^  ) 
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Ainsi  Hanter  ouvrait  i'urèthre  sur  le  périnée»  se  serrait  de  la  plaie 
DUT  rétablir  la  continuité  du  canal  au  moyen  d'une  sorte  de  cathéié- 
sme  forcé;  mais,  au  lieu  de  compléter  l'uréthrotomie^  il  lui  suffisait 
kToir  frajé  une  voie  aux  bougies,  et  il  achevait  le  traitement  par  la 
Utation.  C'est  qu'à  cette  époque  on  n'avait  pas  encore  compris  qu'a- 
res avoir  tant  fait  que  d'ouvrir  I'urèthre,  il  importait  peu  que  l'on- 
sitnre  fût  un  peu  plus  ou  un  peu  moins  grande,  et  qu'on  pouvait, 
B  même  coup,  guérir  le  rétrécissement  en  le  comprenant  dans  l'in- 

Cependant  les  chirurgiens  étaient,  quelquefois  et  comme  malgré  enx^ 
Bgigés  dans  la  vraie  voie  par  la  force  même  des  choses,  quand  ils 
nient  affaire  à  des  rétrécissements  étendus  et  très-étroits,  ou  à  des 
Hilérations  complètes. — Ledran  rapporte  qu'en  1730,  il  opéra  un  enfant 
e  douze  ans,  auquel  il  avait  pratiqué  la  taille  deux  années  auparavant 
Le  malade,  dit-il,  avait  au  périnée  une  petite  ouverture  entourée  de 
diosités,  entre  lesquelles  je  ne  pus  introduire,  jusque  dans  la  vessie, 
p'nn  stylet  très-fin;  encore  était-il  serré  dans  le  passage  comme  dans 
•  éfau.  Je  voulus  introduire  par  la  verge  une  «ilgalie;  mais  le  bec  de  cet 
Btrament,  quoi  que  je  pusse  faire,  ne  put  aller  plus  loin  que  la  fin  du 
dbe  de  Turèthrc,  parce  que  les  chairs  fongueuses  ou  calleuses  avaient 
léloamé  et  peut-être  même  rompu  le  chemin  occupant  toute  la  partie 

Bembraneuse  de  I'urèthre J'introduisis  d'abord  par  la  verge  une 

%sdie  jusqu'au  terme  où  elle  pouvait  aller,  et  je  la  fis  tenir  par  un  ser- 
vir chirurgien,  de  manière  que  le  manche  faisait  l'angle  droit  avec  le 
wps  de  l'enfant  Ensuite  je  portai  par  la  fistule  un  stylet  très-fin  jusque 
Ims  la  vessie,  et,  à  l'aide  de  ce  stylet,  une  sonde  creuse  ouverte  par  le 
NMil,  de  manière  qu'embrassant  le  stylet,  elle  ne  pouvait  se  fourvoyer; 
frès  quoi,  j'ôtai  le  stylet.  La  crénelurc  de  la  sonde  étant  tournée  du 
Hé  de  la  symphyse  du  pubis,  je  portai  dans  la  rainure  un  bistouri  long 
létroit,  et  je  le  fis  couler  jusqu'au  bout  de  la  sonde,  ayant  soin  que  le 
unehant  regardât  précisément  le  bec  de  l'algalie.  Ainsi,  ce  qui  était  entre 
nituz  vutruments  se  trouva  coupé.  Je  retirai  le  bistouri,  et,  retournant 
t  crénelure  de  la  sonde  du  côté  de  l'intestin  rectum,  je  fis  une  seconde 
■cision.  Cela  étant  fait,  je  portai,  à  la  faveur  de  la  même  sonde,  le 
SBrgeret  jusque  dans  la  vessie,  et,  à  l'aide  du  gorgeret,  j'y  introduisis 
■c  canule  de  plomb.  Dès  le  joiu*  même,  Furine^  dont  depuis  trois  mois 
i  fêtait  pas  sorti  une  goutte  par  la  verge,  reprit  sa  route  naturelle,  el 
«rtit  moitié  par  la  verge  et  moitié  par  la  canule.  »  (Ledran,  Observations 
^dirwrgie^  4731,  tome  II,  page  185.)  —  Ledran  détruisit  les  callositts 
*n  moyen  de  légers  trochisques,  retira  la  canule  au  bout  de  huit  jours. 
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et  laissa  la  plaie  se  fermer  d'elle-môme.  L'enfant,  opéré  en  mai,  élait 
guéri  le  20  juin. 

D'Olivcra  raconte  qu'une  opération  à  peu  près  semblable  fut  pratiquée 
par  Lassus  sur  un  malade  qui  avait  un  rétrécissement  Infranchissable 
compliqué  de  fistules  au  périnée.  —  Une  sonde  d'argent  ayant  été  préa- 
lablement introduite  dans  l'urèthre,  aussi  loin  que  possible,  on  fit,  sur 
le  bec  de  ce  conducteur,  une  incision  qui  fut  prolongée  jusqu'au  delà  de  la 
dernière  fistule.  Apres  s'être  assuré,  avec  un  stylet  boutonné,  qu'il  n'exis- 
tait pas  d'obstacle  dans  la  partie  postérieure  du  canal,  on  remplaça  h 
sonde  d'argent  par  une  sonde  de  gomme  élastique  qu'on  poussa  jusque 
dans  la  vessie.  La  plaie  fut  pansée  simplement,  et  la  guérison  était 
complète  au  bout  d'un  mois.  {Arch.  de  méd,,  1825,  t.  IX,  p.  ftM.) 

Ces  cas  heureux  étaient  passés  presque  inaperçus.  On  ne  voyait,  dans 
les  opérations  de  Solingen,  Petit,  Hunter,  Ledran,  que  des  manœuvres 
ingénieuses,  inspirées  par  la  nécessité,  utiles  dans  quelques  circon- 
stances exceptionnelles,  sans  qu'il  vînt  à  l'idée  de  personne  d*en  tirer 
des  conséquences  générales.  Aussi,  bien  que  M.  Syme  n'eût  fait,  en  réa- 
lité, que  ce  qui  avait  été  fait  avant  lui,  son  procédé  fut  accepté  à  l'égal 
d'une  véritable  invention  ;  car  il  était  présenté,  non  plus  comme  un  expé- 
dient, mais  comme  un  moyen  de  pratique  journalière,  le  plus  prompt 
et  le  plus  sûr  d'obtenir  la  cure  radicale  des  rétrécissements. 

Indications.  —  Voyons  maintenant  quelle  place  l'uréthrotoraîe  externe 
doit  tenir  dans  le  traitement  des  rétrécissements,  dans  quelles  circon- 
stances elle  peut  être  utile,  et  comment  il  faut  la  pratiquer.  Pour  cela, 
je  l'examinerai  :  1*»  dans  le  cas  où  le  rétrécissement  peut  être  franchi; 
2^*  dans  ceux  où  le  rétrécissement  est  infranchissable. 

1**  Rétrécissements  franchissables.  —  Lorsqu'il  est  possible  d'intro- 
duire dans  l'urèthre  une  bougie  si  petite  qu'elle  soit,  je  n'hésite  pas  à 
dire  que  l'uréthrotomie  externe  est  contre-indiquée.  Avec  un  peu  d'ha- 
bileté et  de  patience  on  parviendra,  dans  la  grande  majorité  des  cas,  à 
dilater  le  canal.  Sans  doute  on  n'obtiendra  pas  toujours  une  dilatation 
aussi  grande  qu'on  pourrait  la  désirer;  mais,  fùt-elle  incomplète,  que 
rét<it  du  malade  s'en  trouverait  amélioré  d'autant;  elle  permettra,  en 
outre,  d'explorer  le  rétrécissement  et  d'employer,  pour  achever  la  gué- 
rison, le  moyen  qu'on  jugera  le  plus  convenable. 

M.  Syme  a  indiqué,  comme  devant  être  traités  par  l'uréthrotonaie 
externe,  les  rétrécissements  irritables.  —  J'ai  dit  également  qu'on 
rencontrait  des  cas  où  la  sensibilité  de  l'urèthre  était  si  exagérée,  que 
Iç  contact  momentané  d'un  corps  étranger  suffisait  pour  déterminer  des 
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da  canal  et  des  accidents  nenrenx;  mais  j'ajoutais  qu'il  est 
«ible  de  modifier  cet  état,  tantôt  par  des  émollients,  tantôt  par  des 
noliqnesy  et  plus  souvent  par  des  cautérisations  légères  (voj.  p.  2S7). 
I  démit  donc  commencer  par  employer  ces  moyens- simples,  avant 
\  reecurir  à  une  opération  sérieuse. 

■  a  noté  encore  les  rétrécissements,  dont  la  rétractilité  est  si  forte  et 
rapide,  que  les  résultats  obtenus  par  la  dilatation  ne  sont  que  de  très- 
■rie  durée.  11  aurait  pu  également  ranger  dans  la  même  classe  ceux 
■I  la  structure  cicatricielle  est  si  puissante^  qu'ils  sont  entièrement 
lactaires  à  Faction  des  bougies^  —  Dans  tous  ces  cas,  je  serais  peut- 
la  de  Taris  de  IL  8yme,  si  nous  n'arions  à  notre  disposition  d'autre 
Moorce  que  celle  d'inciser  l'urèthre  par  le  dehorst  Mais  nous  avons 
■éthrotomie  interne,  et  surtout  la  divulsion,  qui,  sans  être  aussi  dange- 
iOMs  que  l'uréthrotomie  externe^  pourront  donner  les  mêmes  résultats. 
S*  Bétréememenis  infrancUnablef.  —  Lorsque  toutes  les  tentatives 
Mes  pour  introduire  une  bougie  dans  l'urèthre  ont  échoué,  et  quand 
laejuge  pas  convenable  de  recourir  au  cathétérisme  forcé,  il  est  pér- 
il de  songer  à  recourir  à  l'uréthrotomie  externe.  Mais,  soit  pour  être 
rtorisé  à  employer  ce  procédé,  soit  pour  décider  la  manière  dont  il 
Et  l'appliquer,  il  est  nécessaire  de  distinguer  les  cas  où  la  malade  peut 
■eore  uriner,  de  ceux  où  il  existe  une  rétention  d'urine, 
a.  Lorsque  la  miction,  sans  être  complètement  arrêtée,  se  trouve 
compromise  pour  exposer  le  malade  à  des  dangers  imminents,  il 
nécessairement  la  rétablir,  et  il  est  permis  de  pratiquer  Turéthro- 
externe.  Le  cathétérisme  étant  impossible,  on  n'aura  pas  de  con- 
■cleur.  Cependant  le  canal  est  encore  perméable  aux  urines  ;  il  y  a 
QBC  lieu  d'espérer  qu'on  pourra  trouver  l'orifice  du  rétrécissement,  en 
Bfrant  l'urèthre  immédiatement  au-devant  de  lui. 

Après  avoir  porté  un  cathéter  jusque  sur  l'obstacle,  on  fera,  sur  son 
diémité,  une  incision  de  5  à  &  centimètres  1/2.  Des  fils  passés  dans 
épaisseur  des  lèvres  de  la  plaie  serviront  à  la  tenir  ouverte  pen- 
sai que  le  chirurgien  essayera  d'introduire  un  stjiet  dans  l'orifice  du 
teécissement.  S'il  y  réussit,  il  ne  lui  restera  plus  qu'à  prolonger  l'in- 
bien  en  arrière^  et  dans  une  étendue  convenable,  en  glissant  un  bis- 
Miri  étroit  dans  la  cannelure  du  stylet.  S'il  échoue,  il  n'en  devra  pas 
Mîas  continuer  l'opération^  et  aller  à  la  recherche  du  canal  ;  mais, 
iMe  fois,  sans  conducteur. 

Ici  se  présentent  deux  manières  d'opérer  très-diflérentes,  suivant  la 
i^ositioB  des  parties. 

Qaand  le  rélt^cissement  occupe  le  collet  du  bulbe  ou  le  commence<* 
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ment  de  la  région  membraneuse,  il  serait  très-difficile,  sinon  impos* 
sible,  d'aller  ouvrir  Turèthrc  derrière  lui.  Il  vaut  mieux  continuer  la 
première  incision,  en  ayant  grand  soin  de  ne  pas  s'écarter  de  la  ligne 
médiane,  et  diviser  les  tissus  nettement  et  avec  lenteur.  Dans  celte 
région,  le  rétrécissement  n'est  pas  généralement  très-long;  souvent  la 
portion  de  l'urèthre  placée  derrière  lui  est  dilatée,  et  forme  une  sorte 
de  poche  dans  laquelle  on  a  des  chances  assez  grandes  d'arriver. 

Ce  procédé  peut  toujoiu*s  être  employé,  quelle  que  soit  la  place 
occupée  par  le  rétrécissement.  Si,  cependant,  celui-ci  siégeait  au  ni- 
veau du  scrotum,  on  aurait  à  diviser  une  épaisseur  de  tissus  trop 
considérable.  Alors  il  est  préférable  d'inciser  le  périnée  en  arrière  des 
bourses  et  d'aller  ouvrir  l'urèthre  dans  ce  point  Gela  fait,  on  introduit 
dans  la  plaie  une  sonde  que  l'on  pousse  en  avant^  jusqu'à  ce  qu'elle  soit 
arrêtée.  De  cette  façon,  le  rétrécissement  se  trouvant  pris  entre  le  bec  de 
la  sonde  et  celui  du  cathéter,  il  ne  reste  plus  qu'à  diviser  le  pont  de  tissus 
qui  sépare  les  deux  instruments.  On  peut  encore,  ayant  un  point  de  re- 
père dans  l'incision  postérieure  où  Ton  peut  mettre  le  doigt^  pratiquer 
le  cathétérisme  forcé,  avec  le  cathéter  cannelé,  sur  lequel  on  fera  la  sec- 
tion du  rétrécissement. 

On  se  demandera  peut-être  s'il  ne  vaudrait  pas  mieux,  dans  tous  les 
cas,  ouvrir  l'urèthre  d'emblée  dans  la  région  du  périnée,  puisqu'on 
éviterait  ainsi  de  faire  une  incision  en  avant  du  rétrécissement,  et  que 
la  plaie  du  canal  serait  beaucoup  moins  grande.  Gela  est  vrai;  mais, 
outre  les  difficultés  incontestables  que  présente  la  recherche  de  l'urè- 
thre sur  le  périnée,  quand  on  la  pratique  sans  conducteur,  on  se  pri- 
verait de  la  chance,  que  donne  une  incision  antérieure,  de  découvrir 
l'entrée  du  rétrécissement;  ce  qui  permet  de  le  diviser  avec  beaucoup 
plus  de  certitude. 

Je  rapprocherai  des  cas  précédents  ceux  oh  le  périnée  est  induré  et 
percé  de  trous  fistuleux  qui  donnent  passage  à  la  totalité  ou  à  la  plus 
grande  partie  des  urines.  Immédiatement  au-devant  de  l'orifice  interne 
des  fistules,  l'urèthre  est  quelquefois  entièrement  oblitéré  ou  tellement 
rétréci  et  déformé,  qu'il  est  impossible  de  le  traverser  avec  la  bougie 
la  plus  fine.  Ici  encore  l'uréthrotomie  externe  est  indiquée,  mais  le 
manuel  opératoire  n'est  pas  exactement  le  même. 

On  ne  devra  plus  songer  à  inciser  le  canal  en  avant  de  l'obstade. 
Gette  plaie  serait  tout  au  moins  inutile;  puisque  l'urèthre  est  déjà 
ouvert  en  arrière,  il  faut  utiliser  cette  voie  accidentelle  pour  attaquer  le 
rétrécissement  de  ce  côté.  Le  procédé  de  Ledran  et  de  Lassus,  bien 
qu'il  ait  réussi,  est  trop  défectueux  pour  servir  de  modèle.  Il  est  très- 
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■eile,  et  je  dirai  même  impossible,  de  retrouver  le  canal  dans  l'épais- 
V  de  la  masse  indurée  que  présente  le  périnée.  Gomme,  d'un  autre 
<é,  les  trajets  fistnieux  sont  presque  toujours  obliques  de  bas  en  haut 
d'avant  en  arrière,  ils  longent  le  canal  en  dessous  dans  une  certaine 
ndoe,  de  telle  sorte  que  si,  à  l'exemple  de  Lassus,  on  ne  prolonge  pas 
■cision  du  périnée  au  delà  de  la  principale  fistule,  on  ne  divisera  pas 
partie  postérieure  du  rétrécissement. 

Sur  deux  malades  qui  ont  parfaitement  guéri^  voici  comment  j'ai 
éré  et  ce  que  je  conseille  de  foire.  S'il  existe  plusieurs  fistules,  on 
oifit  la  plus  grande  et  surtout  celle  qui  est  la  plus  rapprochée  du 
phéy  parce  qu'elle  est  ordinairement  la  plus  directe.  On  commence 
r  la  dilater  avec  des  bougies  de  cire  ou  de  corde  à  boyaux  qui  sont 
imcées  le  plus  loin  possible.  La  'dilatation  qu'on  obtient  par  ce 
ijen  est  toujoun  lente  et  peu  considérable  ;  mais  elle  est  utile  et  sou- 
rt  indispensable  pour  permettre  d'introduire  un  corps  rigide  jusque 
■1  la  portion  reculée  de  l'urèthre.  Dès  que  la  voie  est  assez  large,  on 
l^fisse  une  sonde  cannelée,  et,  comme  l'a  fait  Ledran,  avec  un  bistouri 
poit  dont  le  tranchant  est  tourné  en  haut,  on  débride  le  trajet  fistuleux. 
I  peut  opérer  ce  débridement  sans  dilatation  préalable,  quand  la 
laie  est  directe  et  très-large.  Le  chirurgien  introduit  alors  dans  la 
aie  on  petit  gorgeret  dont  la  gouttière  est  tournée  du  côté  du  pubis, 
lonenx  encore  le  doigt  indicateur  de  la  main  gauche  portée  en  supi- 
rtiim.  Ce  point  de  repère  assuré,  il  pratique  le  cathétérisme  forcé  avec 
.  Hiain  droite  armée  d'un  cathéter  cannelé  qu'il  enfonce  à  travers  les 
■os  indurés  et  dans  la  direction  présumée  de  l'urèthre,  jusqu'à  ce  que 
Btiémité  de  l'instrument  soit  arrivée  dans  la  gouttière  du  gorgeret  ou 
w  la  pulpe  du  doigt  placé  dans  la  plaie  du  périnée.  Alors  il  confie  le 
ifillon  du  cathéter  à  l'aide  chargé  de  tendre  la  verge,  et  avec  la  main 
mite,  armée  d'un  bistouri  qu'il  pointe  dans  la  cannelure  du  cathéter,  il 
irise  le  rétrécissement  dans  toute  sa  longueur.  Je  ferais  mieux  de  dire 
eooche  de  Ussus  placés  au-devant  de  la  cannelure,  car  rien  ne  prouve 
le  le  cathéter  ait  suivi  le  véritable  trajet  de  l'urèthre.  Mais  on  a  prati- 
lévne  rigole  profonde,  un  demi-canal  capable  de  loger  la  sonde,  qu'il 
fâ,  tout  de  suite  introduire  par  le  méat  urinaire  et  conduire  jusque 
IK  la  vessie. 

fai  parié  plus  haut  d'un  cas  dans  lequel  Hunter  commença  par 
ciser  Torèthre  en  avant  et  en  arrière  du  rétrécissement,  et,  après  avoir 
it  ee  cathétérisme  forcé,  se  contenta  d'employer  la  dilatation.  Dans 
:  antre  cas  de  rétrécissement  compliqué  de  fistules  périnéales,  M.  Mai- 
neuve  fit  également  le  cathétérisme  forcé,  et  profita  de  la  voie  qu'il 
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avait  ouverte  pour. pratiquer  l'urétbrotomie  inkem^t  Mak  avec  cette 
dernière  opération,  pas  plus  qu'avec  la  dilatation^  bn  ne  peut  espérer 
établir  un  canal  de  quelque  largeur^  au  milieu  d'une  masse  épaisse  de 
tissus  indurés.  S'il  existe  quelque  chance  de  sUccès,  elle  est  dans  un 
large  débridement  qui  permet  de  faire  suppurer  la  plaie  et  de  modifier 
profondément  les  tissuSè 

b.  Lorsque,  sous  l'influence  d'une  cause  queleonque*  la  rétentioo 
d'urine  est  complète,  il  est  assez  difficile  de  décider  la  coâduite  à 
suivre.  Je  suppose  qu'on  ait  essayé  inutilement  tous  les  moyens  ccmseillés 
pour  rétablir  la  miction  ;  les  tentatives  les  mieux  faites  pour  introduire 
une  petite  bougie  dans  la  vessie  ont  échoué  ^  faut41  ponctionner  la  vessie 
ou  pratiquer  l'uréthrotomie  externe  pour  donner  issue  aux  urines  el 
guérir  du  môme  coup  le  rétrécissement? 

Dans  mon  opinion,  on  ne  doit  pas  hésitera  faire  la  (lonetion  de  la  jj, 
vessie.  J'examinerai  plus  loin  (voy.  Ponction  de  la  vessib)  les  raisons  h 
que  donnèrent  Desault  et  Boyer  pour  combattre  cette  pratique,  parce  jl 
qu'ils  préféraient  le  cathétérisme  forcé;  mais  je  puis  déjà  dire  ici  que  la  i 
ponction  de  la  vessie  est  infiniment  moins  grave  et  plus  sûre  que  l'ari-  | 
throtomic  externe  pratiquée  sans  conducteur,  et  que  le  plus  souvent  on  | 
parvient^  dans  les  premiers  jours  qui  suivent  la  ponction,  à  traverser  g 
le  rétrécissement.  Cette  dernière  raison  me  semble  surtout  détermi-  ^ 
nante.  Si,  après  la  ponction,  le  rétrécissement  était  eboore  infranchis- 
sable, il  faudrait  bien  revenir  à  l'uréthrotomie  externe^  en  admettent 
qu'on  la  préférât  au  cathétérisme  forcée  Alors  on  pourrait  regretter 
de  n'avoir  pas  commencé  par  là;  mais  d'abord  on  ne  doit  pas  régler 
sa  conduite  sur  une  éventualité  exceptionnelle;  ensuite  la  ponction 
de  la  vessie  n'aurait  pas  été  complètement  inutile,  car  elle  pourrait 
encore  servir  à  rendre  l'uréthrotomie  externe  elle-même  plus  sûre  et 
plus  facile  à  pratiquer  (1).  J'en  citerai  un  exemple  assez  remarquable: 

(i)  L*introduction  cl*une  sonde  par  Touverture  hypogaslrique  n'est  pas  un  fkU  noaten* 
—  En  1757,  Verguin  avait  pratiqué  la  ponction  sus-pubienne  sur  un  cal&tqui,  dam  «ne 
chute,  s'était  rompu  l'urèthre  au  niveau  du  périnée.  Au  bout  de  quelque  t6ih|)s,  tie  pouvtiil 
encore  parvenir  à  porter  une  sonde  par  l'urèthre  dans  la  vessie,  it  retira  ta  eànnle  placés 
au-dessus  du  pubis,  et  y  substitua  sans  difficulté  une  algalie  courbe.  Il  en  dirigM  le  b«é 
dans  roridce  du  col  de  la  vessie,  et  l'y  enfonça  le  plus  qu'il  fut  possible.  La  ioode  étal 
ainsi  fixée  par  un  aide,  il  en  introduisit  une  autre  semblable  par  rouverture  du  flaaéct 
l'enfonça  dans  l'urèthre,  jusqu'à  la  plaie  du  périnée  ;  puis  à  l'aide  du  doi^  mis  itm  cette 
plaie,  il  dirigea  la  sonde  introduite  parlé  gland,  vers  le  beé  de  celle  qtll  Ob^itilMdt  le  ediéé 
la  vessie,  et  parvint  à  la  fliire  entrer  dans  ce  viscère.  (Cho)iart,  trùHlê  dêé  MàM.  AivbM 
firin.,  1821,  t.  H,  p.  240.) 

Un  peu  plus  lard,  M«  Souberbielle  avait  pratiqué  la  ponction  hypo|astrli|iie  lur  M.  liitf 
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ht  nominé  Boulnois  (Médéric),  carrier,  âgé  de  vingt  ans,  tomba  sur 
■igle  d'une  pierre  de  taille,  le  15  février  1857.  Le  périnée  avait  porté, 
I  il  y  eol  dédûrore  da  canal  de  rorèthre,  avec  impossibilité  d'nriner. 
les  lentatiTes  furent  faites  pendant  plusieurs  heures  pour  introduire 
■e  sonde  dans  la  vessie,  mais  inutilement^  et  Ton  dut  avoir  recours  à  la 
iMCtion  hypogastriqne.  Quelques  jours  après,  Tecchymoee  qui  existait 
■  périnée  donna  lien  à  un  abcès  qui  fut  ouvert  pa^  deux  incisions  de 
[centimètres  sur  les  côtés  de  ruréthre^  Il  ne  sortit  que  du  pus  et 
■ni  d'urine^  ce  qui  permit  de  croire  qu'il  s'agissait  peut-être  d'uii 
Mb  simple  sans  communication  avec  le  canal.  Cependant  le  malade 
e  pouvait  uriner  que  par  la  sonde  placée  à  l'bypogastre.  Depuis  deux 
mis  et  demi*  il  était  dans  cet  état^  lorsqu'il  fut  envoyé  dans  mon  service 
l'hôpital  Lariboinère. 

Je  cherchai  d'abord  à  pénétrer  dans  la  vessie  avec  une  bougie  flne. 
celle-ci,  après  avoir  parcouru  librement  la  partie  antérieure  du 
,  venait  sortir,  par  les  incisions  dont  j'ai  parié,  au-dessous  des 
.  Le  pont  de  peau  amincie  et  décollée  fut  coupé  en  travmv  pour 
de  retrouver  l'orifice  postérieur  du  canal,  mais  ce  fut  complé- 
impossiUe.  Après  des  recherches  répétées  plusieurs  fois,  je  me 
icidai  à  agir  de  la  manière  suivante  : 

La  malade,  préalablemait  chloroformé,  Ait  placé  sur  une  taUe, 
Mune  pour  subir  l'opération  de  la  taille  périnéale.  J'introduisis  par 
^witeitme  fistuleuse  de  l'bypogastre  une  sonde  d'argent,  dont  l'extré- 
HH  tôt  engagée  dans  le  col  de  la  vessie.  Je  m'assurai  qu'elle  était  dans 
e  canal,  en  cherchant  à  lui  imprimer  des  mouvements  de  rotation,  car 
1)K  me  suffisait  pas  de  sentir  son  extrémité  à  travers  les  parois  du 
périnée,  sachant  qu'une  sonde  appuyée  au-dessous  du  col  de  la  vessie 
pnt  donner  la  même  sensation.  L'instrument  fut  alors  confié  à  un  aide. 
km  on  bistonri  droit,  je  pratiquai,  dans  la  direction  du  raphé^  une 
icisîon  qui,  partant  de  l'orifice  fistuleux  placé  au-dessous  des  bourses, 
Oaii  jusqu'à  8  centimètres  de  l'anus.  Les  tissus  divisés  étaient  in- 
el  criaient  sous  le  scalpel,  comme  du  tissu  de  cicatrice.  A.près 


d'État,  en  préMaee  d«  Miloet  et  autres  cettndtaiits.  An  iMNit  de  ^«al- 
t,  la  camle,  chaînée  d*iiienMtatiaiu  cakairei ,  CitifaaBt  beaucoup  le  iMlade,  fl 
et  iatroduisit  à  m  place  une  sonde  creuse  de  fomme  élastiqae,  et  la  poussa  sans 
PÔM  jusque  dans  l'urèthre,  ce  dont  il  s'assura  en  y  injectant  de  Teau  qui  sortit  par  le 
llrt.  Alan  il  ajouta  une  autre  sonde  à  la  première  pour  lui  donner  plus  de  longueur,  ce 
Irihi  par  Mil  de  pareeurir  tout  le  canal.  Cela  fiiit,  il  passa  dans  les  yeux  de  eette  sonde 
m  U  ^  ittuelié  de  mâoie  à  reztréoiité  d'une  autre  sonde,  put  conduire  cette  dernière 
la  fussîa.  (Easeilhac,  De  la  toOie  laiérak,  p.  309.) 
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avoir  pénélré  à  une  profondeur  de  3  centimètres  1/2,  je  rencontrai 
l'extrémité  de  la  sonde,  que  je  fis  saillir  dans  la  plaie.  Un  fil  paaié 
dans  ses  yeux  fut  attaché  à  l'extrémité  d'une  sonde  de  gomme  qui  avait 
été  introduite  dans  la*  portion  pénienne;  rien  ne  fut  plus  facile  que  de 
conduire  celle-ci  dans  la  vessie  en  retirant  la  sonde  d'argent. 

On  ne  pouvait  songer  à  réunir  par  première  intention  les  tissus 
indurés  du  périnée,  et  la  cicatrisation  fut  abandonnée  à  elle-même. 
Malgré  la  présence  de  la  sonde  qui  était  du  n^  iO,  lorsque  le  malade 
faisait  des  efforts  pour  uriner,  l'urine  sortait  principalement  par  ^ouve^  j 
ture  hypogastrique.  Mais  cette  ouverture,  oblique  de  haut  en  bas  el 
d'avant  en  arrière,  se  fermait  peu  à  peu^  et  l'urine  tendait  à  sortir  pir 
la  sonde.  Cette  sonde  devait  être  changée  tous  les  trois  jours,  parce 
qu'elle  s'incrustait  très-facilement  de  matière  calcaire;  mais  son  extrér 
mité  restant  toujours  fixée  à  une*  petite  bougie  qui  sortait  par  l'ouveN 
ture  hypogastrique,  ce  changement  de  sonde  se  faisait  très-aisément, 
sans  courir  le  risque  de  la  faire  passer  par  la  plaie  périnéale.  Le  malade 
marchait  vers  une  guérison  rapide,  lorsque^  dans  les  derniers  jours  de 
juin,  la  scène  changea  complètement.  La  plaie  du  périnée  et  celle 
de  l'hypogastre  deviennent  livides;  le  malade  est  abattu,  sans  appétit 
et  avec  douleurs  de  tCîte  ;  il  y  a  de  la  fièvre,  et  bientôt  apparaît  tout  Te»- 
semble  des  symptômes  d'une  fièvre  typhoïde  grave.  Elle  fut  grave  en 
effet,  et  ce  ne  fut  que  vers  le  milieu  du  mois  d'août  que  le  malade  cntn 
en  convalescence.  Pendant  tout  ce  temps  il  avait  uriné  par  le  canal  et 
la  fistule  périnéale,  en  partie  par  l'ouverture  hypogastrique,  suivant  b 
position  du  corps. 

Le  traitement  fut  repris  dans  les  premiers  jours  de  septembre.  La 
fistule  hypogastrique,  notablement  diminuée,  fut  cicatrisée  en  quelques 
jours,  après  de  légères  cautérisations.  Celle  du  périnée  était  très-petite, 
mais  laissait  encore  passer  quelques  gouttes  de  liquide  quand  le  malade 
urinait.  Elle  fut  également  touchée  avec  le  nitrate  d'argent.  En  même 
temps  j'introduisis  dans  le  canal  «une  petite  bougie,  mais  celle-ci  avait 
une  si  grande  tendance  à  sortir  par  l'orifice  fistuleux,  qu'il  fallait  fermer 
celui-ci  avec  le  doigt  pour  la  forcer  à  passer  dans  la  vessie.  Pour  cette 
raison,  je  préférai  sonder  le  malade  avec  une  sonde  de  métal  du  n*  30. 
Chaque  jour  le  volume  de  la  sonde  fut  augmenté,  et  aujourd'hui  que  la 
fistule  est  complètement  fermée,  on  passe  très-facilement  le  n*  42  de  la 
filière  de  Béniqué,  qui  est  de  7  millimètres. —  J'ai  revu  le  malade  quatre 
ans  aprèsy  et  j'ai  pu  introduire  facilement  la  même  sonde.  Cependant  û 
m'a  dit  qu'il  urinait  avec  moins  d'énergie  qu'avant  son  accident 

La  conduite  à  suivre  est  moins  nettement  tracée  quand,  avec  on 
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iirécisseiDent  infranchissable,  il  existe  one  infiltration  d'urine.  On  ne 
■nit  songer  à  foire  la  ponction  de  la  vessie^  car  cette  opération  ne 
Midierait  à  aucun  des  accidents.  Mais  puisqu'il  est  indispensable  d'in- 
aer  le  périnée  en  arrière  du  rétrécissement,  on  peut  se  demander  s'il 
eœrait  pas  préférable  de  pratiquer  d'emblée  l'uréthrotomie  externe, 
MT,  do  même  coup,  donner  issue  aux  liquides  infiltrés  et  lever  Tob- 
ide  qui  favorise  leur  infiltration. 

CSettc  opération  a  été  employée  plus  d'une  fois,  et  des  circonstances 
■ticalières  peuvent  la  justifier.  En  1857,  M.  Vemeuil  eut  à  traiter  un 
ne  homme  portant  un  rétrécissement  infranchissable,  formé  par  une 
liosité  fibreuse  qu'on  sentait  facilement  au  devant  des  bourses;  La 
iction  était  complètement  arrêtée.  Il  y  avait  sans  doute  une  crevasse 
1  canal,  et  les  urines  commençaient  à  s'infiltrer.  M.  Vemeuil  ouvrit 
vèlhre  au-devant  du  rétrécissement,  divisa  la  nodosité  sur  la  ligne 
idiane  avec  les  plus  grandes  précautions,  et  finit  par  arriver  dans  la 
■fie  postérieure  do  canal^  d'où  l'urine  s'échappa.  Le  traitement  dura 
■i  de  trois  mois,  sans  être  compliqué  d'accidents  sérieux,  et  le  malade 
wÊÈà,  l'hôpital,  ayant  encore  une  petite  fistule. 

id  le  rétrécissement  était  circonscrit,  situé  au  devant  des  bourses  et 
Hindt  être  atlapié  sans  trop  de  difficultés;  l'infiltration  d'urine  ne 
iait  que  commencer  et  ne  constituait  pas  encore  une  complication 
qiortante.  Sans  même  que  celle-ci  existât,  on  aurait  été  en  droit  de 
ire  l'oréthrotomie  externe,  et  puisqu'il  suffisait  de  prolonger  l'incision 
I  peo  en  arrière  pour  arrêter  en  même  temps  l'infiltration,  qui  était 
èf4imitée,  il  n'y  avait  pas  à  hésiter.  Mais  ces  cas  sont  exceptionnels. 
Le  plus  souvent  le  chirurgien  se  trouve  en  présence  d'une  infiltra- 
m  d'urine  étendue  et  causée  par  un  rétrécissement  situé  en  arrière  des 
nrses.  Si  l'uréthrotomie  externe  est  déjà,  par  elle-même,  une  opéra - 
DB  difficile,  elle  devient  pour  ainsi  dire  impossible,  quand  il  faut  aller 
■reher  Turèthre  à  travers  un  périnée  épais,  gorgé  d'urine,  et  quelque- 
il  au  milieu  d'une  masse  de  tissus  sphacélés.  Gomment  savoir  encore 
i  n'existe  pas  plusieurs  rétrécissements?  Après  avoir  divisé  le  plus 
i£rieor,  jusqu'où  faudra-t-il  prolonger  l'incision  en  arrière?  La  seule 
iMe  à  faire,  dans  ces  cas,  est  de  pratiquer  de  larges  incisions  pour 
'Mer  l'infiltration,  et  souvent  après  cette  première  opération  on 
plos  besoin  de  recourir  à  l'uréthrotomie.  Tantôt  le  simple  dégor- 
it  des  parties  rend  possible  un  cathétérisme  qu'on  avait  essayé 
élément,  tantôt  l'altération  gangreneuse  qui  a  perforé  le  canal  a 
iriiit  le  rétrécissement^  et  l'on  est  étonné  d'introduire  facilement  une 
ide  dans  rorèthre,  où  l'on  n'avait  pu  faire  pénétrer  la  plus  petite  bou- 
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gie.  Je  possède  deux  pièces  sur  lesquelles  le  rétrécissement  a  été  com- 
pris dans  la  perte  de  substance  du  canal,  de  telle  sorte  qu'au  premier 
abord  on  pourrait  se  demander  quel  obstacle  avait  pu  oauser  la  réten- 
tion et  la  rupture  de  Turèthre. 

A  l'appui  de  mon  opinion,  j'apporterai  celle  de  Ghopart.  a 8i  Ton 

n'avait  pas  encore  ouvert  le  dépôt,  dit-il,  soit  dans  le  pérmée»  soit  dam 
le  lieu  ou  il  a  commencé  de  se  manifester,  il  faudrait  y  procéder  sur-le- 
champ,  et  attendre  que  le  dégorgement  qui  suit  cette  ouverture  se  fût 
opéré.  Ge  dégorgement  rend  alors  le  cathétérisme  plus  facile,  et  il  est 
rare  qu'avec  un  peu  d'adresse,  de  patience,  et  surtout  avec  l'habitude 
de  sonder,  on  ne  parvienne  à  faire  pénétrer  la  sonde  dans  la  vessie.  S 
cependant  il  arrivait  qu'on  ne  pût  y  réussir,  il  faudrait  se  contenter  de 
l'ouverture  extérieure  du  dépôt,  et  ne  pratiquer  ni  la  ponction  de  la 
vessie,  ni  l'opération  connue  sous  le  nom  de  boutonnière u  (Chepart,  ] 

t.  Il,  p.  2&8.)  ; 

Excision  ou  résection  du  rétrécissemerU.  ^  J'examinerai  encore  qnàr  \ 
ques  modifications  apportées  dans  l'exécution  de  l'uréthrotomie  extenie  i 
sans  conducteur,  et  décrites  sous  les  noms  d'excision  ou  résection  dei  j 
rétrécissements  et  de  formation  d'un  canal  latéral. 

L'opération  qui  consiste  à  exciser  un  rétrécissement,  ou  plutôt  une 
portion  du  canal  oblitéré,  est  de  date  toute  moderne,  et  les  observa- 
tions qui  en  ont  été  publiées  sont  fort  peu  nombreuses. 

Le  premier  fait  de  ce  genre  a  été  rapporté  par  M.  Henri  Robert.  U 
s'agit  d'un  nègre  âgé  de  quarante  ans,  qui  souffrait  depuis  quinxe  aai  ^ 
d'un  rétrécissement. 

On  l'avait  traité  et  soulagé  plusieurs  fois  à  l'aide  de  la  dilatation  goid- 
binée  avec  la  cautérisation.  Le  mal  avait  cependant  toiigours  récidivé 
peu  de  temps  après  le  traitement.  Le  malade  assurait  n'avoir  jamais  ei 
de  gonorrhée,  mqis  il  avait  eu  des  chancres.  U  se  présenta  à  la  clinique 
de  M.  Dugas.  Ge  chirurgien  trouve  un  rétrécissement  fort  dur  à  troii 
pouces  du  méat  urinaire.  L'induration  est  appréciable  aux  doigts;  elle 
offre  un  pouce  de  longueur  dans  la  direction  du  canal.  On  essaye  en 
vain  pendant  plusieurs  jours  l'introduction  d'une  bougie  capillaire; 
l'urine  coulait  continuellement  goutte  à  goutte  ;  la  vessie  en  était  très- 
pleine,  et  cet  état  durait  déjà  depuis  un  mois.  L'impossibilité  de  passer 
une  bougie  dans  le  rétrécissement,  la  crainte  d'une  oblitération  com- 
plète par  l'usage  du  caustique,  et  l'inutilité,  d'ailleurs  éprouvée,  de  ces 
moyens,  ont  décidé  M.  Dugas  à  employer  l'excision. 

L'opération  a  été  exécutée  le  7  juin.  Une  incision  longitudinale  dans 
la  direction  de  la  ligne  médiane  a  mis  IHiréthre  à  découvert;  l'induia- 
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il  a  été  cireonscrite  et  enlevée  en  totalité.  Elle  était  telle^  qn'nn  poil 
BBglier  pouvait  à  peine  la  traverser.  Le  chirurgien  a  passé  ensuite 
t  grosse  sonde  de  gomme  élastique  dans  la  vessie  et  rapproché  les 
n  côtés  de  la  plaie  par-dessus  cet  instrument,  à  l'aide  de  bandelettes 
lésÎTes.  La  sonde  a  été  fixée  dans  cette  position. 
Q  juin.  —  La  plaie  est  réunie  par  première  intention;  la  sonde  est 
en  permanence;  urine  légèrement  sanguinolente.  (Boisson  tar- 
ai nitrée.) 

15  juin.  —  On  ôte  la  sonde,  qui  est  altérée  ;  on  en  met  une  autre, 
4pe  heures  après^  sans  difficulté  ni  douleur.  L'urine  est  limpide; 
ipiiration  sur  deux  petits  points  de  la  plaie.  (Renouvellement  des 
idelettes.) 

li  juin.  —  Oblitération  complète  de  la  plaie;  le  malade  urine  libre- 
■I  sans  sonde  et  sans  douleur  ;  un  fieu  de  pus  liquide  se  trouve  mêlé 
i  «rÎDes.  On  place  une  sonde  métallique  en  permanence^  la  nuit  seule- 


l**  juillet.  —  Le  malade  est  tout  à  fait  bien;  il  se  sert  de  temps  en 

ips  de  la  sonde,  par  mesure  de  précaution. 

V  septembre.  ^  Le  tout  est  abandonné  à  la  nature  depuis  un  mois, 

b  malade  se  trouve  parfaitement  guéri;  il  urine  librement  à  plein  jet. 

B.  méd.,  1837,  t.  V,  p.  299.) 

M.  J.  Roux  a  publié  une  autre  observation  qui  ressemble  beaucoup 

É précédente.  —  L...,  âgé  de  quarante-deux  ans,  atteint  d'im  rétré- 
ent  infranchissable  dans  la  portion  spongieuse^  au  devant  des 
,  et  d'une  induration  du  volume  d'une  noisette,  existant  à  ce 

mui,  est  opéré  le  22  avril  1853. 

La  HÛetion  ne  se  faisant  que  goutte  à  goutte,  je  mets,  dit-il,  à  mi  la 
uréthrale  par  une  incision  extérieure,  et  j'enlève  le  rétrécisse^ 
ea  retranchant  un  centimètre  et  demi  du  canal  ;  immédiatement 
introduction  par  le  méat  urinaire,  jusque  dans  la  vessie,  d'une 

■de  de  gomme  élastique  laissée  à  demeure  et  débouchée.  Réunion  de 
avee  de»  serres -fines. 
avriL  — r  Accidents  très^légers,  Enlèvement  des  serres-fines;  adhé- 
presque  complète  des  lèvres  de  la  plaie,  excepté  à  l'angle  inférieur 
une  très-petite  étendue.  L'urine  s'écoule  presque  en  totalité  par 


1  nai. — La  plaie  ne  donne  plus  passage  qu'à  quelques  gouttes  d'urine* 
isoade  est  enlevée,  mais  le  malade  reçoit  Tordre  de  l'introduire  toutes 
I  Ibis  quil  voudra  uriner. 
6  juin.  —  Cicatrisation  complète  de  la  fistule;  miction  à  plein  canal. 
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2j  jiuii.  —  iletuur  de  la  courctaliuu  à  l'endroit  du  canal  réséqué. 

Trois  m^  ipre^.  ia  tendance  au  rétrécissement  circulaire  n'a  fait 
<|u  au;^uieuLLT.  <  tu  «onstate.  au  point  du  canal  opéré,  un  trajet  fistulcux, 
uiif  ii';^ori.-  :!iauruioii  tt  un  rétrécissement  qui  admet  difficilement  une 

J  : 'vctr  îSjô. — i'relhriitomie  inleme  d'arrière  en  avant.  Le  malade 
-uri  -ic    îiupiiiii  .0  -î*  î't'vrier,  parfaitement  guéri. 

.  i.      Ml    .1.  ::i^[iiau'  !o  25  juillet  1857,  et  j'ai  reconnu  que  la  miction 

-.-  .LU     'UtMai>a\i.r  tacûile:  i{u  il  n'y  a  plus  de  trace  de  fistule  urinaire; 

;u"ii  -«i-iti  .i    :\t\fr^    .i  ;)t:au.  :iu  point  du  rétrécissement,  quelques 

;M\au\  .iULuu>.    udurt*>;  curin.  que  le  canal  est  aisément  traversé  par 

NI.  ':iuu.;^ucL  â  At\  .1  rapporte  deux  observations  plus  curieuses  encore 

i  .»iaiti.>Lip  ;itu>  •-ouipiclos.  DaiK  la  première,  il  s'agit  d'un  homme 
>.i'  .  iiiquai)U'-tr(.«i>  .lu^,  qui,  .lUecté  ifun  rétrécissement,  avait  d'abord 

il-  \\\\iW  .Lviv  i|iK'lque  >ucL'es  [ur  la  dilatation.  En  1853,  Goyrand  l'avait 
>|ii  M  «I  .ipivs  io  ju-ooedé  de  M.  Syme.  Cinq  ans  plus  tard,  le  malade  en- 
i:.t  a  1  tuqiilal  il  Ai\.  ^«ai  réli^ci>senient  était  infranchissable;  quelques 

.liiiiu  >  du  nue  paxHiieut  oucore  par  le  méat,  mais  la  miction  se  faisait 
|ii«  .qui'  «tàiiOivint'uL  par  une  listuie  située  très  en  arrière.  Cet  orifice 
Il  .liiîi-ux  [ii-iiiu'lt;iil  vi  iiiti-i»duii*e  une  petite  bougie  dans  la  vessie.  Ud 
.  .iilit-ici  .i\aul  t'tc  prt'aL;d)ieiuent  poussé  dans  l'urèthre  jusque  sur  le 
Il  iii  i  i.M  inriil,  M.  liourguet  lait  sur  le  raphé  une  incision  de  4à  5ceD- 
hiiiriit ...  «[Ut  saiii'teà  13  millimètres  de  lanus;  il  découvre  une  masse 
.U  h  ..u  luduir,  d  un  hiauc  nacré,  ayant  la  consistance  du  cartilage  et 
•  lu  Miiumr  il  tihc  Irès-jirosse  olive.  Après  l'avoir  isolée  des  parties  voi- 

iiti  .,  il  t  t*idi'\t'  lumftivtement  à  laide  du  bistouri  et  de  ciseaux  courbes.— 
(.1  |ii  utl.iitt  II'  i-alhi'tcr  ii'ot  pas  ù  nu^et  une  petite  incision  est  pratiquée 
.tit  .i*ii  ivtivuiilc  pour  le  faire  arriver  dans  la  plaie.  -^On  reconualt 
i|u  li  i  M  .le  i'Ui.'orc  quelques  parcelles  de  tissu  morbide,  et  on  les  excise, 
l.t  |i.i.>.^a^(*  d'une  sonde  de  gomme  élastique  dans  la  partie  postérieure 
ilti  t  .mal  i'prou\aul  quelques  difficultés ,  la  voie  est  agrandie  au  moyco  ' 
,ii  .'luv  lUilsions  longues  de  18  à  20  millimètres  et  profondes  de 
ï  \  1  uuUiuu'tres. 

i  hi  .  At  / .  ha  vainement  les  (races  de  Vurèthre  au  fond  de  la  plaie  et  dans  /« 
i,.ut  ta  Liilrviie.  —  Deux  uiois  ct  treize  jours  après  l'opération^  le  malade 

,1  iK  riUiN,  n'ayant  qu'une  petite  fistule  permettant  à  peine  l'introduc- 
iiuii  il  un  ilvli'l.  -Trois  ans  et  cinq  mois  plus  lard  cette  fistule  se  ferma. 
M    hiiiit^.ui  I  .1  \(i  le  malade  au  bout  de  huit  ans,  et  la  guérison  s'était 
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Le  secood  malade,  âgé  de  trente-sept  ans^  avait  un  rétrécissement 
franchissable  produit  par  une  chute  sur  le  périnée.  Quatorze  mois 
cet  accident,  Goyrand  incisa  Turèthre  au  devant  de  Tobstacle, 
sans  poufoir  trouver  l'orifice  du  bout  postérieur  du  canal.  Dix- 
■îft  mois  s'étaient  écoulés,  quand  l'opéré  entra  de  nouveau  à  l'hôpital. 
-  A  la  racine  des  bourses  existe  une  fistule  par  laquelle  la  miction 
opère  goutte  à  goutte;  si  l'on  passe  une  sonde  par  le  méat  urinaire^  elle 
■t  par  cette  fistule.  Un  stylet,  introduit  d'avant  en  arrière  par  cet 
riice,  est  arrêté  à  25  ou  30  millimètres.  Après  avoir  employé  inutile- 
Knila  dilatation  et  des  caustiques  énergiques  pour  agrandir  la  fistule 
tdécoovrir  l'entrée  du  rétrécissement,  M.  Bourguet  pratique  l'uréthro- 
■de  :  —  Une  sonde  de  fifayor  de  8  millimètres  est  portée  jusque  sur 
obstacle.  —  Une  incision,  partant  de  son  bec,  est  faite  sur  le  raphé 
^■s  la  longueur  de  5  à  6  centimètres  jusqu'à  15  millimètres  au  devant 
le  Tanos.  Arrivé  sur  le  tissu  morbide  qui  remplit  en  entier  la  région  du 
■Ibe  et  remplace  cet  organe,  l'opérateur  le  dissèque  largement  sur 
es  côtés,  l'étreint  fortement  avec  un  fil  ciré  qu'un  aide  saisit  pour  sou- 
evtf  la  tumeur  et  l'attirer  à  l'extérieur.  —  Pendant  l'opération  un  coup 
le  ciseau  ouvre  l'urèthre  en  arrière,  et  Ton  profite  de  cette  ouverture 
pmsr  introduire  une  sonde  dans  la  vessie.  — On  continue  à  disséquer  la 
tameur  et  on  l'enlève  entièrement.  Tout  le  calibre  de  l'urèthre  parait 
compris  dans  la  dégénérescence.  —  Introduction  d'une  sonde  dans  la 
par  le  méat  et  pansement  simple.  —  La  plaie  se  cicatrise  rapide- 
t,  et  tout  semble  proipettre  une  guérison,  quand  des  accidents 
ginéranx  se  développent,  et  le  malade  succombe,  vingt-trois  jours 
i^ès  l'opération,  par  suite  d'une  infection  purulente. 

n  n'est  pas  dit,  dans  l'observation,  si  la  tumeur  a  été  examinée  et  si 
Toùj  a  retrouvé  les  traces  de  l'urèthre. 

Pour  moi,  je  n'ai  pratiqué  qu'une  seule  fois  l'uréthrotomie  externe 

excision^  sur  un  homme  ayant  un  rétrécissement  développé  à  la 

d'an  coup  de  pied  de  cheval  sur  le  pénis.  Le  malade  portait  à 

I  centimètres  du  méat  urinaire,  au-dessous  de  la  verge,  une  tumeur  du 

foinme  d'une  grosse  noisette  allongée.  La  miction  se  faisait  goutte  à 

goutte^  et  il  était  impossible  d'introduire  une  bougie  ou  un  stylet.  Je  fis,  sur 

kraphé,  une  incision  de  U  centimètres,  et,  arrivé  sur  la  tumeur^  je  vou* 

hila  cerner  sur  les  côtés,  mais  je  m'aperçus  bien  vite  que  je  ne  pourrais 

Pexciser  sans  intéresser  profondément  les  corps  caverneux  qui  étaient 

Compris  dans  la  cicatrice.  Je  me  bornai  donc  à  enlever  la  portion  dans 

laquelle  toute  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  me  semblait  comprise. 

Si  l'on  ne  consulte  que  les  observations  qui  viennent  d'être  rapportées, 

I.  —  22 
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le  mauuel  de  celte  opération  serait  des  pins  simples.  En  effet,  à  l'aide  du 
cathéter  introduit  dans  Turèthre  i:ar  le  méat  urinaire,  il  est  facile  de 
pénétrer  dans  la  partie  antérieure  du  canal  ;  d'un  autre  côté,  la  fistule 
qui  existe  en  arrière  du  rétrécissement  permet  d'introduire  une  sonde 
jusque  dans  la  vessie.  L'obstacle  qu'on  doit  attaquer  se  trouve  donc 
compris  entre  deux  points  de  repère,  et  il  est  impossible  de  se  founoyer. 

Le  malade,  étant  couché  comme  l'exigerait  l'opération  de  la  taille,  le 
chirui^en  fait,  sur  l'exlromité  du  cathéter  introduit  par  le  méat  uri- 
naire,  une  incision  longitudinale  sur  le  raphé  et  la  prolonge  jusqu'à  la 
fistule.  Arrivé  sur  la  portion  indurée  du  canal,  il  l'isole  de  chaque  côté, 
en  disséquant  avec  soin  les  parties  molles  qui  la  recouvrent;  cela  fait, 
il  la  traverse  avec  un  fil  solide  ou  une  érigne  qu'il  confie  à  un  aide, 
puis  avec  un  bislt>uri  ou  des  ciseaux  courbes  il  l'enlève  complètement.— 
La  plaie  nettoyée,  on  substitue  au  cathéter  une  sonde  de  gomme  élas- 
tique qui  est  introduite  jusque  dans  la  vessie. 

Cependant  cette  opération  est  non-seulement  difficile,  mais  encore, 
dans  certains  cas,  il  est  impossible  de  l'exécuter  telle  qu'elle  a  été  décrite. 
Lorsque  le  rétrécissement  siège  sur  la  partie  libre  de  la  verge  et  forme 
une  nodosité  assez  forte  pour  qu'on  puisse  songer  à  son  extirpation^  il  est 
toujours  de  natui'e  cicatricielle.  Il  a  succédéàune  ulcération  syphilitique, 
comme  il  y  a  lieu  de  le  soupçonner  chez  le  malade  de  M.  Henri  Robert, 
ou  à  une  lésion  traumatique,  comme  dans  le  cas  de  Levannier  et  dans  le 
mien.  Alors  la  cicatrice  est  rarement  bornée  au  tissu  spongieux  du  canal; 
elle  envahit  plus  ou  moins  les  parties  voisines.  Ainsi  sur  le  malade  que 
j'ai  opéré,  je  n'ai  pu  enlever  que  la  portion  inférieure  du  noyau  fibreux. 
Pour  l'exciser  tout  entière,  il  m'aurait  fallu  intéresser  profondément 
les  corps  caverneux. 

On  rencontre  des  difficultés  analogues,  quand  le  rétrécissement  se 
trouve  dans  la  région  bulbaire  ou  membraneuse.  Ici  je  ne  parle  plu^  ^ 
d'après  des  faits  cliniques,  mais  d'après  l'examen  de  plusieurs  pièce5  j 
pathologiques  que  j'ai  disséquées  avec  le  soin  le  plus  minutieux.  Lapo^ 
tion  oblitérée  de  l'urèthre,  plongée  au  milieu  des  tissus  indurés  du  , 
périnée,  se  confond  si  intimement  avec  eux,  qu'il  est  impossible  de  l'en  ^ 
séparer  et  quelquefois  de  la  reconnaître.  La  masse  fibreuse,  traversée  « 
par  les  fistules,  est  irrégulière;  elle  envoie  des  prolongements  dans  plu- 
sieurs directions,  et  l'on  ne  parviendrait  à  l'enlever  qu'en  opérant  une 
perle  «le  substance  considérable.  Mais  cette  pratique  n'est  pas  sans 
inconvénients.  J  ai  eu  dans  mon  service,  pendant  plus  d'une  année,  un 
malade  qu'on  avait  soumis  à  ce  traitement  dans  Tespérance  de  le  débar- 

4*a>ser  de  plusieurs  fistules  périnéales  anciennes.  La  réunion  de  !n  plai»     ^ 

i 

i 


« 
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iii-s'éUil  pas  o|iô['('c,  et  l'nrèthiv  élail  ix'sié  ouvert,  privé  rie  sa  \)nfn} 
inri^rieare.  dans  l'étendue  de  plus  de  5  centimètres. 

[|  ne  faul  pas  pousser  jusqu'à  l'abus  ce  principe  de  théra]/ iitique 
ïriiéralc,  vrai  on  lui-même,,  qu'une  licalrice  a  besoin  d'iUre  enlevée 
rompt  élément,  si  l'on  veut  rendre  aux  parties  leur  sonplosse  normale. 
'*n  ne  doit  pas  non  plus  confondre,  comme  on  l'îi  fait  si  souvent,  l'indu- 
mlion  avec  la  cicatrice. 

Lorsque  l'urèlhre  a  été  uxcisi";  dans  niu'  certaine  étendue,  ses  deux 
bouts,  en  udmetlanl  même  qu'ils  finisseut  par  se  rapprocher  un  peu, 
resteront  séparés  par  un  intervalle  plus  ou  moins  grand.  Il  s'établira, 
dans  ce  point,  un  bout  de  canal  dont  les  parois  seront  nàcessaireraenl 
constituées  par  une  large  cicatrice.  Or,  si  les  tissus  cicatriciels  peuvent 
>fni-ir  à  H  formation  de  ce  nouveau  conduit,  pourquoi  ne  pas  iili- 
li'ier,  pour  le  même  usage,  ceux  qui  existent,  sans  opérer  une  perle  de 
substance?  C'est  ce  qu'ont  fait  Solingen,  Ledran,  Lassus,  I-evanniur; 
'■'est  ce  que  j'ai  fait  souvent  moi-môme,  elles  malades  ont  parfaitcmenl 
;ni^ri. 
Kn  effet,  toute  la  musse  dure  que  l'on  rencontre  au  périnée,  constituée 
n  grande  partie  de  tissus  indurés  bien  différents,  comme  je  le  disais 
liai  h  l'heure,  du  tissu  des  cicatrices,  est  susceptible  de  modification^ 
[TOfondes  par  le  seul  fait  du  rétablissement  de  la  miction  par  la  voie 
naturelle,  .^prës  avoir  fait  sur  la  ligne  médiane  une  incision  longitu- 
Jinale  de  manière  à  diviser  la  portion  oblitérée  de  l'urèthre,  on  place 
dans  celle  large  gouttière  une  grosse  sonde  qui,  introduite  par  le  méal 
iirinaire,  pénétrera  jusque  dans  la  vessie.  Déjà  le  cours  des  urines  csl 
i^uré.  Uais,  sous  l'inlluence  du  séjour  de  la  sonde,  les  tissns  indurés  se 
'unulliront,  une  suppuration  abondante  s'établira  dans  la  plaie,  qui  x' 
''ooTrira  de  bourgeons  charnus,  cl  la  guérison  aura  lieu  beaucoup  plus 
promptement  que  si  l'on  avait  produit  une  pei-te  de  substance  (1). 
pst-cc  à  diie  que  ce  nouveau  canal  aura  la  souplesse  de  l'urèllire  h 

(1)  ■  UuelquM-uns  ont  ouvert  l'urËUire  sur  la  auiiUe  ciuinelée  |>our  ilécouvrir  le>  cntou- 
cote*  ou  carnoiiUs,  et  les  diitriiire  nu  les  coniunier  avec  des  remèdes  aonvenablM.  Bien 
Mn  de  procurer  du  soulagement,  le  conduil  de  l'urine,  «prêt  la  cicatrice,  h  trouvait 
Mcoraplu*  étroit.  ■  (Col  de  Villari,  17A{,  Cours  de  çMr.,  l.  IV,  p.  123.) 

Pitcal  dit,  en  parUiit  ilei  Uslules  urinaires  : 

■ L'excision,  loin  de  hâler  la  guérison,  ne  fait  souvent  que  la  rclarJvr.  Nous  «aVuus 

tàt  DCrtrc  propre  expériciii^e,  que  le  dégorg einent  des  parlies  n'est  [>»  plus  prompt  quand 
■■  inciie  1»  duretés  que  lorsqu'on  se  contante  de  placer  à  demeura  une  sonde  dans  l'urè- 
kre.  La  présence  conltiiuelte  du  cel  instrument  dam  le  canal  est  plus  puîiunle  el  plu> 
Aeaee  que  l«aIondanIs  les  plus  uccrédîtéa.  ■  {fhoparl,  I.  Il,  p.  350.] 
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rétat  normal^  que  se:»  parois  ne  tendront  pas  à  se  rapprocher?  Non  sans 
doute.  Il  faudra  entretenir  son  calibre  par  Tusage  prolongé  des  bougies; 
peut-être  môme  sera-l-on  obligé  de  recourir  à  des  moyens  plus  éne^ 
KÎques.  Mais  c'est  également  ce  qu'on  est  obligé  de  faire  quelquefois 
après  Texcision  et  dans  des  conditions  moins  bonnes.  Ainsi,  chez  le 
malade  de  M.  J.  Roux,  deux  mois  après  l'opération,  il  y  a  déjà  retour 
fie  la  coarctation  à  r endroit  ou  le  canal  a  été  réséqué;  trois  ans  plus  tard, 
on  constate  une  fistule  et  une  gène  de  la  miction  qui  forcent  à  pratiquer 
V uréthrotomie  interne. 

Quant  à  la  gravité  de  l'excision,  elle  est  de  toute  évidence.  Sur  les  cinq 
cas  que  j'ai  rapportés,  il  y  a  eu  deux  morts.  Il  est  vrai  que  mon  malade 
a  succombé  à  un  érysipèle,  et  bien  que  celui-ci  ait  débuté  dans  la  plaie, 
on  pourrait  prétendre  à  la  rigueur  que  la  mort  n'est  pas  due  à  Texcision. 
Mais  le  malade  fût-il  guéri,  que  ce  n'eût  pas  été,  à  mes  yeux,  un  succès. 
L'opération  n'était  pas  terminée,  que  je  m'étais  déjà  promis  de  ne  plus 
jamais  y  revenir. 

Formation  d'un  canal  latéral,  —  Cette  opération  a  été  décrite  par 
M.  Bourguet  (d'Aix)  sous  la  dénomination  de  :  Uréthrotomie  par  une  voie 
nouvelle  collatérale,  n  Quand  on  ne  peut  pas^  dit-il^  franchir  un  rétrécis$e' 
menty  on  peut  passer  à  côté,  faire  une  voie  nouvelle  collatérale  et  plus  w 
f nains  parallèle,  sans  se  préoccuper  du  rétrécissement  qui  reste  alors  ntr  un  def 
côtés  de  la  plaie.  »  [De  l' uréthrotomie  externe,  1865,  p.  178.) 

Ce  procédé  ne  rentre  pas  dans  Turéthrotomie  externe  telle  que  je  l'ai 
définie,  puisqu'il  n'atteint  pas  le  rétrécissement  et  n'intéresse  que  les 
parties  qui  l'avoisinent.  Cependant  il  s'en  rapproche  trop,  par  son 
manuel  opératoire,  pour  ne  pas  trouver  place  ici.  • 

Voici  un  résumé  du  seul  fait  rapporté  par  M.  Boui^uel  :  —  Un 
homme  de  quarante-deux  ans,  ayant  été  traité  inutilement  d'un  rétré- 
cissement par  la  dilatation,  la  cautérisation  et  l'uréthrotomie  externe, 
entre  à  Thôpilal  d'Aix  le  15  janvier  1855.  Le  scrotum  et  le  périnée  | 
sont  le  siège  de  huit  ouvertures  fisluleuses  par  lesquelles  s'échappe  ■ 
goutte  à  goutte  la  totalité  des  urines.  Le  rétrécissement  est  infran-  ' 
chissable.  •  ' 

Le  28  janvier,  les  trajets  tisluleux  sont  incises  les  uns  après  les  autres 
sur  la  sonde  cannelée  î\  la  profondeur  de  1  à  2  centimètres^  et  laissent  à 
découvert  un  tissu  dur,  comme  lardacé.  Les  bords  de  toutes  ces  inci- 
sions sont  cautérisés  avec  le  fer  rouge  jusqu'à  dessiccation  de  la  plaie. 
Au  bout  de  deux  mois  et  demi,  il  ne  reste  plus  qu'une  seule  plaie  de 
15;\  18  milliiiièlres. 

On  fait  inutilement  des  tenUitives  pour  retrouver  la  portion  anté- 
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neiire  du  canul  en  pussiint  par  la  flsliili?.  Le  H  aviil.  une  incision  est 
pratiquée  en  avant  du  rétrécissement,  dans  l'espérance  d'y  introduire 
un  stylet;  cette  opération  ne  réussit  point. 

Alors  un  cathétei'  courbe  de  7  millimétrés  est  introduit  dans  l'urétbrp 
d  porté  jusqu'au  devant  de  l'obstacle.  Le  pavillon  eu  est  coullé  &  un 
»ide  à  qui  on  recommande  de  presser  fortement  et  de  refouler  le  phta 
possible  le  rétrécissement  en  arriére.  Pendant  ce  temps,  le  chirurgien 
cbercbe  à  sentir  le  bec  de  l'instrument  à  travers  les  tissus  qui  le  séparent 
(le  la  fistule  périnéale,  en  engageant  l'e^tiémité  de  l'indicateur  gauche 
dans  l'ouverture  dilatée  de  lu  fistule.  Il  pratique  sur  le  relief  formé  par 
le  cathéter,  à  l'aide  d'un  bistouri  droit,  au  fond  de  la  llstule  et  sur  sa 
paroi  antérieure,  une  incision  de  1  centimètre  ;\  1  centimètre  et  demi 
<l'â[«ndue,  dirigée  d'avant  en  arriére  parallèlement  à  l'axe  du  canal  ei 
■Dléressant  tous  les  tissus  compris  entre  !a  llstule  et  le  cathéter.  Arrivé 
Mir  la  pointe  de  cet  instrument,  il  l'en^jage  dans  l'espèce  de  boutonnière 
qui  vient  d'£tre  faite,  et  qui  est  agrandie  de  mauièri'  qu'il  puisse  la 
)iirr4>urir  librement.  Une  sonde  de  gomme  élastique  introduite  par  le 
m*al  est  portée  jusque  dans  la  vessie. 

Le  10  juillet  1856,  la  miction  s'opère  facilement.  11  ne  reste  plus  au 
piirinée  qu'une  fistule  très-éiroite  par  laquelle  il  s'échappe  a  peine  quel- 
ijues  gouttes  d'urine. 
Le  malade  n'a  pas  été  revu  depuis  celte  époque. 
Dans  les  réflexions  dont  l'auteur  fait  suivre  cette  observation,  il  ajonle 
(p.  191)  que  l'uréthre  était  oblitéré  dans  l'étendue  de  3  centimètre»  en 
'  *<)int  de  la  Hatule;  que,  gràce  à  la  locomotion  du  rétrécissement  qui  était 
I  déprimé  par  le  cathéter,  il  u'a  pas  été  obligé  d'inciser  la  peau,  et  qu'il 
'(ail  une  «êntable  urél/ii-otomie sous-cutanée. 

On  aura  peut-être  quelque  peine  à  comprendre  comment  la  portion 
oblitérée  de  l'urètbrc  avait  conservé  une  si  grande  mobilité,  comment 
les  parties  voisines  étaient  restées  saines  et  souples  dans  un  périnée  Ira- 
^'rrsé  par  buit  fistules  sur  le  trajet  desquelles  on  avait  porté  le  for  rouge. 
3lais  je  laisserai  de  côté  ces  détails  pour  n'examiner  que  l'opération 
d'une  onaoière  générale. 

C'est  un  fait  connu  et  accepté  depuis  longtemps  qu'un  canal  nouveau 
l'armé  arlitlciellemenl  dans  l'épaisseur  du  périnée  peut,  juqu'à  un 
fertain  point,  remplacer  l'urètbre.  Quanti  on  pratique  le  cathétérisnie 
forcé,  tout  en  chen'hant  à  rester  dans  la  direction  de  l'urèlbre.  on 
n'ignore  pas  que,  trop  souvent,  la  sonde  s'en  écarte  et  arrive  dans  la 
ve>sieparuue  voie  nouvelle.  Lorsqu'on  bouche  une  large  fistule  av<^- 
uii  Unilteau  emprunté  aux  tissus  voisins,  on  sait  très-bien  que  la  peau. 
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sans  ressembler  en  rien  aux  parois  deTurèthre,  peut  encore  en  tenir  lieu. 
Je  n'insisterai  donc  pas  sur  ce  point. 

On  a  vu  également,  dans  les  observations  rapportées  plus  haut,  que 
si,  après  avoir  divisé  une  portion  oblitérée  de  l'urèthre  dans  le  seus  df 
sa  longueur,  de  manière  à  creuser  une  large  gouttière^  on  plaçait  une 
sonde  dans  la  plaie,  les  tissus  indurés  se  ramollissaient  par  suite  de  la 
présence  de  ce  corps  étranger,  se  couvraient  de  bourgeons  charnus,  et 
tinissaient  par  former  autour  de  la  sonde  un  nouveau  canal. 

Quels  avantages  présente  donc  l'opération  de  M.  Bourguet?  C'est, 
dans  Topinion  de  cet  habile  chirurgien,  qu'un  canal  constitué  aiu 
dépens  de  tissus  sains  offrira  une  souplesse  et  une  perméabilité  plus 
durables  que  le  canal  creusé  dans  des  tissus  indurés. 

Cela  peut  être  à  la  rigueur  ;  mais  d'abord  sur  toutes  les  pièces  patho- 
logiques que  j'ai  examinées,  j'ai  trouvé  l'urèthre  englobé  dans  une  | 
musse  plus  ou  moins  épaisse  de  tissus  indurés,  et  il  aurait  fallu  s'en  t 
écarter  beaucoup  pour  rencontrer  des  parties  entièrement  saines.  De 
plus,  on  ne  doit  pas  oublier  que  ce  nouveau  canal  n'est,  après  tout,  qu'un 
liajet  flstulcux;  que  ses  parois  formées^  au  milieu  d'une  plaie  en  sappu- 
i-ation,  par  des  bourgeons  charnus,  seront  aussi  de  nature  cicatricielle. 
On  dira  peut-être  que  la  cicatrice  sera  toujours  moins  épaisse  que  si  le 
canal  était  creusé  dans  des  tissus  déjà  indurés;  mais  ce  n'est  là  qu'une 
simple  assertion,  puisque  les  tissus  qui  ne  sont  qu'indurés  peuvent 
reprendre  leur  souplesse  quand  on  a  fait  disparaître  la  cause  qui  entre- 
tenait une  inflammation  chronique  dans  leur  épaisseur.  C'est  ce  qui 
arrive  chaque  jour  sur  le  périnée,  oh  l'on  voit  des  fistules  anciennes  et 
à  trajet  calleux  guérir  d'elles-mêmes,  quand^  au  moyen  de  sondes  à 
demeure,  on  est  parvenu  à  rétablir  la  miction. 

Cependant  l'opération  proposée  par  M.  Bourguet  a  un  inconvénienl 
^rave,  c'est  de  placer  le  nouveau  canal  en  dehors  de  la  direction  de  rurè- 
thre.  Tous  les  chirurgiens  qui  ont  pratiqué  Turéthrotomie  externe  ont 
toujours  pris  le  plus  grand  soin  d'inciser  les  tissus  sur  la  ligne  médiane, 
afin  de  rétablir  la  continuité  du  canal  dans  sa  direction  normale;  car, 
ne  pouvant  se  dissimuler  combien  déjà  serait  imparfait  le  nouveau  canil 
qu'ils  établissaient,  ils  voulaient  du  moins  qu'il  fût  droit  et  opposât  le 
moins  possible  d'obstacles  à  la  sortie  des  urines.  Or^  M.  Bourguet  Dût 
le  contraire,  et  après  son  opération  l'urèthre  est  nécessairement  délié. 
Si,  ^ar  la  suite,  il  survenait  quelque  embarras  du  catial,  ce  qili  est  tt^ 
admissible  dans  ces  cas^  on  se  demande  cottiment  dn  pourrait  pratiquer 
le  eathéléfisme.  Il  est  vrai  que  chex  son  malade,  quelque  tenlpê  enrflre 
après  l'opération,  on  pntnail  passer  une  sonde  de  Mâyor  d*  7  mllli- 
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Dètre^;  niais  ce  malade  a  été  perdu  de  viie,  et  Ton  ne  peut  savoir  si  le 
alibre  du  canal  s'est  maintenu. 

Toal  en  reconnaissant  combien  le  procédé  de  M.  Bourguet  est  ingé- 
Mux  et  lliabileté  avec  laquelle  il  Ta  appliqué,  je  dois  dire  que  le  pro- 
édé  ancien  me  semble  préférable  sous  tous  les  rapports. 

SaÙÊS  eomécuiif*.  —  Il  est  indispensable,  après  avoir  pratiqué  Turé- 
hrolomie  externe,  de  mettre  une  sonde  à  demeure  dans  l'urèthre, 
Mmr  empêcher  les  mines  de  prendre  leur  cours  par  la  plaie.  Cette 
■tnœa  vre  est  ordinairement  assez  simple,  mais  si  l'on  éprouvait  quelque 
«me  à  pénétrer  dans  la  portion  postérieure  du  canal,  il  faudrait  y  intro- 
hnre  rai  stylet  creusé  d'une  large  cannelure  sur  laquelle  on  glisserait 
idlement  la  pointe  de  la  sonde  jusque  dans  la  vessie. 

Si  la  sonde  ne  détermine  pas  d'accidents,  on  doit  la  laisser  en  place 
■qa^à  la  guérison  complète  de  la  plaie,  parce  qu'elle  sert,  pour  ainsi 
ire,  de  moule  à  la  cicatrice.  Cependant  il  arrive  quelquefois,  vers  la 
in  du  traitement,  un  moment  où  sa  présence  est  plutôt  nuisible 
pTntîle.  C'est  quand  il  ne  reste  plus  qu'une  petite  fistule  qui  tarde  à  se 
périr;  assez  souvent  elle  est  entretenue  par  la  distension  trop  grande 
les  parois  du  canal,  et  il  n'est  pas  rare  de  la  voir  se  fermer  d'elle-même, 
■  bout  de  quelques  jours,  dès  qu'on  a  retiré  la  sonde. 

GeUe-ci  doit  être  changée  tons  les  deux  ou  trois  jours  ;  autrement  elle 
•  diarge  de  matières  calcaires  et  déchire  le  canal  quand  on  veut  la 
«tirer.  Quelquefois  ces  incrustations  se  forment  si  rapidement,  qu'on 
ait  obligé  de  se  servir  de  sondes  d'argent  qui  résistent  beaucoup  mieux 
\  l'action  des  urines.  Alors  celle  de  J.  L.  Petit  est  préférable  à  toute 
«  parce  que  sa  forme  en  S  s'accommode  parfaitement  anx  cour- 
dn  canal. 

Lorsque  la  vessie  est  enflammée,  elle  ne  supporte  pas  la  présence 
le  h  sonde  la  plus  molle.  D'un  autre  côté,  il  est  impossible  d'employer 
»  cathétérisme  toutes  les  fois  que  le  malade  veut  uriner,*  parce  que, 
ces  cas,  ses  envies  sont  très-fréquentes.  Il  faut  donc  se  résigner  à 
couler  les  urines  par  la  plaie,  mais  on  profitera  du  temps  que 
eUe-ci  met  à  guérir  pour  combattre  l'inflammation  de  la  vessie  par  des 
BBèdes  généraux  et  des  injections  émollientes.  De  temps  en  temps  on 
nliquera  le  cathétérisme  avec  une  grosse  bougie  de  métal  pour  entre- 
mit  le  calibre  de  l'urèthre.  II  est  rare  qu'à  l'aide  d'un  traitement  bien 
Mmda,  on  ne  parvienne  pas  à  faire  tolérer  une  sonde  à  demeure 
wt  la  Tessie  avant  la  cicatrisation  complète  de  la  plaie. 

Le  pansement  est  très-différent  suivant  que  l'incision  a  été  faite  sur  la 
«lie  libre  de  la  verge  ou  sur  le  périnée.  Dans  le  premier  cas,  le  peu 
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d'épaisseur  des  parties  molles  permet  de  tenter  une  réunion  par  pre- 
mière intention.  On  se  servira  de  fils  d'argent  plutôt  que  de  fils  de  lin  ou 
de  soie,  parce  que  Turine  imbiberait  facilement  ces  derniers  et  pénétre- 
rait dans  les  petites  piqûres.  Les  points  de  suture  ne  porteront  que  sur 
la  peau,  et  ils  devront  être  très-rapprochés  afin  d'empêcher  qu'il  ne  se 
forme  une  fistule  toujours  difficile  à  guérir  dans  cette  partie  de  Turèthre. 
Dans  le  second  cas,  on  ne  peut  songer  à  réunir  directement  la  plaie, 
qui  est  profonde,  souvent  anfractueuse,  et  parlaquelle  une  petite  quantité 
d'urine  s'échappe  toujours,  soit  en  passant  en  dehors  de  la  sonde,  soit  en 
la  suivant  au  moment  où  on  la  change.  U  faut  au  contraire  la  faire  sup- 
purer, non-seulement  pour  modifier  les  tissus  indurés,  mais  encore  pour 
amener  le  développement  de  bourgeons  charnus  qui  doivent  combler 
les  trajets  fistuleux  et  la  perte  de  substance  qui  existe  sur  la  paroi  infé- 
rieure de  l'urèthre.  On  a  conseillé  d'introduire  dans  la  plaie,  aussitôt 
après  l'opération,  de  la  charpie  imbibée  d'eau  fraîche.  Cette  espèce  de 
tampon  est  au  moins  inutile  :  il  arrête  les  urines  qui  tendent  à  s'échap- 
per au  dehors,  et  son  contact  avec  des  surfaces  saignantes  détermine 
assez  souvent  une  inflammation  très-vive.  Je  me  borne  à  recouvrir  les 
parties  d'une  compresse  humide.  Dès  le  lendemain  de  l'opération,  la 
plaie  présente  fréquemment  un  mauvais  îispect,  elle  se  couvre  d'une 
matière  pultacée  grisâtre.  Cet  accident  n'est  que  passager;  il  sufQtdc 
quelques  lavages  avec  de  l'eau  légèrement  chlorurée  ou  acidulée  avec 
du  jus  de  citron,  pour  le  combattre  efficacement  et,  au  bout  de  deux  ou 
trois  jours,  la  plaie  présente  une  surface  vermeille  qui  annonce  la  pro- 
duction des  bourgeons  charnus. 

Accidents,  —  L'uréthrotomie  externe  portant  sur  la  portion  antérieure 
du  canal  est  une  opération  simple  et  généralement  exempte  de  dangers; 
pratiquée  en  arrière  des  bourses,  elle  est  d'une  exécution  difOcile  el 
assez  souvent  compliquée  par  des  accidents. 

L'hémorrhagie  est  l'accident  le  plus  fréquent.  Son  abondance  dépend 
surtout  de  l'état  des  parties  sur  lesquelles  on  opère.  Rarement  elle  prend 
des  proportions  inquiétantes  quand  le  périnée  est  induré  et  traversé 
par  des  trajets  fistuleux,  quand  le  bulbe  lui-même  est  transformé  eu 
une  masse  de  consistance  fibreuse.  Elle  peut  être,  au  contraire,  consi- 
dérable lorsqu'on  est  obligé  d'aller  chercher  l'urèthre  dans  sa  partie 
profonde  et  au  milieu  de  parties  saines. 

L'écoulement  de  sang  produit  par  l'incision  des  tissus  spongieux,  et 
surtout  du  bulbe,  a  lieu  en  nappe  ;  il  est  ordinairement  peu  abondant. 
Cependant  Fergusson  parle  d'un  jeune  homme  chez  lequel  une  incision 
du  bulbe  amena  une  hémorrhagie  qui  dura  deux  jours  et  faillit  causer 
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a  mort.  Quacd  le  sang  s'échappe  par  jet,  il  provient  de  la  lésion  d'une 
i»  artères  bulbeuses  ou  de  la  transverse;  car  il  n'est  pas  toujours 
poKÎMe  d'éviter  ces  vaisseaux,  malgré  le  soin  qu'on  prend  d'inciser  le 
périnée  sur  la  ligne  médiane.  L'hémorrbagie  se  montre  tantôt  pendant 
Topération,  tantôt  quelques  heures  après.  Dans  ce  dernier  cas  elle  est 
lilos  sérieuse,  parce  que  le  malade  ne  s'en  aperçoit  souvent  que  lorsqu'il 
Bt  déjà  très-afibibii. 

n  faudrait  que  la  perte  de  sang  fût  bien  abondante  et  qu'on  n'eût  pas 
Efeerché  à  la  combattre,  pour  qu'elle  causât  la  mort.  Si  l'hémorrhagie  se 
hit  eo  nappe,  elle  s'arrête  fréquemment  d'elle-même  ou  par  la  simple 
ippUcation  de  compresses  imbibées  d'eau  froide  et,  au  besoin,  par  l'em- 
ploi de  liquides  hémostatiques.  Quand  une  artère  a  été  ouverte,  il  faut 
h  lier  immédiatement;  autrement  on  risquerait  de  ne  plus  la  retrouver 
d  l'on  exposerait  le  malade  à  une  hémorrhagie  secondaire.  Cette 
recherche  du  vaisseau  n'est  pas  toujours  facile  à  cause  de  l'état  des 
puties  et  surtout  de  la  profondeur  de  la  plaie.  Lorsque  le  sang  continue 
à  couler,  on  emploie  le  tamponnement  de  la  plaie,  mais  il  ne  faut 
iccoarir  à  ce  moyen  que  sïl  est  indispensable,  parce  que  la  compres- 
âon  exercée  sur  des  parties  aussi  riches  en  vaisseaux  veineux  pourrait 
déterminer  une  phlébite  suivie  de  résorption  purulente. 

Je  noterai  rinnitralion  durinc  uniquement  parce  qu'elle  a  été  men- 
tionnée par  quelques  chirurgiens.  On  ne  comprend  guère  comment 
ék  pourrait  se  produire,  quand  précisément  on  vient  d'ouvrir  aux 
«ines  une  large  voie. 

Quant  à  la  gangrène,  à  l'érysip.èle  et  à  la  résorption  purulente,  ce 
sont  des  accidents  commons  à  la  plupart  des  plaies  ;  ils  ne  présentent 
fien  de  particulier  dans  l'uréthrotomie  externe.  Cependant  il  faut  les 
siçoaler  comme  une  complication  assez  fréquente,  pour  qu'on  n'ait  pas 
recours  à  cette  opération,  à  moins  de  nécessité  absolue. 

APPRÉCIATIOTI  DES  DIFFÉRENTES  MÉTHODES  DE   TRAITEME5T. 

Jetons  maintenant  un  regard  en  arrière,  et,  sans  rentrer  dans  les 
4élaib,  rapprochons  des  deux  grandes  espèces  de  rétrécissement  que 
j'ai  admises  les  méthodes  thérapeutiques  dont  nous  disposons. 

Dans  les  rétrécisêements  de  tuiture  inflammatoire^  les  altérations  sont 
complexes  et  les  agents  de  la  rétraction  multiples  :  — H  y  a  d'abord  une 
PTwdation  de  matière  plastique  plus  ou  moins  abondante  ;  disséminée 
ou  ramassée  sous  forme  de  plaques  et  de  noyaux,  elle  est  facile  à  recon- 
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iiaitre.  C'est  elle  qui  a  la  plus  grande  part  dans  cet  état  particulier  des 
tissus  auquel  on  a  donné  le  nom  d'induration.  Vient  ensuite  une  modi- 
fication des  éléments  fibreux^  qui  perdent  peu  à  peu  leur  élasticité  et 
tendent  incessamment  à  revenir  sur  eux-mêmes.  Ce  changement  opéré 
dans  leur  structure  ne  peut  être  saisi  par  aucun  de  nos  moyens  d'inves- 
tigation; cependant  il  existe,  mais  il  n'est  appréciable  que  dans  ses 
effets.  C'est  encore  une  dernière  altération  consistant  dans  une  hyper- 
trophie avec  contracture  des  tissus  musculaires.  Je  ne  pourrais  dire 
quel  est  celui  de  ces  états  morbides  qui  précède  l'autre;  ils  sont  ordinai- 
rement réunis,  et  il  est  probable  qu'ils  se  développent  en  même  temps. 

A  ces  diverses  modifications  pathologiques  des  tissus  de  Turèthre  se 
trouve  étroitement  lié  un  travail  de  rétraction;  mais  celle-ci  affecte 
deux  formes  très-différentes.  Celle  qui  succède  à  répanchement  plasti-  jj 
que  et  à  l'inflammation  des  tissus  fibreux  se  développe  lentement;  elle  ji 
est  continue  et  permanente.  Celle  qui  résulte  de  l'hypertrophie  muscu-  i 
laire  avec  contracture  est  plus  rapide  et  irrégulière  dans  ses  manifesU-  i 
tions.  Mais  l'une  et  Tautre  concourent  à  un  même  résultat,  la  diminu-  % 
tion  du  calibre  de  l'urèthre.  É 

Or,  comment  remédier  à  ce  rétrécissement,  si  ce  n'est  en  changeant  i 
les  conditions  nouvelles  où  se  trouvent  les  parois  du  canal?  Dans  mon  i 
opinion,  il  faut  recourir  à  la  dilatation,  qui  est  la  meilleure  méthode  et  r? 
peut-être  la  seule  avec  laquelle  on  peut  espérer  atteindre  ce  but. 

En  effet,  les  bougies,  par  le  seul  fait  de  leur  présence  dans  l'urèthre,  a 
déterminent  une  inflammation  qui  paralyse  momentanément  les  tissus  Jj 
contractiles  et  amène  la  résorption  de  la  matière  plastique  par  des  vais- 
seaux de  nouvelle  formation.  Voilà  déjà  un  premier  résultat  obtenu. 
Mais  leur  action  sur  les  tissus  fibreux  est  insignifiante,  et^  d'un  autre 
côté,  les  contractions  spasmodiques  reparaîtront  bientôt.  Alors  il  faut 
modifier  l'action  des  bougies  en  augmentant  progressivement  leur 
volume,  et  se  servir  de  ces  instruments  comme  d'un  moyen  mécanique 
pour  distendre  les  liens  fibreux  et  atrophier  les  éléments  contractiles. 
C'est  la  dilatation  que  j'ai  décrite  sous  le  nom  de  dilatation  infiamm- 
toire  afrophique. 

Mais  cette  méthode  n'est  plus  applicable  si  le  rétrécissement  est 
ancien  et  présente  une  résistance  inaccoutu.née.  Elle  exigerait  un  temps 
trop  considérable,  et  le  séjour  prolongé  de  bougies  dans  l'urèthre  et 
dans  la  vessie  pourrait  donner  lieu  à  des  accidents  locaux  et  généraux 
très-graves.  Il  faut  un  procédé  plus  actif  et  plus  prompt.  Ce  sera  encore 
la  dilatation,  mais  une  dilatation  mécanique  qui  distendra  les  Umus  et 
les  rompra;  en  un  mot,  e'est  la dt't^M/^tVm. 
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l'o  moyen  aussi  énergique  ne  peut  être  employé  qu'à  certaines  con- 
ditions :  —  La  première,  c'est  que  la  force  développée  pour  rompre  le 
lélrécissement  portera  sur  toute  la  circonférence  de  l'urèthre  et  y  sera 
répartie  également  ;  car  si  un  seul  point  se  trouvait  moins  soutenu  que 
tes  autres,  il  deviendrait  le  siège  d'une  déchirure  dont  on  ne  pourrait 
calculer  ni  l'étendue  ni  la  profondeur.  C'est  ce  qui  arrivait  avec  le  dila- 
tateur de  M.  Perrève.  Avec  le  divulseur  cylindrique^  cet  accident  n'est 
fis  à  craindre.  —  La  seconde  condition,  c'est  que  l'opération  soit  faite 
(■  une  seule  fois.  Autrement  on  aurait  affaire,  dans  les  séances  subsé- 
fentes,  à  des  tissus  enflammés  et  friables  dont  la  déchirure  exposerait 
i  des  accidents  sérieux. 

Avec  la  dùmliicn^  on  peut,  d'un  seul  coup,  rendre  à  l'urôthre  son 
etfibre  normal.  Le  rétrécissement  est  vaincu,  mais  il  n'est  pas  guéri, 
parce  que  les  tissus,  allongés  ou  déchirés,  n'ont  subi  aucune  modification 
iatiaie  dans  leur  structure.  Aussi  est-il  nécessaire  d'exercer  sur  eux  une 
iction  plus  profonde  et  plus  continue.  En  introduisant,  pendant  un 
certain  temps,  dans  l'urèthre,  des  bougies  de  métal  dont  on  augmentera 
gndaellement  la  grosseur,  on  empêchera  le  retrait  des  tissus  fibreux, 
OB  atrophiera  les  éléments  contractiles  du  canal,  et  c'est  à  ce  prix  seule- 
ment qu'on  pourra  obtenir,  sinon  une  cure  radicale,  du  moins  une  amé« 
fioration  notable  et  de  longue  durée. 

Ce  mode  de  traitement  pourra  surprendre  par  sa  hardiesse.  Cependant 
a'est-il  pas  employé  chaque  jour  et  avec  succès,  sur  d'autres  régions  du 
corps?  Dans  la  fissure  de  l'anus,  la  section  des  sphincters  a  fait  place  à 
leur  dilatation  forcée.  Dans  certaines  rétractions  des  membres,  tantôt  on 
allonge  les  liens  fibreux  à  l'aide  d'appareils,  et  tantôt  on  les  rompt  brus- 
quement. Il  n'y  a  pas  longtemps  encore  on  reculait  devant  cette  demièn' 
manœuvre,  qui  est  aujourd'hui  la  pratique  commune. 

Cependant,  pour  appliquer  la  dilatation  inflammûtoire  airophique  ou  la 
ékmlsûm^  il  faut  d'abord  traverser  le  rétrérisscnient.  Or,  celui-ci  est 
quelquefois  infranchissable  ou  tellement  irritable,  que  le  contact 
momentané  d'un  corps  étranger  suflBt  pour  déterminer  de  graves  acci- 
dents, ici  peut  intervenir  une  autre  méthode  de  traitement,  c'est  la 
ntOérimtiam.  Elle  servira  tantôt  à  détruire  des  brides  irrégulières  qui 
cnbarranent  l'entrée  du  rétrécissement,  tantôt  à  modifier  l'extrême 
aennbilité  de  la  muqueuse  ;  mais  elle  ne  sera,  après  tout,  qu'un  moyen 
aDcestoire. 

Dana  let  rétréti$9ement$  eicùtrideUy  bien  qu'on  puisse  y  rencontrer 
^Iqnet-unes  des  altérations  de  tissu  propres  aux  rétrécissements 
inflammatoires,  le  Tait  capital  est  la  pmdnction  d'un  tis>u  nouveau 
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C'est  lui  qui  constitue  l'élément  principal  du  rétrécissement.  On  pourra 
le  modifier  dans  quelques-unes  de  ses  parties  par  le  contact  prolongé 
d'un  corps  étranger,  mais  sa  trame  restera  inattaquable^  et  la  maladie 
reparaîtra  dès  qu'on  suspendra  le  traitement.  Aussi  la  dilatation  inflam- 
matoire atrophique  est-elle  généralement  impuissante  contre  cette  espèce 
de  rétrécissement.  La  divuision  offre  beaucoup  plus  de  chances  de  suc- 
cès, si  la  cicatrice  n'est  pas  très-épaisse;  mais  elle  échouerait  si  le 
tissu  fibreux  avait  une  trop  grande  épaisseur.  On  devrait  craindre  en- 
core, dans  les  cas  où  la  cicatrice  n'occupe  qu'une  des  parois  du  canal, 
comme  cela  arrive  assez  souvent  après  une  lésion  traumatique,  que 
l'effort  du  divulseur,  trouvant  de  ce  côté  une  trop  grande  résistance,  ne 
se  portât  tout  entier  du  côté  opposé  sur  les  parois  saines  de  l'urèthre. 

Il  faut  donc  recourir  à  une  autre  méthode,  à  Vuréthrotomie  interne. 
Avec  celle-ci,  on  attaque  le  point  précis  sur  lequel  siège  l'obstacle;  on 
divise  facilement  la  cicatrice,  quelles  que  soient  son  épaisseur  et  sa  résis- 
tance, et  le  calibre  de  l'urèthre  est  immédiatement  élargi.  11  est  vrai 
qu'au  bout  d'un  temps  variable  et  souvent  assez  court,  la  maladie  réci- 
divera, si  la  plaie  est  abandonnée  à  elle-même.  Mais  la  dilatation,  et 
surtout  la  divuision,  peut  alors  intervenir  utilement  pour  écarter  les 
bords  de  l'incision  et  pour  distendre  la  cicatrice  nouvelle  toujours 
plus  mince  et  beaucoup  moins  résistante  que  l'ancienne.  La  réunion 
de  ces  deux  méthodes,  pour  les  raisons  que  j'ai  données  plus  haut  en 
parlant  de  chacune  d'elles,  n'assure  pas  encore  la  cure  radicale  dn 
rétrécissement;  pourtant  ces  moyens  habilement  combinés  procurent, 
le  plus  souvent,  une  amélioration  considérable. 

—  Ainsi,  le  rôle  de  Turéthrotomie  interne  se  trouve  bien  restreint, 
et  il  doit  l'être  quand  on  songe  à  la  gravité  de  cette  opération  et  aux 
médiocres  résultats  qu'elle  donne. 

Quelquefois  les  rétrécissements  inflammatoires  ou  cicatriciels  affec- 
tent une  forme  grave  qui  exige  un  traitement  tout  particulier.  C'est 
quand  une  portion  du  canal  est  oblitérée  dans  une  certaine  étendue  ou 
infranchissable,  quand  il  existe  en  môme  temps  des  fistules  urinaires 
ou  encore  une  perte  de  substance  des  parois  de  l'urèthre.  Dans  ces  cas 
difficiles,  Vuréthrotomie  externe  est  la  méthode  qui  convient  Mais  les  com- 
plications qui  accompagnent  ces  rétrécissements  sont  si  variées,  qu'on  n'a 
pas  trop  de  tous  les  moyens  thérapeutiques  dont  nous  disposons  pour  les 
combattre.  Avec  l'uréthrotomie  externe,  on  est  conduit  à  employer  et  à 
combiner  encore,  avec  plus  ou  moins  de  bonheur,  le  cathétérisme  forcé. 
le  cathétérisme  par  la  vessie,  Turéthrolomie  interne,  et  enfin  la  dilatation 
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CHAPITRE  VI 

PONCTIOK    DE   LA    VESSIE. 

La  poDctîon  de  la  vessie  n'est  pas  employée  exclusivement  dans  les 

iiladîes  de  i'urèthre;  cependant  je  crois  devoir  la  décrire  ici  pour 

MDpléter  le  traitement  des  rétrécissements.  On  peut  la  pratiquer  sur 

latre  points,  ce  qui  constitue  autant  de  procédés  : 

!•  Sur  le  périnée  (ponction  périnéale); 

T  Sur  la  cloison  recto-vésicale  (ponction  recto-vésicale}  ; 

3*  A  l'hypogastre  (ponction  hypogastrique)  ; 

^  Au-dessous  du  pubis  (ponction  sous-pubienne). 

A.  —  Ponction  périnkale. 

La  ponction  périnéale  a  été  souvent  confondue,  même  par  les  auteurs 
odemes«  avec  la  boutonnière,  quoiqu'elle  en  diffère  essentiellement. 
rcc  l'one,  on  incise  I'urèthre  en  arrière  du  bulbe,  pour  arriver  dans  la 
mie;  avec  l'autre,  on  laisse  I'urèthre  de  côté  et  l'on  attaque  la  vessie 
ms  son  corps. 

DîoniSy  tout  en  décrivant  ces  deux  opérations  sous  le  nom  de  fx/itclwn 
I  périnée^  les  avait  parfaitement  distinguées  l'une  de  l'autre.  Après 
Koir  dit  comment  on  pratique  la  boutonnière,  il  ajoute. ...  ■  Voilà  la  ma- 
ière  dont  on  s'est  ser\i  jusqu'à  présent  pour  faire  la  ponction  au  pé- 
aée;  mais  celle  que  nous  a  apportée  frère  Jacques  pour  tirer  la  pierre 
e  h  vessie  m'a  donné  occasion  de  penser  qu'on  pourrait  faire  plus 
àrement  cette  ponction  à  l'endroit  de  la  vessie  où  il  fait  l'incision  pour 
î  calcul,  c'estr-à-dire  dans  le  corps  même  de  cet  organe,  proche  de  son 
ol;  de  sorte  qu'il  ne  faut  pas  plonger  le  scalpel  dans  I'urèthre,  et  le 
are  passer  parle  col  de  la  vessie  qui,  dans  son  inflammation,  est  telle- 

Mot  tuméfié,  que  rien  n'en  peut  sortir Mais  si  l'on  enfonçait  l'instru- 

lent  à  an  doigt  du  périnée  et  qu'on  perçât  la  vessie  près  de  son  coK 
s  crois  que  l'opération  en  serait  plus  sûre  et  moins  douloureuse,  puis- 
|b'od  ne  percerait  point  I'urèthre,  qu'on  n'offenserait  point  le  col  de  la 
mie,  et  que  l'inflammation  diminuée  ou  passée,  l'urine  sortirait  par 
QD  chemin  ordinaire,  en  ùtant  la  canule  et  fermant  la  plaie  qu'on  pan- 
erait à  la  manière  accoutumée,  et  qui  se  guérirait  aussi  facilement  que 
!s  autres Cette  opération  se  doit  appeler  kystitomie,  parce  qu'effec- 
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tivement  on  ouvre  le  sacurinaire.  »  (Couis  d'opér,  de  chirur,^  1. 1,  p.  198.) 

Il  est  impossible  d'être  plus  explicite.  Aussi  Sabatier  attribue-t-il  la 
ponction  périnéale  à  Dionis,  quoique  celui-ci  n'ait  pas  dit  un  mot  auto- 
risant à  croire  qu'il  avait  mis  son  idée  à  exécution. 

D'autres  écrivains,  sans  plus  de  raison,  en  ont  fait  honneur  à  Françoi> 
Tolet,  contemporain  de  Dionis.  Mais  ce  chirurgien  ne  la  revendique  pas; 
il  la  décrit  au  contraire  comme  une  opération  connue.  Seulement  il 
comprit,  avec  beaucoup  de  sagacité,  que  la  ponction  de  la  vessie,  inti- 
mement liée  à  la  taille,  devait  en  suivre  les  progrès,  et  il  en  donne  trois 
procédés:  « Gomme  ils  n'ont  pas  de  nom  propre,  dit-il,  on  les  dis- 
tinguera par  ceux  des  diverses  méthodes  de  la  lithotomie,  scavoir,  le 
haut,  le  grand  et  le  petit  appareil.  »  (Tolet,  Traité  de  la  lithot.y  p.  299.) 
—  Le  haut,  c'est  la  ponction  hypogastrique  ;  le  grand,  c'est  la  bouton- 
nière; le  petit,  c'est  la  ponction  périnéale. 

Il  ne  s'attribue  môme  pas  l'idée  de  se  servir  d'un  trocart,  au  lieu  d'un 
bistouri,  pour  faire  la  ponction.  D'après  ce  qu'il  dit,  il  semble  que  de  son 
temps,  cet  instrument  était  généralement  employé;  car  il  raconte  qu'il 
imagina  un  trocart  d'une  forme  particulière,  en  1677,  ayant  remarqué 
({uelques  défauts  à  ceux  qu'il  avait  vus  dans  le  commencement  de  ses 
exercices  à  l'hôpital  de  la  Charité  (loc.  cit,,  p.  305).  —  Et,  un  peu  plus 
loin,  il  indique  avec  détail  la  manière  de  se  servir  de  cet  instrument. 

Tolet  avait  encore  entrevu  la  supériorité  de  la  ponction  hypi^as* 
trique  sur  celle  du  périnée.  Son  opinion  se  traduit  clairement  dans  ce 
passage  :  «  ...Quoiqu'on  ait  dit  que  le  haut  appareil  n'est  point  en  usage, 
il  semble  néanmoins  que  la  grande  tumeur  au-dessus  du  pubis,  causée 
par  la  suppression  d'urine,  particulièrement  dans  un  sujet  exténué,  ren- 
drait l'opération  facile,  sans  craindre  de  blesser  les  parties  du  bas- 
ventre...  »  {Loc,  cit.,  p.  300.) —  Toutefois  les  chirurgiens  de  son  époque  ^ 
et  lui-même  s'en  tenaient  à  la  ponction  périnéale,  sans  doute  parce  ; 
qu'elle  s'écartait  moins  de  la  boutonnière  qu'on  avait  l'habitude  d'em- 
ployer. 

Cependant  on  opérait  sans  règles  précises,  et,  bien  qu'on  crût  n  in-  ; 
léresser  la  vessie  que  dans  son  corps,  sans  en  toucher  le  col  et  san> 
blesser  la  prostate,  ce  dernier  accident  devait  être  assez  fréquent.  Quand 
on  consulte  les  auteurs  les  plus  modernes,  on  éprouve  quelque  surprise 
à  voir  qu'ils  ne  sont  pas  encore  complètement  d'accord  sur  le  manuel 
de  cette  opération. 

Voici  comment  cette  ponction  doit  être  faite  :  Le  malade  est  couché 
en  travers  sur  le  bord  d'un  lit,  le  bassin  légèrement  élevé  et  les  membres 
inférieurs  plies  comme  dans  l'opération  de  la  taille.  Un  des  aides  relève 
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es  bourses;  un  autre  comprime  la  région  hypogastrique  pour  enfoncer 
I  vessie  dans  la  cavité  pelvienne.  Le  chirurgien,  placé  entre  les  cuisse» 
lo  malade,  tend  légèrement  la  peau  avec  la  main  gauche  appliquée  à 
tiat  et  en  travers  sur  le  périnée,  le  pouce  et  l'indicateur  écartés  l'un  de 
'antre.  Avec  la  main  droite,  il  saisit  un  troeart  du  même  volume  qu'un 
rocart  à  hjdrocéle,  long  de  42  centimètres,  et  Tenfonce  sur  le  milieu 
Pone  ligne  qui,  partant  du  raphé^  à  2  centimètres  au  devant  de  l'anus, 
rah  aboutir  à  la  tubérosité  droite  de  l'ischion.  Dans  ce  mouvement,  il  a 
nio  de  conduire  le  troeart  horizontalement:  il  en  incline  légèrement  le 
Ékm  vers  le  raphé^  afin  que  sa  pointe,  portée  un  peu  en  dehors,  nr 
Messe  pas  la  prostate.  Il  évitera  surtout  d'élever  ou  d'abaisser  le 
Hanche  de  l'instrument,  car  s'il  l'élève,  il  risque  de  porter  la  pointe 
lu  troeart  entre  le  rectum  et  la  vessie;  s'il  l'abaisse,  il  peut  engager 
rette  pointe  entre  la  vessie  et  le  pubis. 

Le  chirurgien  est  averti,  par  un  défaut  de  résistance,  du  moment  où  il 
1  pénétré  dans  la  vessie.  Mais  cette  sensation  est  trompeuse  ;  il  vaut 
beuicoup  mieux  se  servir  d'un  instrument  creusé  d'une  cannelure  dans 
le  sens  de  sa  longueur^  de  manière  que  les  urines  s'échappent  par 
cette  gouttière  aussitôt  qu'il  est  entré  dans  la  vessie,  sans  qu'on  ait 
besoin  de  retirer  la  tige  de  la  canule.  Les  trocarts  imaginés  par  Tolet, 
iimcker,  Heister,  Lapeyronie,  frère  Côme,  présentent  tous  cette  dispo- 
4tion. 

Beîster  recommande  d'introduire  l'index  de  la  main  gauche  dan^ 
finns  pour  repousser  le  rectum  en  arrière  et  du  côté  opposé  à  celui  où 
l'on  pratique  la  ponction,  afin  d'éviter  en  même  temps  le  rectum  et  le 
ils^ond  de  la  vessie.  Mais  je  me  suis  assure,  sur  le  cadavre,  que  cette 
véeaution  est  entièrement  inutile.  La  laxité  de  l'intestin  fait  qu'on  peut 
éprimer  fortement  une  de  ses  parois,  sans  entraîner  dans  le  même  sens 
i paroi  opposée.  De  plus,  on  se  prive,  par  cette  manoeuvre,  de  l'usage 
ela  main  gauche,  ce  qui  est  très-important. 

Sabatier  veut  qu'après  avoir  enfoncé  le  troeart  suivant  une  ligne  pa- 
iDèieà  Taxe  du  corps,  on  en  porte,ainsi  que  je  l'ai  dit,  la  pointe  un  peu 
I  dehors  pour  éviter  de  blesser  la  prostate  et  pour  attaquer  la  vessie  sur 
ïcôté,  comme  dans  le  procédé  de  taille  de  Foubert  {Méd.  opér.^  t.  11. 
.  369).  Boyer,  au  contraire,  veut  qu'on  dirige  la  pointe  du  troeart  un 
ea  en  dedans  pour  percer  la  partie  du  bas-fond  de  la  vessie  comprise 
Dtrela  base  de  la  prostate  et  l'insertion  de  l'uretère  (  7r.  des  maiad.  c/iir., 
.  IX,  p.  160).  —  11  me  semble  qu'en  dirigeant  l'instrument  en  dedans, 
Q  risque  beaucoup  d'intéresser  la  prostate.  On  attaque  peut-être  la  vessie 
tMNns  obliquement,  mais  cet  avantage,  assez  peu  important  par  lui- 
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même,  n'existe  réellement  pas  ;  car  lorsque  la  vessie  est  fortement  dila- 
tée parTarine,  elle  s*étend  sur  les  côtés  et  ne  présente  plus  une  surface 
oblique  comme  sielle  était  à  moitié  vide. 

Garengeot  avait  donné  à  Foubert  le  conseil  de  ne  point  ponctionner 
la  vessie  d'emblée,  comme  il  le  faisait  dans  son  procédé  de  taille  laté- 
rale, mais  de  diviser  les  parties  par  une  large  incision^  pour  arriver  jus- 
qu'à la  vessie,  et  de  n'y  plonger  le  trocart  qu'après  avoir  constaté  U 
fluctuation  qu'elle  doit  présenter  au  toucher.  Sabatier  approuve  ce  pro- 
cédé pour  plusieurs  raisons.  «....  En  effet,  dit-il,  si  la  rétention  d'urine 
dure  quelque  temps^  il  serait  à  craindre  que  la  présence  de  la  canule , 
laissée  dans  la  vessie  n'attirât  dans  toute  l'étendue  du  trajet  qu'elle 
parcourt  une  inflammation  suivie  de  suppuration  et  d'une  légère  croûte 
gangreneuse  dont  la  séparation,  agrandissant  le  trou  fait  par  le  trocart, 
laisserait  échapper  les  urines  et  leur  permettrait  de  s'inûltrer  dans  le 
tissu  cellulaire.  La  plus  grande  utilité  de  l'incision  préliminaire  au  péri- 
née serait  de  prévenir  l'effet  de  cette  infiltration,  en  donnant  une  voie 
plus  libre  aux  urines  à  mesure  qu'elles  sortent  de  la  vessie...  »  (Zoe. 
cit,,i.  n,  p.  371.)  —  Boyer,  qui  a  reproduit  presque  littéralement  Saba- 
tier, semble  partager  son  opinion. 

Malgré  l'autorité  de  ces  grands  chirurgiens,  je  né  puis  accepter  leur 
manière  de  voir.  Que  le  séjour  prolongé  de  la  canule  ait  quelques  in- 
convénients, je  suis  le  premier  à  le  reconnaître.  Il  peut  en  résulter  ira 
certain  dommage  pour  la  vessie,  et,  à  la  rigueur,  un  abcès  dans  l'épais- 
seur du  périnée.  Mais  une  infiltration  urineuse  n'est  pas  à  craindre.  Li 
présence  môme  de  la  caiïule  détermine,  dans  les  tissus  dont  elle  est 
enveloppée,  une  inflammation  adhésive  qui  les  rend  imperméables  aux 
urines.  On  doit  bien  plutôt  redouter  que  les  parois  de  la  plaie  étroite  ■] 
produite  par  le  trocart  ne  s'indurent  et  ne  finissent  par  constituer  une 
fistule  vésicale.  Cet  accident  a  été  observé  assez  souvent. 

A.  Cooper  a  conseillé  également  de  faire  une  incision  comme  pour 
l'opération  de  la  taille  latérale,  de  repousser  le  bulbe  de  l'urèthre  ï 
droite,  et  de  porter  le  bistouri  le  long  de  la  branche  de  l'ischion,  jusqol 
ce  qu'on  soit  arrivé  à  la  prostate.  On  repousse  également  cette  glande 
à  droite  et  on  laisse  le  doigt  indicateur  gauche  appliqué  sur  elle  pcn» 
dant  qu'on  enfonce  le  bistouri  obliquement  dans  la  vessie.  (S.  Cooper, 
t.  II,  p.  605.) 

Ce  procédé  permet  au  chirurgien  de  suivre  la  marche  de  son  instru- 
ment dans  l'épaisseur  des  tissus  et  d'éviter  la  lésion  d'oi^anes  impo^ 
tants;  mais  cet  avantage  est  largement  contre-balancé  par  la  difficulté etU 
durée  de  l'opération,  par  l'étendue  et  surtout  la  profondeur  de  la  plaie, 
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enfin  par  le  risque  de  diviser  des  rameaux  assez  volumineux  de  la 
nleose  interne. 

Les  raisons  données  par  Cooper  valent  mieux  que  celles  de  Sabatier 
de  Boyer.  Pourtant  je  préfère  encore  la  ponction  avec  le  trocart  :  son 
ération  est  plus  rapide  ;  comme  on  écarte  les  tissus  plutôt  qu'on  ne 
leoope,  on  s'expose  moins  aux  hémorrhagies;  lorsqu'on  a  retiré  la 
Dole,  après  avoir  rétabli  le  cours  des  urines  par  l'nrèthre,  le  trajet 
roit  se  cicatrise  beaucoup  plus  vite  qu'une  plaie  large  qui  aurait  inté- 
séla  vessie,  et  l'on  a  moins  à  craindre  qu'il  ne  reste  une  fistule  vésicale. 
Cependant  la  ponction  périnéale,  même  quand  elle  est  pratiquée  avec 
i  trocart,  est  une  opération  dangereuse.  On  a  dit  que  l'instroment 
muait  déchirer  des  filets  nerveux  ou  diviser  quelque  branche  arté- 
cBe.  Quoique  cet  accident  ne  soit  point  impossible,  il  doit  être  fort 
ve  et  n'aurait  pas  beaucoup  de  gravité. 

Sounmering  a  prétendu  encore  que,  dans  les  cas  où  la  ponction  réussit 
B  mieux,  elle  augmente  l'inflammation  ou  le  spasme  du  col  de  la  vessie, 
■rtîe  qui  exige  les  plus  grands  ménagements  {Traité  des  maladies  de  la 
MÂe,  p.  6}.  Cette  assertion  est  singulièrement  exagérée  et  en  contradic- 
in  avec  les  iiaits  nombreux  de  succès  qui  ont  été  publiés;  il  faut  donc 
El  tenir  peu  de  compte. 

Bertrandi  raconte  qu'il  a  vu,  sur  un  homme  mort  d'ischurie,  la  pro- 
Me  plus  longue  et  plus  grosse  qu'un  œuf;  et  il  ajoute  que,  dans  ce  cas, 
A  n'aurait  pu  faire  la  ponction  sans  courir  un  très-grand  risque  d'of* 
iaver  la  partie  postérieure  de  la  vessie  et  même  l'intestin  rectum 
[Tmiiédes  opér.  de  ehir.^  p.  101).  — N'est-ce  pas  encore  une  supposition 
Kme  gratuite?  Il  est  évident  qu'un  chirurgien  un  peu  exercé  se  serait 
iMtfé  de  l'état  de  la  glande  avant  de  procéder  à  l'opération. 

Le  véritable  inconvénient  de  cette  ponction,  c'est  la  difficulté  de  son 
etfeation,  inconvénient  d'autant  plus  grand,  qu'on  ne  le  rencontre 
iiiit  dans  les  autres  procédés.  Le  chirui^en  le  plus  sûr  de  ses  con- 
iBsances  anatomiques  et  le  plus  habile  n'est  jan^ais  certain  de  la  route 
iH  lait  suivre  à  son  instrument,  quand  il  s'agit  de  traverser  uner^on 
mû  compliquée  que  celle  du  périnée.  S'il  incline  un  peu  trop  le  manche 
i  trocart  dans  un  sens  ou  dans  un  autre,  il  pourra  blesser  la  prostate, 
iTésicales  séminales  ou  le  rectum;  quelquefois  même  il  n'entrera  pas 
Bs  la  vessie.  Sœmmering  dit  que  cet  accident  est  arrivé  à  Murraj, 
■  fat  obligé  de  recourir  à  la  ponction  au-dessus  du  pubis  et  que 
Feilbrecht  et  Reid  rapportent  deux  cas  semblables. 
n  Eamt  encore  ajouter  que  pendant  tout  le  temps  que  les  malades  gar- 
ent leur  canule,  ils  ne  peuvent  s'asseoir  ;  ils  marchent  même  très-diffici- 
^«iLLimn.  I.  —  23 
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lement.  De  plus,  après  que  la  canule  a  été  retirée,  si  la  plaie  ne  se  ferme 
pas  rapidement,  il  s'établit  une  petite  fistule  vésicale  très-difficile  à 
guérir,  et  qui  devient  une  infirmité  des  plus  gênantes. 

La  ponction  du  périnée  n'a  qu'un  seul  avantage,  c'est  d'ouvrir  la  ves- 
sie dans  un  point  déclive  et  de  fournir  une  issue  facile  aux  urines.  Elle 
a  été  une  ressource  précieuse  à  l'époque  où  les  autres  procédés  de 
ponction  n'existaient  pas,  mais  elle  est  abandonnée  aujourd'hui  avec 
raison. 


B.  —  Ponction  recto-vésicale. 

Quoique  cette  opération  soit  de  beaucoup  postérieure  à  la  ponction  i 
bypogastrique,  je   la  décrirai  ici,   parce  qu'elle   se  rapproche  sous 
quelques  rapports  de  la  ponction  périnéale. 

La  ponction  recto-vésicale  a  été  imaginée  par  Flurant,  chirurgien  de  . 
l'hôpital  de  la  Charité  de  Lyon.  En  1750,  il  allait  pratiquer  la  ponction 
périnéale  sur  un  homme  de  soixante-douze  ans  affecté  d'une  ischorie, 
avec  obstacle  infranchissable  par  le  cathétérisme,  lorsque,  ayant  intro- 
duit le  doigt  dans  l'anus  pour  constater  l'état  des  parties,  il  trouva  la 
vessie  ballonnée  et  si  bien  à  portée,  qu'il  l'attaqua  par  le  rectum,  avec 
un  trocart  ordinaire  à  hydrocèle.  Tout  alla  pour  le  mieuz^  et,  le  qua- 
trième jour,  les  urines  ayant  repris  leur  voie  habituelle  par  l'urèlhre,  - 
on  retira  la  canule.  —  Deux  ans  plus  tard,  en  1752,  il  employa  le  | 
même  procédé  sur  un  homme   qui  succomba  le  lendemain.  Mais  la  J^ 
mort  ne  peut  être  attribuée  à  l'opération,  qui  réussit  parfaitement; 
elle  fut  le  résultat  de  l'état  déplorable  dans  lequel  se  trouvait  le  malade 
avant  d'être  opéré.  —  Enfin,  en  1757,  en  présence  de  M*  Charmeron, 
chirurgien  gradué  de  Lyon,  il  fit  encore  cette  ponction  avec  un  plein 
succès. 

Dans  les  deux  premiers  cas,  PlUrant  s'était  servi  d'un  trocart  dtoit 
qu'il  avait  eu  beaucoup  de  peine  à  maintenir  en  place  et  dont  le  taloû 
avait  singulièrement  gêné  la  sortie  des  matières  fécales  par  le  rectànn. 
Frappé  de  ces  inconvénients,  il  fît  fabriquer  un  trocart  semblaWc 
à  celui  de  frère  Côme,  du  même  volume,  de  la  même  longueur, 
mais  un  peu  moins  courbe.  La  pointe  du  mandrin  est  triangulaire; 
à  la  place  du  prolongement  en  gouttière  qui  termine  la  canule  des 
trocarts  à  hydrocèle,  se  trouve  une  plaque  présentant  la  forme  d'un 
triangle  isocèle  dont  le  sommet  est  arrondi  et  dont  la  base  est  percée, 
de  chaque  côté,  d'une  ouverture  dans  laquelle  on  passe  des  liens  qui 
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eut  à  fixer  l'instrument  dans  le  rectum.  Celte  plaque  est  perpciirli- 
oïlaire  à  la  canule  et  tournée  du  côté  de  sa  concavité  (i). 


FiG.  67.  —  Trocart  de  Fluraiit. 

i.  Canule  coorbe  d'ar^nt. 

B.  Extrémité  antérieure  de  la  canule  percée  d'un  trou  laléralemeiil. 

C  Plaque  du  talon  de  la  canule. 

B.  Partie  antérieure  et  arrondie  de  la  plaque  reposant  sur  le  périnée,  quand  I2  canule 

est  diuis  la  Tessie. 

C.  Bord  postérieur  de  la  plaque  ;  il  est  légèrement  échancré  pour  ne  \tai  gêner  U 

sortie  des  matières  fécales. 

F.  Ourertore  de  la  canule. 

G.  Teux  de  la  plaque  dans  lesquels  on  passe  des  cordons  pour  fixer  la  canule. 
I.  Corps  do  mandrin. 

L    Extrémité  pointue  du  mandrin. 

i.   Gouttière  eorrespoodant  à  l'ouverture  B  de  la  canule,  et  permettant  aux  urines 

de  sortir  avant  même  qu'on  ait  retiré  le  mandrin. 
E.  MaDcbe  du  trocart. 


On  pratique  la  ponction  reclo-vésicale  dans  l'espace  angulaire  que 
hissent  entre  elles  les  vésicules  séminales  dirigées  obliquement  d'ar- 
rière en  avant  et  de  dehors  en  dedans.  Là  l'intestin  est  en  rapport  ini- 

(I)  Sabotier  fait  remarquer  que  dans  la  planche  où  cet  instrument  est  représenté,  le 
het  et  cailler  qui  en  forme  le  pavillon  est  tourné  vers  la  concavité  de  la  courbure  de  h 
,  sains  doute,  dit-il,  par  suite  d'une  méprise  de  la  part  du  graveur  ;  car  ce  bec  doit 
le  côté  opposé,  afin  de  diriger  les  urines  dans  le  vase  où  Ton  se  propose  de  1p» 
.  (Médec.  opérât.,  t.  Il,  p.  375.) 
Jecrob  plutôt  que  Sabatier  se  trompe.  Le  bec  de  cuiller,  ainsi  que  Fluranl  l'a  faitrepré- 
,  ééiX  être  tourné  du  côté  de  la  concavité  de  la  courbure,  pour  s'appuyer  sur  la  partie 
du  périnée  quand  la  canule  est  en  place.  Ce  bec  ne  peut  servir  à  conduire  les 
an  vase,  car  il  s'élève  perpendiculairement  à  la  canule.  S'il  se  portait  en  arrière, 
fm  èlre  logé  entre  les  fesses,  il  les  blesserait,  puisqu'il  a  une  largeur  de  3  centimètres, 
le  plus,  cette  large  plaque,  placée  en  arrière,  fermerait  l'anus  et  gênerait  le  passage  de; 
que  Flurant  a  eu  soin  de  l'échancrer  légèrement  pour  faciliter  la  défécation. 
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médiat  avec  la  vessie,  et  ces  deux  organes  sont  si  intimement  unis,  que 
si  la  vessie  est  fortement  distendue  par  Turine,  elle  fait  dans  le  rectum 
une  saillie  arrondie  qu'il  est  très-facile  d'atteindre  avec  le  doigt. 

Voici  comment  cette  opération  doit  ôlre  exécutée:  Le  malade  est 
couché  en  travers  sur  le  bord  de  son  lit,  les  jambes  et  les  cuisses  flé- 
chies comme  s'il  allait  ôtre  taillé.  Un  des  aides  chargés  de  soutenir  les    j 
membres  inférieurs  comprime  légèrement  la  région  hypogastriquc;   « 
l'autre  relève  les  bourses.  Le  chirurgien  se  place  entre  les  cuisses  du  p- 
malade.  Après  avoir  enduit  d'un  corps  gras  l'index  de  sa  main  gauche, 
il  l'enfonce  dans  le  rectum.  Avec  ce  doigt,  dont  la  pulpe  est  tournée  eo 
haut,  il  suit  la  paroi  antérieure  du  rectum,  reconnaît  la  prostate  et  ]t 
cherche  à  sentir  la  tumeur  molle  et  légèrement  rénitente  que  forme  la 
vessie  en  arrière  de  cette  glande.  Avec  la  main  droite  il  saisit  le  trocart, 
dont  la  concavité  doit  regarder  le  pubis.  Après  avoir  pris  soin  d'en 
faire  rentrer  la  pointe  dans  la  canule,  de  manière  à  ne  blesser  ni  lui- 
même  ni  le  malade,  il  glisse  l'instrument  sur  son  doigt.  Lorsqu'il  sent 
que  l'extrémité  de  la  canule  est  arrivée  sur  le  point  où  il  veut  opérer  la 
ponction,  il  fait  saillir  la  pointe  du  mandrin,  et  du  même  coup  il  l'en- 
fonce avec  la  canule  dans  la  vessie.  Dans  ce  temps  de  la  manœuvre,  on 
doit  abaisser  fortement  en  arrière  le  talon  de  l'instrument  pour  empê- 
cher sa  pointe  de  glisser  entre  la  vessie  et  le  rectum.  Cela  fait,  avec  le 
pouce  et  l'index  de  la  main  gauche  devenue  libre,  on  soutient  la  canule, 
pendant  qu'avec  la  main  droite  on  retire  le  mandrin. 

L'opération  est  terminée  ;  il  ne  reste  plus  qu'à  fixer  la  canule,  ce  qui 
se  fait  au  moyen  de  quatre  cordons  qu'on  passe  dans  les  yeux  de  son 
pavillon,  et  dont  deux  sont  attachés  en  avant  et  deux  en  arrière  à  une 
ceinture  qui  entoure  le  corps  du  malade.  Pour  plus  de  sûreté,  on  peut 
encore  appliquer  sur  le  pavillon  une  compresse  pliée  en  plusieurs  dou- 
bles et  un  bandage  en  T  double. 

Je  montrerai  plus  loin  que  le  séjour  prolongé  de  la  canule  dans  la 
vessie  a  des  inconvénients  sérieux;  aussi  faut-il,  aussitôt  qu'on  a  donné 
issue  aux  urines,  s'occuper  de  rétablir  leur  cours  par  les  voies  habi- 
tuelles, soit  en  élargissant  l'urèthre  s'il  est  rétréci,  soit  en  combattant 
par  des  émissions  sanguines  la  congestion  locale  des  organes,  qui  com- 
plique presque  toujours  la  rétention  d'urine. 

Cette  opération  est,  en  général,  d'une  exécution  facile  ;  mais  il  ne 
faut  pas  oublier  que,  dans  les  cas  où  il  est  nécessaire  de  ponction- 
ner la  vessie,  les  voies  urinaires  sont  assez  souvent  en  mauvais  étal, 
et  que  les  rapports  des  organes  sont  plus  ou  moins  changés.  11  n'est 
pas  rare  que,  par  suite   d'une  inflammation  aiguë  ou  chronique,  la 
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nostate  ait  pris  un  volume  considérable  et  même  changé  de  forme. 
klors  la  vessie  remonte  au-dessus  du  pubis  plutôt  qu'elle  ne  s'én- 
once dans  le  bassin,  et  il  est  presque  impossible  d'atteindre  son 
tts>fond  avec  le  doigt.  Le  chirurgien^  obligé  de  porter  le  trocart  au 
Ida  du  point  qu'il  peut  toucher,  n'a  plus  de  guide  certain,  et  il  opère 
m  peu  en  aveugle.  S'il  enfonce  l'instrument  trop  avant^  il  court  risque 
rourrir  le  péritoine,  qui  descend  assez  bas  en  arrière  de  la  vessie.  Si, 
rréié  parlacrainte  très-légitime  de  cet  accident,  il  n'enfonce  pas  le  tro- 
art  assez  profondément,  il  traversera  la  prostate,  peut-être  même  le  col 
le  la  vessie,  sans  pénétrer  dans  sa  cavité.  Je  donnerai,  à  l'appui  de  ce 
|K  je  viens  de  dire,  le  résumé  d'une  observation  très-curieuse  rappor- 
te par  Frank.  —  Un  avocat,  âgé  d'environ  quarante  ans^  d'un  si  grand 
mboopoint  qu'il  pesait  quatre  cents  livres  après  sa  mort,  fut  pris  d'une 
éleDtion  d'urine  à  la  suite  d'un  voyage  en  voiture.  Après  avoir  épuisé 
oas  les  moyens,  on  se  décida,  malgré  l'avis  de  Frank,  qui  conseillait 
a  ponction  hypogastrique,  d'ouvrir  la  vessie  par  le  rectum.  Un  chi- 
vgien  très-habile  fut  chargé  de  faire  l'opération.  Deux  fois  il  pratiqua 
I  ponction  sans  obtenir  une  goutte  d'urine.  Le  malade  mourut  deux 
loors  après.  A  l'autopsie,  on  trouva  la  vessie  très-élevée  au-dessus  du 
wàU.  Son  col  était  fermé  par  une  petite  tumeur  prostatique  du  volume 
hme  noisette.  L'urèthre  avait  été  traversé  par  le  trocart  près  du  col  de 
b  vessie.  {Decurandis  homin,  morb.,  lib.  Vf,  pars  1,  p.  542.)  —  Murray  et 
leyer  citent  également  un  homme  de  soixante-quatorze  ans  qui  fut 
upéré  pour  une  rétention  d'urine  causée  par  un  engorgement  de  la 
piostate.  Deux  fois  on  essaya  inutilement  de  faire  la  ponction  par  le 
PBctom,  et  l'on  fut  obligé  d'en  venir  à  la  ponctioiv  hypogastrique,  qui 
itesit.  (Sœmmering,  Traité  des  maiad.  de  la  vessie  ei  de  l'urèthre,  p.  93.) 
-La  conséquence  pratique  à  tirer  de  ces  faits,  c'est  qu'il  faut  avant 
mt  s'assurer  par  le  toucher  rectal  de  l'état  des  parties,  et  que,  s'il  est 
npossible  de  dépasser  avec  le  doigt  la  base  de  la  prostate,  et  de  sentir 
atumeur  formée  par  la  vessie,  il  est  prudent  de  s'abstenir  de  la  ponc- 
ioD  par  le  rectum. 

Alors  môme  que  l'opération,  pratiquée  avec  habileté  et  dans  des  con- 
Slioos  favorables,  semble  avoir  réussi,  et  quand  l'urèthre,  largement 
Uaté,  laisse  passer  l'urine  librement,  tout  n'est  pas  encore  fini.  Si  la 
inalc  est  restée  en  place  quelques  jours,  il  n'est  pas  rare  de  voir,  après 
o'on  Ta  retirée,  les  urines  s'échapper  par  le  rectum  en  même  temps 
par  le  canal;  il  s'est  établi  une  fistule.  Cet  accident  est  commun  à 
les  procédés  de  ponction  de  la  vessie  ;  mais  il  appartient  plus 
articulièrement  à  la  ponction  reclo-vr'»sicale.  On  se  l'explique  facilement 
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par  la  disposition  anatomiquo  des  parties  :  La  cloison  recto-vésicale  a 
peu  d'épaisseur;  la  plaie  suit  un  trajet  très-court,  et  ses  deux  ouver- 
tures, dont  Tune  est  constamment  baignée  par  Turine  et  l'autre  en  con- 
tact avec  des  matières  fécales,  doivent  avoir  la  plus  grande  peine  à  se 
cicatriser.  [1  faut  aussi  ajouter  que,  si  la  prostate  est  volumineuse,  la 
vossie,  ne  pouvant  se  vider  complètement  par  Turèthre,  tend  à  chasser 
les  urines  par  la  fistule. 

Suivant  la  disposition  des  ouvertures  de  la  plaie,  tantôt  ce  sont  les 
matières  fécales  qui  passent  dans  la  vessie;  tantôt,  et  plus  souvent,  ce 
sont  les  urines  qui  passent  dans  le  rectum.  —  Dans  le  premier  cas,  ^i^ 
ritabilité  extrême  de  la  vessie  peut  donner  lieu  à  des  accidents  aigas 
très-graves.  L.  Angeli  raconte  qu'un  malade  rendit  une  urine  fétide  par 
Turèthre  pendant  cinq  semaines.  Il  se  forma  au-dessus  du  pubis  un 
abcès  d'où  il  sortit  une  grande  quantité  de  matières  ayant  la  môme 
odeur  que  rurino.  —  Dans  le  second  cas,  l'inflammation  affecte  une 
marche  plus  lonte,  parce  que  la  nmqueuse  du  rectum  est  moins  irritable. 
Bonn  rapporte  l'histoire  d'un  malade  qui,  pendant  les  dix  années  qu'il 
vécut  encore  après  avoir  subi  la  ponction,  conserva  une  fistule.  Chaque 
fois  que  l'urine  pénétrait  dans  le  rectum,  elle  provoquait  un  violent 
besoin  d'aller  i\  la  selle,  (;t  si  ce  besoin  n'était  pas  satisfait  sur-le-champ, 
il  était  suivi  d'une  défécation  involontaire.  Paletta  a  vu  une  fistule  sem- 
blable que  le  malade  conserva  toute  sa  vie  (Sœmmering,  loc.  cit.,  p.  85). 
A.  Cooper  a  m  Mne  vu  un  homme  chez  lequel  il  y  eut  une  désorganisa- 
tion du  rectum  cjui  amena  la  mort.  Il  faut  dire  pourtant  que  ces  termi- 
naisons graves  sont  exceptionnelles;  mais  la  persistance  de  la  fistule 
pendant  un  temps  plus  ou  moins  long  est  un  fait  assez  commun. 

Dans  l'espérance  de  prévenir  la  formation  d'une  fistule,  quelques 
chirurgiens  ont  proposé  de  retirer  la  canule  aussitôt  après  avoir  vidé 
la  vessie,  et  de  renouveler  la  ponction  aussi  souvent  que  cela  serait 
nécessaire,  jusqu'au  moment  où  l'on  aurait  rétabli  le  cours  des  urines 
par  l'uréthre.  Mais,  on  ne  sait  jamais  ù  l'avance  quand  on  obtiendra  ce 
résultat  heureux;  il  peut  se  faire  attendre  huit  à  dix  jours,  et  môme  plus 
longtemps.  Dans  ce  cas,  combien  de  fois  faudrait-il  donc  répéter  la 
ponction? 

Aux  accidents  sérieux  qui  peuvent  compliquer  la  ponction  reclo- 
vésicale,  on  doit  encore  ajouter  les  ennuis  qui  en  sont  inséparables.  Ce 
sont  rirritalion  produite  par  la  présence  continue  d'un  corps  étranger 
dans  \v  rccliim,  l'impossibilité  où  sont  les  malades  de  se  tenir  assis  ou 
(le  niarclior,  et  enfin  la  i^iMic  extrême  qu'ils  éprouvent  dans  l'acte  de  la 
(If  rération. 
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Cependant  ce  procédé  a  le  grand  avantage  d'ouvrir  la  vessie  dans  son 
oint  le  plus  déclive.  Quoi  qu'il  soit  peu  employé,  il  doit  rester  dans  la 
léiapeatique  conune  une  ressource  utile  dans  certains  cas  excep- 
ionnels. 

C.  —  Ponction  htpogasteique. 

La  ponction  hypogastnque  est  si  intimement  liée  à  la  taille  sus* 
nbienne^  qu'on  pourrait  croire  qu'elle  date  de  la  même  époque.  Gepen* 
tant  cette  dernière  opération  avait  été  pratiquée  depuis  cent  trente  ans, 
fÊ^on  en  était  encore  à  se  demander  si  la  nouvelle  voie  ouverte  par  l'il* 
■tre  Franco  pour  retirer  la  pierre  pourrait  servir  à  la  sortie  des  urines. 

Ce  fot  Méry  qui,  le  premier,  pratiqua  la  ponction  hypogastnque, 
l'dbservation  qu'il  a  publiée  dans  les  Mémoires  de  T Académie  des  sciences 
st  trop  importante^  au  point  de  vue  de  l'histoire  de  cette  opération  et 
k  son  manuel  opératoire, pour  n'être  pas  citée  tout  entière,  a....  Je  me 
■ii  toojonrs  imaginé,  dit-il,  que  plutôt  que  de  ponctionner  le  périnée, 
lierait  beaucoup  plus  sûr  de  faire  au-dessus  des  os  pubis  une  ponc- 
ioD  an  corps  de  cette  partie  pour  en  tirer  l'urine.  —  Un  pauvre  homme 
ïf/k  de  soixante  ans,  ne  pouvant  point  uriner  depuis  vingt-huit  heures, 
liai  à  l'Hôtel-Dieu  pour  y  chercher  les  secours  dont  il  avait  besoin.  On 
leota  plusieurs  fois  de  le  sonder;  on  ne  put  en  venir  à  bout.  Je  le  fis 
hngner;  il  prit  des  émulsions  avec  des  semences  froides,  le  sirop  de 
JÊnoa  et  l'eau  de  pariétaire.  Tous  les  remèdes  lui  ayant  été  inutiles,  je 
pris  enfin  la  résolution  de  faire  au-dessus  des  os  du  pubis^  à  côté  de  la 
fsrtie  externe  inférieure  du  musck  droit  du  ventre^  une  ponction  au  corps 
et  la  vessie  avec  un  trocart  portant  avec  lui  sa  canule.  Il  en  sortit  au 
aoins  trois  chopines  d'urine^  qui  parut  d'abord  mêlée  de  pus  et  de 
ifiires.  Je  ne  laissai  la  canule  dans  la  vessie  que  jusqu'au  lendemain, 
pirpe  qu'étant  d'acier,  je  craignis  que  les  parties  piquées  n'en  souf- 
tntêeni.  Ce  jour-là  se  passa  sans  urine,  ce  qui  m'engagea,  sur  le  soir, 
k  répéter  la  ponction  par  le  même  endroit,  en  prenant  la  précaution 
ie  porter  dans  la  vessie  mon  trocart  garni  de  sa  canule  d'argent^ 
bot  je  crus  que  les  parties  pourraient  se  mieux  accommoder.  Je  laissai 
leûdant  deux  jours  cette  canule  dans  la  vessie,  à  la  fin  desquels  l'urine 
commença  à  couler  peu  à  peu  par  la  verge^  ce  qui  me  porta  à  retirer 
a  canule.  Le  premier  jour  qui  suivit  le  moment  de  la  ponction  que  je 
b  an  malade,  je  laissai  la  canule  ouverte  pour  donner  lieu  à  l'urine  de 
k'éeouler  librement,  et  par  ce  moyen  occasion  k  la  vessie  de  se  rétablir. 
Le  second  et  la  troisième  jour,  je  fermai  la  canule,  me  contentant  de 
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l'ouvrir  pendant  ces  deux  jours  de  huit  heures  en  huit  heures,  afin  de 
remettre  les  fibres  charnues  de  la  vessie  en  état  de  se  contracter  pour 
chasser  Turine  par  Turèthre,  ou  par  la  canule,  au  cas  que  le  col  de  la 
vessie  ne  pût  céder  à  TefTort  des  fibres  de  son  corps.  Le  malade  passa 
la  nuit  du  3  au  /i  fort  tranquillement,  et  le  lendemain  matin  il  jeta  par 
la  verge,  à  ce  qu'il  me  dit,  deux  pintes  d'urine.  —  Le  10,  il  fut  parfai- 
tement guéri  de  sa  ponction,  sur  laquelle  je  n'appliquai,  dans  le  com- 
mencement^ qu'une  compresse  trempée  dans  le  vin  rouge,  et  sur  la  fin 
un  emplâtre  de  minium.  Quoique  j'aie  fait  la  ponction  à  côté  de  la 
partie  inférieure  du  muscle  droit  pour  entrer  dans  la  vessie  et  éviter 
l'artère  et  la  veine  épigastrique  qui  rampent  sur  la  surface  interne  de 
ce  muscle,  je  crois  cependant  qu'elle  peut  se  faire,  sans  courir  aucun 
risque,  immédiatement  au-dessus  de  la  symphyse  des  ospubiSy  entre  les  deux 
muscles  pyramidaux^  ce  que  j'ai  éprouvé  depuis  avec  un  heureux  succès.» 
{Mém.  de  l'Acad,  roy.  des  sciences ^  1701,  p.  290.) 

Méry  ne  trouva  pas  beaucoup  d'imitateurs.  Soit  qu'on  ne  se  rendit 
pas  bien  compte  de  ce  qu'il  avait  fait,  soit  qu'on  fût  encore  sous  Tin- 
fluence  des  anciennes  idées  sur  l'extrôme  gravité  des  plaies  du  corps  de 
la  vessie,  la  ponction  hypogastrique  fut  assez  froidement  accueillie.  Avec 
la  ponction  périnéale  on  intéressait  également  la  vessie  dans  son  corps; 
son  manuel  était  mal  réglé  ;  elle  était  d'une  exécution  difficile,  mais  elle 
se  rapprochait  de  la  boutonnière  qu'on  avait  l'habitude  de  pratiquer  et 

l'on  s'y  tenait  C'est  ce  que  constate  J.  L.  Petit  quand  il  dit  :  « Je  n'ai 

jamais  vu  arriver  d'accidents  en  conséquence  de  cette  ponction;  je  la 
regarde,  pour  ainsi  dire,  comme  un  coup  d'épée  dans  l'eau;  je  l'ai  sou- 
vent pratiquée,  et  je  m'étonne  qu'elle  ne  soit  pas  autant  usitée  qu'elle 
mérite  de  l'être.  »  {Œuvr.  posth.,  vol.  El,  p.  87.) 

Le  discrédit  dont  la  ponction  hypogastrique  était  frappée  ne  s'effaçait 
que  lentement,  lorsque  frère  Corne  qui,  vers  le  milieu  du  xviii*  siècle, 
s'était  rendu  célèbre  par  ses  travaux  sur  les  différents  procédés  de 
taille^  perfectionna  son  manuel  opératoire,  et  la  fit  entrer  définitive- 
ment dans  la  pratique  commune.  —  Avant  lui,  on  se  servait  d'un 
Irocart  courbe  formé  d'une  tige  d'acier  creuse  et  terminée  par  une 
pointe  triangulaire.  Afin  que  cet  instrument  eût  assez  de  force  pour 
traverser  les  tissus,  il  fallait  que  ses  parois  fussent  épaisses,  et  alors  sa 
cavité  était  trop  étroite  pour  laisser  sortir  les  urines,  surtout  quand  elles 
contenaient  des  mucosités  abondantes.  D'un  autre  côté,  il  ne  permettait 
pas  de  vider  complétcaicnt  la  vessie  dont  il  aurait  blessé  les  parois  avec 
sa  pointe,  au  moment  où  elles  seraient  revenues  sur  elles-mêmes. 

Letrocart  du  frère  CAnie  est  courbe;  il  se  compose  d'un  mandrin  el 
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d'une caiiult'.—  Lu  mandrin  esl  cylindrique  et  longde  12  à  13  ceulimèties. 
Sa  courbure  est  celle  d'un  cercle  de  19  cenlimëtres  de  diamètre.  Sur  la 
ccHiventé  et  lout  le  long  de  cette  courbure,  il  est  creusé  par  une  gout- 
tière depuis  la  bîise  de  sa  pointe  jusque  dans  l'épaisseur  de  la  virole  du 
manche  écbancrée  U  cet  cDH.  Sa  pointe  eut  triangulaire  et  un  peu 
allongée.  —La  canule  est  d'argent;  son  talon  est  garni  d'une  petite 
plaque  percée  de  deux  fentes;  à  son  extrémité  antérieure  et  du  côté 
conteie,  elle  présente  un  petit  trou  qui  correspond  &  l'eslréinité  de  la 
cannelure  du  mandrin,  afin  que  l'urine  puisse  s'y  engager,  et  avertir,en 
coulant  le  long  du  manche,  que  le  trocart  est  arrivé  dans  la  vessie.  — 
Le  mandrin  et  la  canule  doivent  avoir  exactement  la  m<lnie  courbure 
aBn  de  s'emboîter  facilement. 


Fie.  68.  —  Trocnrt  de  friire  Cflun 


A.  Cdrpi  de  la  canule  courbe  d'argeiiU 

B.  Ouverlure  laLérale. 

C.  Plaque  ^ij&tée  au  talon  de  la  cajmle. 

D.  Rigole  par  iiù  a'ichappent  les  urines, 

E.  ïeuv  din*  InqueU  ou  passe  le:  <:ori1ai 

F.  Hanilria  d'acier. 
C.  Pointe  du  oiandrin. 

8.  Rigule  cretuâ«  dmii  le  corps  du  inandni 

de  la  canule. 
K.  Haarhe  duniandrin. 
U  Taloa  du  mandrin  vtasé  dans  lo  manche 


l'iiuverUire  latérale  B 


Le  manuel  opériatoire  est  assez  simple,  Le  malade  est  couché  sur  le 
c6ti  droit  du  lit  pour  être  rapproché  du  chirurgien  ;  sa  tète  et  sa  poi- 
trine doivent  ôlre  un  peu  élevées  et  les  cuisses  légèrement  fléchies.  — 
L'opérateur,  debout  du  môme  cftté,  applique  sa  main  gauche  à  plat  sur 
le  bas-ventre  du  malade,  et  avec  l'inilicateur  et  le  pouce  écartés  l'un  de 
l'autre,  il  tend  doucement  la  peau  sur  les  côtés  du  point  qu'il  va  percer, 
ïlin  de  Taciliter  la  division  des  tissus.  Après  avoir  préalablement  trempé 
|p  irorart  dans  de  t'huile,  il  le  saisit  de  manière  à  en  diriger  la  coup-' 
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bure  du  côté  du  pubis;  il  en  serre  le  manche  dans  la  paume  de  sa  main 
droite,  tandis  que,  avec  les  trois  premiers  doigts  allongés,  il  maintient 
la  canule  sur  le  mandrin.  Tout  étant  ainsi  préparé^  il  enfonce  la  pointe 
du  trocart  dans  une  direction  perpendiculaire  à  Taxe  du  corps,  sur  la 
partie  inférieure  de  la  ligne  blanche^  entre  les  deux  muscles  pyramidaux, 
à  3  ou  6  centimètres  au-dessus  du  pubis,  comme  s'il  voulait  cod* 
tourner  ces  os  en  arrière.  Le  défaut  de  résistance  et  la  sortie  de  quelques 
gouttes  d'urine  qui  s'écoulent  par  la  cannelure  du  mandrin  Favertissent 
qu1l  a  ouvert  la  vessie.  Alors,  avec  le  pouce  et  l'index  de  la  main  gauche, 
il  saisit  la  canule  près  de  son  pavillon  et  l'enfonce  profondément,  tandis 
qu'avec  la  main  droite  il  retire  le  mandrin.  Ce  double  mouvement  doit 
s'exécuter  en  même  temps  :  autrement,  si  l'on  ne  retirait  le  mandrin 
qu  après  avoir  fait  entrer  la  canule  tout  entière  dans  la  vessie,  on  ris- 
querait de  blesser  les  parois  de  ce  viscère;  en  enlevant  le  mandrin  trop 
tôt  et  avant  que  la  canule  soit  enfoncée  assez  avant,  celle-ci  pourrait 
sortir  de  la  vessie,  qui  revient  promptement  sur  elle-même,  dès  que  les 
urines  commencent  à  s'échapper. 

Quand  la  vessie  est  vidée^  on  ferme  la  canule  avec  un  bouchon  de  liège, 
et  on  la  fixe,  autour  du  corps  du  malade,  avec  des  cordons  passés  dans 
les  yeux  de  son  pavillon.  Pour  plus  de  sûreté,  on  peut,  en  outre,  appli- 
quer sur  le  pavillon  un  large  morceau  de  diachylum  percé  dans  son 
milieu,  au  niveau  de  l'ouverture  de  la  canule. 

Abernethy  et  quelques  autres  chirurgiens  ont  conseillé  de  commencer 
Topération  en  faisant  une  incision  longitudinale  sur  la  ligne  blanche,  et 
de  ne  ponctionner  la  vessie  qu'après  avoir  constaté  sa  présence  avec  le 
doigt  introduit  dans  la  plaie.  Cette  précaution  serait  peut-être  bonne 
avec  un  homme  d'une  obésité  extrême,  comme  celui  dont  j'ai  parlé  plus 
haut  et  sur  lequel  on  a\^it  tenté  deux  fois,  et  inutilement,  de  faire  b 
ponction  recto-vésicale.  Après  la  mort  du  malade,  Frank,  qui  avait  con- 
seillé la  ponction  hypogastrique,  conune  la  seule  qui  eût  des  chances 
de  succès,  lit  une  incision  au-dessus  des  pubis,  et  arriva  facilement  dans 
la  vessie  avec  un  tiocart.  Mais  dans  les  cas  ordinaires,  cette  précaution 
n'est  pas  nécessaire. 

On  comprend,  à  la  rigueur,  futilité  d'une  incision  préliminaire  dans 
la  ponction  sur  le  périnée.  Là  il  est  très-difficile  d'arriver  d'emblée  jus- 
qu'à la  vessie,  et  la  route  que  doit  suivre  le  trocart  est  bordée  d'organes 
dont  la  lésion  pourrait  avoir  des  conséquences  sérieuses.  A  la  région 
hypogastrique,  au  contraire,  on  ne  rencontre  aucun  organe  important, 
si  ce  n'est  le  péritoine,  qu'avec  un  peu  de  soin,  il  sera  toujours  facile 
d'éviter. 


PONCTION  DE  LA  VESSIE.  -ilii 

Je  <lirai  pins,  f'esl  qu'ici  l'incision  change  le  caractère  m?mc  de  l'opé- 
i^tiuii  et  en  augmente  les  dangers.  Avec  le  U'ocarl  on  écurie  les  tissus 
[lUuOt  qu'on  ne  les  divise;  la  plaie  qui  l'Ësulle  de  la  ponction  est  telie- 
luetil  étroite,  que,  si  l'on  relire  l'instrument  aussitôt  après  avoir  donné 
itôue  aux  urines,  elle  est  elTacée  par  te  rapprochement  des  tissus  au  point 
i[u*U  serait  diflicile  d'y  introduire  un  stylet.  Avec  une  incision,  quoiqu'on 
ait  le  soin  de  ne  pas  lui  donner  trop  d'étendue,  on  risque  beaucoup  plus 
(l'intéresser  le  péritoine;  au  lieu  d'un  trajet  étroit  que  la  canule  rempli! 
exactement,  puisqu'elle  y  est  entrée  à'frottement,  on  aune  véritable  plaie 
ouverte  et  exposée  au  contact  de  l'urine  qui  pouts'échapperpar  la  canule 
ou  suinter  en  dehors,  le  long  de  ses  parois.  —  Enfin  il  est  peut-être  sans 
exemple  que  la  présence  de  la  canule  ait  déterminé  des  accidents  aigus 
et  une  inflammation  phlegmoneuse  dans  l'épaisseur  des  parois  de  l'ab- 
ilomen,  tandis  qu'une  incision  peut  devenir  le  siège  d'un  érysipàle  el 
des  autres  accidents  communs  à  toutes  les  plaies;  et  il  est  facile  d'en 
l'ooJprcndre  les  graves  conséquences,  en  songeant  que  le  fond  de  celte 
incisioD  repose  siu*  la  face  antérieure  de  la  vessie  et  communique  avec 
k  tissu  cellulaire  du  bassin. 

On  a  conseillé  aussi  de  faire  la  ponction  sur  un  point  moins  élevé  que 
cdui  que  j'ai  indiqué,  et  presque  immédiatement  au-dessus  du  pubis, 
sans  doute  dans  l'intention  d'éviter  plus  si'iremeut  le  péritoine  (Desault. 
Œuvr.chir.,  t.  Ili,  p.  318),  Celte  précaution  me  semble  exagérée  ;  mais 
»i  l'on  croyait  devoir  la  prendre,  il  faudrait  avoir  soin  de  se  servir  d'un 
Irocart  très-peu  coui'bo.  Autrement,  dans  le  mouvementde  cercle  qu'on 
imprime  à  l'instrument  pour  contournop  !e  pubis,  on  risquerait  de  l'en- 
Kiiger  entre  la  vessie  el  les  os  ;  on  devrait  encore  ne  pas  l'enfoncer  trop 
profondément,  de  peur  que  sa  pointe  ne  vlnl  blesser  le  col  de  la  vessie. 
De  quelque  manière  que  l'on  se  décide  à  pratiquer  la  ponction,  il  faut, 
•mai  de  l'entreprendre,  s'assurer  de  l'élut  des  parties.  Quelquefois  te 
malade  prétend  qu'il  n'a  pas  uriné  depuis  longtemps,  cl,  en  l'examinant 
.tvec  soin,  on  trouve  son  lit  souillé  d'urine  et  sa  vessie  à  moitié  vide. 
Ordinairement  il  suffit  de  poser  la  main  sur  le  ventre  pour  constater  la 
liiéseiice  d'une  tumeur  arrondie  placée  sur  la  ligne  médiane  et  a'élen- 
■lant  du  pubis  jusqu'à  quelques  travers  de  doigt  de  l'ombilic.  Mais,  dans 
quelques  cas  exceptionnels,  elle  déborde  à  peine  le  pubis.  Lorsque  la 
vessie  ne  se  contracte  pas,  la  Lumeur  qu'elle  forme  est  aplatie,  molle,  el 
^e  confond  avec  la  masse  intestinale.  Le  simple  jialper  ne  suffit  plus 
pourlarcconnaitre;  il  faut  recourîrà  la  percussion,  etiamatité  cireon- 
»crilc  que  l'on  obtient  indique  d'une  façon  précise  les  limites  de  la 
vïwie,  Ctiez  les  sujets  ti-ôs-gros,  çeLliTccbercliepeut  éliedifllcik.ll  faut 
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encore  s'aider  en  prenant  pour  points  de  repère  les  épines  iliaques  su- 
périeures, qui  sont  toujours  faciles  à  reconnaître.  On  tire  de  l'une  i 
l'autre  une  ligne  horizontale  dont  on  marque  le  milieu,  et  à  6  ou  7  cen- 
timètres au-dessous  de  ce  point,  on  peut  avec  sécurité  faire  la  ponction 
sur  la  ligne  blanche. 

Cet  examen  a  surtout  pour  objet  d'éviter  la  lésion  du  péritoine,  qui 
serait  presque  certaine  si  la  vessie  était  peu  distendue,  et  si  en  même 
temps  on  enfonçait  le  trocart  trop  au-dessus  du  pubis.  On  a  eu  grande 
raison  de  mettre  les  chirurgiens  en  garde  contre  cet  accident.  Cepen- 
dant, lorsqu'on  songe  à  l'innocuité  des  ponctions  abdominales  dans  les 
kystes  de  l'ovaire  et  dans  l'ascite,  il  est  permis  de  se  demander  si  Ton 
n'en  a  pas  exagéré  la  gravité.  Sans  doute  la  conséquence  forcée  d'une 
blessure  du  péritoine  serait  une  inflammation  de  celte  membrane,  mais 
tout  porte  à  croire  que  la  péritonite  serait  très-bornée  et  passerait  pres- 
que inaperçue.  Celle-ci,  au  contraire,  serait  certainement  mortelle  si  les 
urines  venaient  à  passer  dans  la  cavité  abdominale;  mais  quand  elles 
s'écoulent  facilement  au  dehors,  la  présence  de  la  canule  dans  la  plaie 
détermine  rapidement  des  adhérences  qui  préviennent  leur  passage 
dans  le  péritoine. 

Un  accident  beaucoup  plus  grave,  selon  moi,  pourrait  résulter  d'une 
ponction  pratiquée  trop  haut.  Dès  que  l'urine  commence  à  sortir,  la 
vessie  se  contracte  et  se  porte  nécessairement  là  où  sont  ses  attaches 
fixes,  c'est-à-dire  vers  le  pubis.  Dans  ce  mouvement  de  descente,  elle 
glisse  sur  la  canule,  et,  quand  celle-ci  n'est  pas  très-longue  ou  enfoncée 
profondément,  elle  finit  par  l'abandonner.  Alors  il  se  produit  une 
infiltration  d'urine. 

Lorsque  la  canule  a  été  placée  de  manière  que  sa  convexité  réponde 
à  la  paroi  postérieure  de  la  vessie,  elle  peut  rester  à  demeure,  pendanl 
un  temps  très-long,  sans  déterminer  d'accident.  Mais  si  Ton  a  fait  la  ponc- 
tion trop  près  des  pubis,  Tespace  manque  pour  que  la  courbure  du  tro- 
cart puisse  s'accommoder  à  celle  de  la  vessie;  le  bout  de  la  canule 
venant  alors  butter  contre  le  bas-fond  de  cet  organe,  peut  l'ulcérer 
et  même  le  traverser.  Sharp  en  a  cité  un  exemple  :  «  Quoique 
j'eusse  introduit,  dit-il,  la  canule  environ  un  pouce  et  demi  {k  centi- 
mètres) au-dessus  de  l'os  pubis,  néanmoins  l'ayant  enfoncée  deux 
pouces  et  demi  (67  millimètres)  au-dessous  de  la  surface  de  la 
peau,  son  extrémité  s'insinua,  au  bout  de  six  ou  sept  jours,  dans  le 
rectum.  Gomme  depuis  ce  temps-là  le  malade  ne  rendait  plus  d'urine 
par  la  canule,  et  qu'il  était  attaqué  d'une  diarrhée^  ma  conclusion  fut 
qu'il  s'était  séparé  de  la  vessie  une  eschare  gangrenée,  et  que  l'urine 
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s'épanchait  par  le  bitssin.  A  l'ouverture  du  cad.ivrc,  je  trouvai  que 
la  chose  était  comme  je  l'avais  pensé,  et  que  l'uriac  Tnisnit  la  principale 
partie  des  matières  fécales  »  {Jieeh.  cril..  1751,  p.  159.)  —  C'est  qu'en 
effet  la  canule,  étant  Dxée  solidement  par  son  pavillon  à  la  paroi  abdo- 
minale, présente  une  lige,  courbe  il  est  vrai,  miiiï  inflexible,  et  l'on 
^'explique  Irès-bîen  comment  le  contact  prolongé  de  son  extrémité 
contre  la  paroi  postérieure  de  la  vessie  parvient  à  la  perforer. 

Cet  accident  peut  encore  6lre  favorisé  par  une  circonstance  particu- 
lière qui  n'a  pas  été  mentionnée,  c'est-à-dire  la  distension  du  rectum  par 
des  matières  fécales.  Je  m'en  suis  assuré  en  faisant  quelques  expériences 
<ur  des  cadavres.  —  Après  avoir  pratiqué  la  ponction  en  suivant  les 
règles  ordinaires,  je  laissais  le  Irocart  armé  dans  la  vessie,  sans  donner 
i)sue  aux  urines.  Puis,  l'anus  ayant  été  préalablement  fermé  par  une 
ligature,  j'injectais  de  l'eau  par  le  c61on  transverse,  de  façon  k  remplir  le 
Ijros  intestin.  Les  parties  éUiient  alors  examinées,  et  l'on  constatiiit  que 
le  rectum,  fortement  distendu,  avait  refoulé  la  vessie,  et  que  les  parois 
adossées  de  ces  organes  avaient  été  portées  contre  la  pointe  du  trocart 
qui  les  avait  traversées.  Quand  on  répétait  l'expérience,  en  ayant  soin 
de  laisser  sortir  l'urine  avant  d'injecter  de  l'eau  dans  l'intestin,  le  rectum 
n'avait  |ias  besoin  d'6tre  autant  dilaté  pour  que  la  perforation  eût  lieu. 
Sans  doute  il  y  a  une  grande  différence  entre  la  pointe  d'un  trocart  cl 
l'extrémité  de  la  canule  débarrassée  de  son  mandrin,  mais  ces  faits  n'en 
montrent  pas  moins  que  l'étHt  de  la  réplélion  du  rectum  augmente  en- 
core la  pression  que  le  bout  delà  canule  peut  exercer  sur  le  bas-fond  de 
la  vessie.  De  là,  aussi,  l'indication  de  veiller  à  ce  que  les  matières  fécales 
ne  s'accumulent  p<is  dans  l'intestin  cbez  les  malades  obligés  de  porter 
une  canule  à  demeure  pendant  longtemps. 

Les  accidents  dontje  viens  de  parler  sont  assez  rares.  Le  plus  fréquent 
'^t  le  véritable  danger  de  la  ponction  hypogastrique,  c'est  l'inllltration 
iiriueuse  dont  on  n'est  jamais  à  l'abri,  alors  même  que  l'opération  a  été 
|i.vfaîtement  faite.  Elle  n'est  guère  à  craindre  dans  les  premières  heures 
•{ui  suivent  la  ponction,  parce  que,  d'une  part,  la  canule,  dont  le  volume 
<.'>t  un  peu  plus  gros  que  celui  du  mandrin,  remplit  exactement  la  plaîe, 
cl  que.  d'autre  part.elle  est  fortement  serrée  par  les  tissus  irrités  qui  se 
contractent  sur  elle.  Mais,  au  boutdelrés-peu  de  temps,  les  contractions, 
commencent  à  s'affaiblir  et  cessent;  la  canule  est  assez  libre  dans  la 
pliie.  Si,  dans  ce  moment,  lu  vessie  remplie  d'urine  vient  à  se  contracter 
ïvec  éoei-gie  pour  s'en  débarrasser,  le  liquide  peut  glisser  en  dehors  de 
U  canule  et  s'inlillrcr  dans  les  parties  voisines.  Ordinairement  l'urine 
upancbe  dans  le  tissu  cellulaire  extra-péritonéal  du  bassin  et  de  l'une 
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des  fosses  iliaques;  bientôt  elle  arrive  sous  la  peau,  eu  suivant  des  ra- 
meaux vasculaires  ou  nerveux,  gagne  les  parties  déclives  comme  le> 
lombes,  et  s'étend  quelquefois  jusque  sur  les  côtés  de  la  poitrine.  Si  le 
chirurgien  n'intervient  pas  promptement,  la  mort  est  imminente.  (Voyez 
Infiltration  d'urines.  ) 

Pour  prévenir,  autant  que  possible,    l'inliltration,  ou  doit  recom- 
mander aux  malades  de  déboucher  la  canule  dès  qu'ils  éprouvent  le 
besoin  d'uriner.  Cette  précaution  ne  suffit  pas  toujours,  parce  que,  si  la 
vessie  est  très-irritable,  les  urines  ne  sortent  pas  assez  vite  pour  la  débar- 
rasser et  en  faire  cesser  les  contractions. — On  a  conseillé,  dans  ces  cas, 
de  laisser  la  canule  ouverte  ;  mais  alors  ou  s'expose  à  un  autre  danger, 
car  la  vessie,  toujours  vide  et  contractée  sur  la  canule,  aura  une  grande 
tendance  à  s'ulcérer,  et  finira  par  être  perforée.  Mais,  on  peut,  aussitôt 
après  la  ponction,  substituer  à  la  canule  une  sonde  de  gomme  élastique 
très-souple;  il  est  vrai  que  celle-ci,  moins  volumineuse  que  la  canule 
qu'elle  doit  traverser,  ne  remplira  pas  aussi  bien  la  petite  plaie;  on  pourra 
prévenir  cet  inconvénient,  qui  serait  très-sérieux,  en  laissant  la  sonde 
ouverte.  Néanmoins  il  vaudrait  mieux  n'employer  ce  moyen  que  trente- 
six  ou  quarante-huit  heures  après  l'opération.  Dans  un  laps  de  temps 
aussi  court,  la  canule  d'argent  ne  pourrait  léser  profondément  la  vessie, 
et,  d'un  autre  côté,  l'inflammation  adhésive  développée  dans  les  parois 
de  la  plaie  les  aurait  rendues  imperméables  aux  urines  et  mettrait  à  l'abri 
de  tout  danger.  —  En  tout  cas,  il  faudrait  avoir  soin  de  faire  coucher  le 
malade  sur  le  côté,  afin  que  les  urines  s'écoulassent  plus  facilement. 

Quelques  chirurgiens  ont  proposé  de  ne  pas  laisser  une  canule  à 
demeure  et  de  répéter  la  ponction  aussi  souvent  qu'elle  serait  néces- 
saire. Comme  je  l'ai  déjà  dit,  à  propos  de  la  ponction  recto-vésicale,on 
s'exposerait  à  la  pratiquer  bien  des  fois,  car  on  ne  sait  jamais  quand  on 
pourra  rétablir  le  cours  des  urines  par  l'urèthre.  Mais  cette  pratique  me 
semble  présenter  ici  un  danger  beaucoup  plus  grand*  Tandis  que  la  plaie 
des  parois  abdominales  se  forme  trc^s-rapidement  parce  que  rien  ne 
s'oppose  à  sa  cicatrisation,  il  n'en  est  pas  de  même  pour  celle  de  là 
vessie.  Môme  quand  on  prend  la  précaution  de  diminuer  les  boisson> 
du  malade,  la  sécrétion  urinaire  continue;  la  vessie  se  remplit  peuà 
peu;  et  comme  on  attend  généralement  qu'elle  ait  un  assez  grand 
volume  pour  la  ponctionner,  il  serait  possible  qu'avant  ce  moment,  h 
plaie  vésicale,  dont  les  bords  sont  tiraillés,  s'ouvrît  et  permît  à  l'urine  de 
s'échapper  et  de  s'infiltrer  dans  le  tissu  cellulaire.  M.  Vclpeau  rapporte 
qu'un  malade  auquel  il  avait  pratiqué  la  ponction  deux  fois  en  troi> 
jours  mourut  le  sixième  jour  d'une  péritonite.  Un  foyer  noirâtre,  pc" 
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élendu,  fui  Iroiivp  entre  le  bas  de  l'hypogastre  et  le  rievant  dt.'  la  vessie. 
{Traité  de  méd.  opérai.,  vol.  IV,  p.  733.) 

Huit  ou  dix  jours  après  l'opératiim,  l'inllltration,  sans  ôtre  tout  à 
feit  impossible,  û'est  guère  à  craindre.  La  plaie  est  Iransformée  en  un 
trajet  fistuleux  par  lequel  les  urines  sortent  facilement. 

Je  signalerai  on  autre  inconvénient  particulier  h  ta  ponction  hypo- 
gastrique,  et  dont  les  auteurs  n'ont  point  parlé.  Ce  sont  les  adhérences 
qni  s'établissent  entre  les  parois  abdominales  et  la  face  antérieure  de 
U  vessie.  Elles  avalent  été  signalées  comme  une  circonstance  heureuse 
Irés-propre  à  prévenir  l'inflltration  d'nrinc.  Cela  est  vrai  pour  les  pre- 
miers jours  qui  suivent  l'opération;  cependant  elles  peuvent  devenir 
plus  tard  la  cause  de  graves  accidents. 

Noël  a  trouvé,  sur  un  homme  auquel  il  avait  pratiqué  la  ponction  au- 
dessus  du  pubis,  une  sorte  de  ligament  long  de  3  centimètres,  gros 
comme  le  tnyau  d'une  plume  de  corbeau  et  se  continuant  de  la  cicatrice 
abdominale  \  la  partie  anlÉrîcure  cl  moyenne  de  la  vessie  (Journal  de 
tMr.  lie  Desault,  t.  IV,  p.  fi9).  — Sandifort  rapporte  un  fait  analogue 
(Sœmmcring,  loc.  cit.,  p.  99].  — Chez  les  deux  malades,  les  adhérences 
n'existaient  qu'autour  de.la  plaie  ;  comme  elles  étaient  récentes  et  peu 
résistantes,  elles  avaient  cédé  sous  l'iniluence  des  contractions  de  la 
Teisie,  et  on  les  trouva  transformées  en  une  sorte  de  ligament  assez 
long.  Dans  ces  cas,  elles  permettent  encore  &  la  vessie  de  revenir  sur 
elle-même,  jusqu'à  un  certain  degré,  et  ne  gênent  pas  notablement  la 
miction.  Mais  il  n'en  est  pas  toujours  ainsi. 

Mon  attention  fut  attirée,  pour  la  première  t'ois,  sur  ce  point,  à 
propos  d'un  enfant  de  douze  ans  qui  était  entré  dans  mon  service  à  l'hô- 
ptal  Lariboisière.  Ses  voies  urinaires  étaient  profondément  altérées.  Il 
n'urinait  qu'avec  de  grandes  douleurs,  et  ses  urines  contenaient  une 
proportion  considérable  de  pus.  Le  catbétérisme  fut  pratiqué  pour  s'as- 
surer qu'il  n'existait  pas  de  corps  étrangers  dans  la  vessie.  Les  urines 
t'écoulèrent  lentement.  Gomme  je  tenais  à  vider  la  vessie  complétemeni, 
i<  comprimai  avec  douceur  la  région  hypogastrique ;  mais,  au  moment 
o6jc  retirai  la  main,  je  vis  avec  étonnement  l'air  entrer  avec  bruil 
dans  la  sonde. 

Ce  fait  se  reproduisit  à  plusieurs  reprises  et  de  la  même  façon.  Je  ne 
avais  à  quoi  altribner  ce  singulier  phénomène  ;  quand,  ayant  interrogé 
les  parents  du  jeune  enfant,  j'appris  qu'à  une  époque  qui  remontait  à 
"n  an  environ,  il  avait  eu  une  péritonite  grave;  que  deux  mois  seule- 
inent  après  cette  maladie,  il  avait  commencé  à  uriner  dans  son  lit  pen- 
ifaiH  la  nuit  ci  ft  se  plaindre  d'uriner  fréquemment  pendant  le  jour]  que 
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six  mois  avant  son  entrée  à  l'hôpital,  il  avait  été  pris  de  douleurs  si  vives 
du  bas-ventre,  qu'on  crut  à  un  retour  de  la  première  maladie.  Au  dire 
du  médecin,  il  y  avait  une  inflammation  de  la  vessie  qui  fut  traitée  par 
les  antiphlogistiques.  L'enfant  se  remit  difficilement,,  et  depuis  celte 
époque  il  n'a  jamais  cessé  de  pisser  du  pus. 

Alors  je  supposai  que  la  vessie  n'était  plus  libre  dans  l'abdomen  et 
qu'elle  avait  contracté  des  adhérences  avec  les  parties  qui  l'avoisi- 
nent.  Je  ne  pouvais  m'expliquer  autrement  qu'elle  suivît  les  mouve- 
ments d'abaissement  et  d'élévation  des  parois  abdominales  au  point 
d'aspirer  Tair  par  la  sonde,  à  la  manière  d'un  soufflet.  —  Le  malade 
succomba,  et  l'autopsie  justifia  mes  prévisions.  Les  reins  étaient  pleins 
de  pus  et  entièrement  désorganisés;  la  muqueuse  vésicale,  tuméfiée, 
avait  une  apparence  œdémateuse;  plusieurs  petites  ulcérations  existaient 
à  Tembouchure  de  l'uretère  droit.  —La  vessie  était  adhérente  à  la  paroi 
abdominale  par  toute  sa  face  antérieure,  et  à  la  masse  intestinale  par 
sa  face  postérieure  et  ses  côtés. 

Depuis  cette  époque,  j'ai  eu  occasion  d'observer  trois  malades  qui 
avaient  subi  la  ponction  hypogastrique.  Le  premier  était  un  homme  de 
quarante-deux  ans;  il  n'avait  gardé  sa  canule  que  dix  jours.  La  miction, 
un  peu  gênée  par  un  rétrécissement,  s'opérait  avec  lenteur,  mais  la  vessie 
se  vidait  complètement. — J'ai  déjà  parlé  du  second  ;  c'est  le  jeunehorame 
auquel  j'ai  pratiqué  avec  succès  l'uréthrotomie  externe  sur  un  conduc- 
teur passé  par  la  vessie.  Quoiqu'il  fût  guéri  de  son  rétrécissement,  il 
urinait  lentement  et  sans  force.  Quand  il  avait  fini  d'uriner,  on  pou- 
vait encore  faire  sortir  par  la  sonde  trois  cuillerées  d'urine  environ, en 
déprimant  la  paroi  abdominale;  mais  dès  qu'on  cessait  la  pression,  on 
entendait  Tair  entrer  dans  la  vessie  comme  chez  l'enfant  dont  il  vient 
d'ôtrc  question.  — Le  troisième  est  un  homme  de  soixante  et  un  ans  qui 
avait  été  ponctionné  deux  fois  par  M.  Richet.  Pris  d'une  rétention 
d'urine,  il  entra  de  nouveau  h  l'hôpital  Saint-Louis  en  186û.  Lorsque  son 
canal  fut  dilaté  au  point  de  laisser  passer  une  sonde  de  6  millimètres, 
je  pus  observer  la  manière  dont  s'opérait  la  miction.  Quelquefois  il 
pouvait  rendre  une  petite  quantité  d'urine;  mais  presque  toujours  il 
était  obligé  de  se  servir  d'une  sonde  et  de  se  tenir  debout  pour  satis- 
faire complètement  son  besoin  d'uriner.  Dans  cette  position,  la  masse 
intestinale,  venant  peser  sur  la  vessie,  concourait  sans  doute  à  la  vider, 
car  lorsqu'il  était  couché,  il  devenait  nécessaire  de  comprimer  la  paroi 
abdominale,  et  l'introduction  de  l'air  par  la  sonde  avait  lieu  comme  chtf 
les  autres  malades. 

Je  rapprocherai  de  ces  faits  deux  observations  empruntées  à  Bojcr. 
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—  Cn  homme  de  soiianle-huit  ans  lui  est  envoyé  de  la  Ferté-Milon.  Il 
avaft  subi  la  ponction  hypogastrique  et  portait  une  canule  depuis  trois 
mois.  Boyer  rétablit  le  cours  des  urines  par  Turèthre;  mais,  ajoute-t-il, 
la  Tessie  de  ce  malade  n'a  pas  recouvré  sa  contractilité,  et  il  a  été  obligé 
de  faire  constamment  usage  de  la  sonde  de  gomme  élastique  pendant 
le  reste  de  sa  vie.  —  Le  second  malade,  âgé  de  soixante-dix-huit  ans, 
portait  une  canule  depuis  cinq  mois.  Boyer  fit  le  cathétérisme  forcé  et 
rétablit  le  calibre  du  canal;  mais  il  dit  encore  :  *■  La  vessie  ne  recouvra 
|ias»  la  faculté  de  se  contracter,  et  le  malade  resta  assujetti  à  Tusage  de  la 
sonde.  •  {Traité  des  malad.  chir.^  t.  IX,  p.  156  et  157.) 

Chez  ces  deux  malades,  qui  étaient  âgés,  il  ne  serait  pas  impossible 
que  le  volume  de  la  prostate  eût  une  certaine  part  dans  la  rétention 
des  urines.  Boyer  croit  plutôt  que  la  vessie  avait  perdu  la  faculté  de  se 
contracter,  et  il  ne  pense  pas  aux  adhérences.  Cependant  il  avait  dit  lui- 
même,  dans  la  page  qui  précède  ces  observations  :  « La  présence  de 

la  canule  détermine  l'inflammation  des  parties  qu'elle  traverse,  et  cette 
inflammation  est  suivie  de  l'adhérence  de  ces  parties  entre  elles.  Ainsi 
la  paroi  antérieure  de  la  vessie  s'unit  à  la  paroi  abdominale.  ^^[Loc,  cit,^ 
vol.  IX,  p.  155.) 

Je  ne  prétends  pas  que  ces  adhérences  soient  constantes.  Dans  les  cas 
mêmes  où  elles  existent,  si  la  canule  est  restée  peu  de  temps  à  demeure, 
elles  peuvent  être  assez  peu  nombreuses  et  assez  peu  solides  pour  être 
allongées  ou  détruites  par  les  contractions  de  la  vessie.  Mais,  (|uand 
HIcs  sont  étendues  et  anciennes,  il  est  évident  qu'elles  empêcheront 
plos  ou  moins  la  vessie  de  revenir  sur  elle-même.  De  là  tous  les  acci- 
«lents  qui  peuvent  résulter  de  l'altération  des  urines,  lorsque  ce  viscère 
ne  peut  se  vider  complètement. 

Dès  que  la  sortie  des  urines  par  la  voie  nalurelle  est  assurée,  on  doit 
retirer  la  canule  de  la  vessie.  La  pelile  plaie  se  cicatrise  facilement,  et 
généralement  elle  est  entièrement  fermée  au  bout  de  cinq  ou  six  jours. 
Si  la  cicatrisation  tardait  quelque  temps,  il  suffirait,  pour  la  hâter,  de 
pratiquer  plusieurs  cautérisations  légères  avec  le  nitrate  d'argent. 

Mais  on  ne  parvient  pas  toujours  à  faire  disparaître  Tobstacle  qui 
avait  causé  la  rétention  d'urine  et  nécessité  la  ponction  de  la  vessie. 
Alors  le  malade  est  obligé  de  garder  sa  canule  pendant  un  temps  plus 
oa  moins  long  et  quelquefois  pendant  le  reste  de  sa  vie.  M.  Nick  en  a 
rapporté  un  exemple  assez  curieux.  Il  s'agit  d'un  vieillard  de  soixante* 
dix-linit  ans  qui  conserva  une  canule  pendant  les  onze  dernières  années 
de  son  existence,  sans  que  sa  santé  en  fut  altérée.  La  canule  était 
changée  deux  fois  par  semaine.  On  empêchnil  as<ez  facilement  les 
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urines  de  passer  en  dehors  de  Tinslrument,  en  appliquant  des  petites 
rondelles  de  cuir  sous  son  pavillon.  Deux  fois  la  canule  sortit  de  la 
vessie,  et  Ton  fut  obligé  de  répéter  chaque  fois  la  ponction.  —  Le  malade 
mourut  de  vieillesse.  A  Tautopsie,  on  trouva  la  portion  membraneuse  de 
Turèthre  transformée  en  un  cordon  fibreux.  La  vessie  avait  des  parois 
épaisses.  Elle  contenait  un  calcul  du  poids  d'un  gros  et  des  graviers. 
{Gazette  médicale,  1839,  p.  185.) 

Pendant  les  sept  ou  huit  premiers  jours  après  l'opération,  on  peut 
laisser  la  canule  en  place.  Mais  si  le  malade  doit  la  conserver  pendant  long- 
temps, il  est  nécessaire  de  la  changer  tous  les  trois  ou  quatre  jours.  Avant 
de  la  retirer,  on  devra  introduire  dans  sa  cavité  un  stylet  de  baleine  qui 
servira  de  conducteur  pour  la  remettre  dans  la  vessie.  Autrement  on 
risquerait^  comme  cela  est  arrivé  à  M.  Nick,  de  ne  plus  retrouver  le 
trajet  de  la  plaie,  et  il  faudrait  pratiquer  une  nouvelle  ponction.  Dans 
tous  les  cas,  il  est  nécessaire  de  faire,  chaque  jour,  des  injections  émol- 
lientes  dans  la  vessie  pour  enlever  les  mucosités  épaisses  et  quelquefois 
purulentes  qui  s'amassent  dans  son  bas-fond. 

D.  —  Ponction  sous-pubienne  (1). 

Cette  opération  est  de  date  très- récente.  Je  l'ai  imaginée  dans  le  com- 
mencement de  1863.  —J'avais  été  appelé  auprès  d'un  homme  âgé  de 
soixante-quatre  ans,  ayant  une  rétention  d'urine  complète  depuis  vingt- 
six  heures.  Il  éprouvait  des  douleurs  atroces.  Mon  premier  soin  fut 
d'examiner  le  ventre,  mais  je  ne  trouvai  point  de  tumeur  dans  la  région 
typogastrique  et  la  percussion  donnait  un  son  clair  jusque  vers  le  pubis. 
En  interrogeant  les  personnes  présentes,  j'appris  que  le  malade  souf- 
frait depuis  plusieurs  années,  qu'il  urinait  plus  de  trente  fois  par  jour 
et  ne  rendait  jamais  qu'une  très-petite  quantité  d'urine.  Pendant  plus 
d'une  demi-heure,  j'essayai  de  passer  une  petite  bougie  dans  l'urèlhre, 
sans  y  parvenir.  Le  malade  souffrait  si  cruellement,  qu'il  me  pressait 

(i)  Meyer  avait  proposé,  dans  les  cas  où  la  vessie  était  raconiie,  de  faire  la  ponctioo 
a  travers  les  os  du  pubis,  après  avoir  disposé  le  malade  de  façon  qu'il  fût  appuyé  sur  ki 
genoux  et  les  coudes.  On  n'a  pas  donné  suite  à  cette  idée.  Ce  procédé  était  impraticable; 
cependant  il  montre  que  Meyer  avait  parfaitement  compris  combien  il  est  difOcfle  d'arriver 
à  la  vessie  quand  elle  est  revenue  sur  elle-même. 

«Meyer  schlâgt  vor  bei  sehr  kleiner,  zusammengesogener  filase,  den  Troikar  durcb den 
Schoofefugenknorpel  einsustossen^  indem  der  Rranke  sich  auf  Kniee  und  EUenbogen  sNitit, 
ein  Verfahren,  das  dem  Blasenstiche  durcb  den  Mastdann  unbedingt  nacbstebt.»  {ùki.  de 
chir.  de  Rust.,  vol.  XIII,  p.  85.) 
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• 

Hméme  de  iui  faire  la  ponction  de  la  xvssic.  Mais  il  ne  pouvait  savoir 
lel  était  mon  embarras.  Evidemment  sa  vessie  était  hypertrophiée, 
comie  et  contenait  très-peu  de  liquide.  Dans  ces  conditions,  la  ponc- 
m  par  le  périnée  ou  par  le  rectum  était  pleine  de  difficultés  et  de 
ïHls;  ia  ponction  hypogastrique  était  impossible,  à  moins  de  courir  le 
os  grand  risque  de  blesser  le  péritoine.  —  L'idée  me  vint  alors  de 
lercher  une  nouvelle  voie  en  passant  sous  le  pubis.  — Pourtant  jTiési- 
is  devant  les  incertitudes  d'une  opération  ainsi  improvisée;  avant  de 
pratiquer  et  pour  la  justifier  à  mes  propres  yeux,  je  voulus  faire  une 
imière  tentative  de  cathétérisme.  Bien  m'en  prit  ;  je  réussis,  et  le  ma- 
de  ne  fut  .pas  ponctionné. 

Cependant  je  n'abandonnai  pas  ma  première  pensée;  car  je  songeais 
€o  moins  à  Theureuse  chance  que  j'avais  eue  de  sonder  le  malade  qu'à 
smbarras  dans  lequel  je  me  serais  trouvé  si  j'avais  échoué.  Je  me  rap- 
dai  que,  dans  certains  cathétérismes  difficiles,  on  pouvait  aider  Tin- 
lodaction  de  la  sonde  en  déprimant  les  tissus  placés  au  devant  du  pubis; 
i  me  disais  que  les  flexuosités  de  la  verge  n'étaient  pas  tellement 
rrêtées,  qu'elles  ne  pussent  être  modifiées  dans  une  certaine  mesure; 
[De  le  passage  des  instruments  droits  dans  l'urèthre  en  était  déjà  une 
ïreave  évidente,  et  je  recourus  à  l'examen  anatomique  de  la  région  sous- 
[Nibienne. 

Lorsqu'on  abandonne  la  verge  à  elle-même,  elle  est  comme  accolée 
i  l'arcade  du  pubis  et  au  tiers  inférieur  de  la  face  antérieure  de  cette 
iftade,  mais  il  est  facile  de  Ten  écarter  un  peu,  si  on  la  tire  en  bas  et 
w arrière.  —  Après  l'avoir  fixée  dans  cette  position,  on  commence  par 
nilever,  au  devant  du  pubis,  la  peau  et  la  couche  graisseuse  qui  la  double. 
Alors  on  découvre,  sur  la  ligne  médiane,  le  ligament  suspenseur  de  la 
•erge  enveloppé  de  tissu  adipeux.  En  l'isolant  avec  soin,  on  voit  qu'il  se 
rompose  de  deux  parties  :  l'une,  antérieure  et  superficielle,  se  perd  sur 
l'enveloppe  de  la  verge  et  se  confond  supérieurement  avec  l'aponévrose 
ibdominale;  l'autre,  plus  profonde,  s'insère  en  haut  sur  la  symphyse  et 
?ii  bas  sur  le  fourreau  fibreux  des  corps  caverneux  à  leur  point  de 
^Hiction.  Cette  dernière  est  très-peu  extensible;  la  première,  au  con- 
inire,  dont  les  points  d'attache  supérieurs  sont  moins  fixes,  se  laisse 
lUooger  et  permet  d'éloigner  la  verge  du  pubis.  — immédiatement  au- 
lessoos  de  l'arcade  pubienne,  de  chaque  côté  du  ligament  suspenseur, 
>ii  voit  deux  plans  aponévrotiques  un  peu  concaves  en  avant  et  percés 
fe  trous  pour  le  passage  de  vaisseaux  et  de  nerfs  destinés  à  la  verge.  Plus 
în  arriére*  on  trouve  une  trame  fibreuse  irrégulière  servant  de  soutien 
la  vaisseaux  qui  forment  le  plexus  de  Santonni.  Enfin,  si  l'on  enlève 
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loiilcs  ces  parties  pour  ne  laisser  que  le  ligament  de  la  verge,  on  con- 
state qu'il  existe,  entre  celle-ci  et  l'arcade  du  pubis,  un  espace  haut 
d'environ  un  centimètre  et  d'autant  plus  large  qu'on  l'examine  plus  pro- 
fondément, à  cause  de  l'écartement  des  corps  Cfivcrneux. 

La  route  qu'il  fallait  suivre  pour  arriver  dans  la  vessie  une  fois  bien 
reconnue,  je  fis  la  ponction  sur  les  cadavres  de  sujets  de  tous  les  âges 
et  d'un  embonpoint  différent.  Constamment  j'arrivais  dans  la  vessie,  et, 
chose  remarquable,  le  trocart  la  traversait  toujours  sur  le  même  point, 
à  5  ou  6  millimètres  au-dessus  de  l'orifice  interne  du  canal  de  Turè- 
tlire  et  un  peu  de  côté,  à  droite  ou  à  gauche.  La  ponction  faite,  je 
laissais  le  trocart  en  place  et  je  disséquais  les  parties  avec  soin  pour 
m'assurer  de  la  route  qu'il  avait  parcourue.  Dans  aucune  de  mes  expé- 
riences je  n'ai  constaté  la  lésion  des  corps  caverneux,  de  la  prostate  ou 
d'un  autre  organe  important.  Quelques  branches  vasculaircs  seules 
étaient  intéressées.  A  force  de  pratiquer  cette  opération,  j'avais  acquis 
la  conviction  qu'elle  pouvait  être  appliquée  sur  le  vivant  avec  une  réelle 
utilité.  Je  n'attendais  plus  que  l'occasion;  elle  se  présenta  le  l(i  oc- 
tobre 1863. 

Le  nommé  Guillachin,  journalier,  âgé  de  cinquante  et  un  ans,  fut  reçu 
à  l'hôpital  Saint-Louis  pour  être  traité  d'une  rétention  complètes  d'urine, 
(lat^uit  de  plus  de  vingt-quatre  heures.  11  raconte  qu'à  la  suite  d'une 
uréthrite  et  d'une  inflammation  Ircs-violentc  de  la  vessie,  remontant  à 
six  ou  sept  ans,  il  a  eu  un  rétrécissement.  A  plusieurs  reprises,  il  i*î>l 
entré  dans  les  hôpitaux  pour  s'en  faire  guérir,  mais  le  rétrécissement 
s'est  toujours  reproduit.  Quand  il  éprouvait  une  trop  grande  (liffirnllé 
d'uriner,  il  provo(iuait  la  sortie  des  urines  en  introduisant  dans  I  urèthrc 
tantôt  un  brin  de  paille,  tantôt  nn  bout  de  baleine.  Depuis  deux  mois 
la  miction  devenait  de  plus  en  plus  pénible,  lorsqu'il  fut  pris  d'une 
rétention  absolue.  —  Au  moment  de  son  entrée  à  l'hôpital,  la  vessie, 
considérablement  dilatée,  formait  une  tumeur  dure,  oblongue,s'élevant 
jusqu'il  trois  travers  de  doigt  de  l'ombilic.  Il  éprouvait  des  douleurs 
profondes  dans  le  bas-ventre  et  dans  les  reins.  —  L'interne  de  garde  el 
relui  du  service  essayèrent  inutilement  d'introduire  une  petite  bougie 
dans  le  canal.  Je  fus  appelé,  et  mes  tentatives  répétées  pour  pratiquer 
le  cathélérisme  ne  furent  pas  plus  heureuses.  La  ponction  de  la  vessie 
était  devenue  urgente;  elle  fut  pratiquée  immédiatement. 

Le  malade  est  couché  sur  le  dos,  les  membres  inférieurs  légèreDjent 
écartés.  On  lui  place  sous  le  bassin  deux  alèzes  pliéos  en  plusieurs  dou- 
bles, de  façon  a  ramener  le  pubis  en  avant.  Cette  précaution  est  néces- 
saire, surtout  quand  le  malade  a  de  l'embonpoint,  parce  que  la  saillie 
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Je  l'abdomen  gênerait  singulièrement  la  main  de  l'operateur.  —  Un 
lide.  debout  à  la  gauche  du  lit,  saisit  la  verge  avec  la  main  gauche,  et 
a  tire  en  bas  et  en  arrière  pour  tendre  le  ligament  suspenseur  et  le 
Yodre  plus  saillant.  Je  me  tiens  également  debout  de  l'autre  côté 
la  lit.  Avec  Tindicateur  de  la  main  droite,  je  cherehe  la  corde  dure 
|ue  le  ligament  suspenseur  de  la  verge  forme  sous  la  peau.  Alors,  saisis- 
ont  avec  la  main  gauche  un  trocart  un  peu  plus  courbe  que  celui  de 
>ère  Cûme,  je  le  pointe  sur  le  ligament  suspenseur,  dans  l'endroit  mar- 
|U'*|jar  l'indicateur  droit,  et  je  Tenfonce  jusque  dans  la  vessie  en  lui  fai- 
anl  décrire  une  courbe  allongée,  de  manière  à  contourner  le  pubi^. 
Pendant  ce  mouvement,  qui  doit  être  opéré  doucement^  je  soutiens  (*l 
lirige  l'instrument  avec  le  pouce  et  l'indicateur  de  la  main  droite 
ippuvés  sur  les  côtés  de  la  canule,  afin  de  prévenir  toute  échappée. — Ce 
temps  de  l'opération  exige  une  certaine  attention.  Si  l'on  ne  se  rend 
pas  bien  compte  du  plan  incliné  que  présente  la  face  anlérieunr  du 
pubis  et  de  la  position  assez  profonde  de  son  bord  inférieur,  on  s*expo.>e 
à  basculer  trop  tôt  le  trocart,  dont  la  pointe  irait  butter  contre  les  osv 
H  est  d'autant  plus  facile  de  commettre  cette  faute,  qu'on  est  plus  pré- 
•iccupé  de  la  crainte  d'enfoncer  l'instrument  trop  profondénient  et  di- 
Ifser  le  corps  de  la  verge  —  .\verti  que  je  suis  arrivé  dans  la  vessie 
par  un  défaut  de  résistance  et  la  sortie  des  urines,  je  relire  le  mandrin, 
et  jt*  fixe  la  canule  au  moyen  <h*  qu<atr^  cordons  dont  deux  sont  pasM'< 
eo  arrière  ûcs  cuisses  et  doux  en  avant.  Je  le»»  croise  en  huit  dt*  rhitl'n- 
H  je  les  atUiche  autour  du  corps. 

Li  ponction  ayant  été  faite  comme  je  viens  de  le  dire,  il  sortit  dr  ia 
Tessie  I  060  grammes  durine.  Le  lendemain  on  essaya  de  passer  iîîm- 
pf'lile  boiiirie  dans  I  iirèthre.  mnU  inutilement;  on  n'y  parvint  que  [r, 
quatrième  jour.  Le  môme  soir  la  bougie  fut  remplacée  par  une  mhhIi 
qu'on  'iaissa  ouverte.  Le  cours  desurine>  étant  assuré,  je  songeais  à  reti- 
rer la  canule,  quand,  le  lendemain,  je  la  trouvai  à  moitié  sortie,  «t  j.- 
Tenîevai. 

.\u  moment  de  Top*  ration  il  n'y  avait  eu  aucun  écoulement  de  >an^', 
et.  le*  jour>  «suivants,  on  ne  trouva  aucune  trace  d'ecchymose  à  la  ba>e 
rie  la  verge  ou  au  devant  du  pubis.  Le  malade  pouvait  se  lever  et  rester 
a«ii>  une  grande  partie  de  la  journée  sans  éprouver  de  gêne.  Il  n'a  pa^ 
re<>é  un  seul  jour  de  manger  cinq  portions.  <juand  la  canule  eut  été  reti- 
rée, il  ne  sortit  \ins  d'urine  par  la  plaie,  et  celle-ci  était  fermée  au  bout 
de  quarante-huit  heures.  Le  vingtième  jour.  r»n  ne  trouvait  plus  d'autro 
traces  de  i'fipération  qu'mi  rordon  fihreux  e!  dur,  indiquant  la  r«»n*«» 
«pie  îe  trocart  avnit  ^ïiivi*^. 
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A.  C«rpi  dB  la  vesBiB  ouverte,  vu  de  etU. 

B.  Rectum  divisé  d'avant  en  arriAre  mr  la  li|[n*  médinne. 

C.  Sacrum  et  coccyx. 

D.  Pubii  ouvert  dam  la  ijuiptayse. 

E.  Bouriei. 

f.  Corps  de  la  vei^ce. 

G.   Petite  boofie  paitée  dans  l'urAthre,  dont  elle  indique  l'ouverture  dans  la  vt 

H.  Hain  gauche  de  l'aide  tirant  la  verge  en  bu  et  un  peu  en  arrière. 

K.  Hain  gaucbe  du  ehirur^en  armée  du  trocart,  qu'elle  enfonce  au-deitou)  di, 

L.  Httn  droite  loutenanl  le  trocart  et  le  dirigeant  sous  le  pubit. 

W.  Trorart. 

N.  Pointe  du  trocart  pénétrant  dans  la  veasie  un  peu  au-dessus  de  l'urèthre. 
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t.  Garpa  de  It  Terfe. 

G.  BoBgie  inlroiluite  dini  l'uréthra 

■■  Goipi  do  pabii. 

■•  CiMle  ds  traeart. 

à  de  laciDiile  liiunl  sullîe  den*  b  t. 


376  MAUDIES  DE  L'URÈTHRE. 

Pour  porter  un  jugement  définitif  sur  la  ponction  sous-pubienne,  il 
faudrait  qu'elle  eût  été  pnili(|uée  un  certain  nombre  de  fois.  Cependant 
on  peut  dès  aujourd'hui  la  comparer,  sous  plus  d'un  rapport,  à  la  ponc- 
tion hypogastrique. 

1°  Dans  celle-ci,  le  manuel  opératoire  est  simple  et  facile.  Le  chirur- 
gien n'a  pas  même  besoin  d'un  aide.  Après  avoir  reconnu  que  la  vessie 
est  pleine  d'urine,  il  y  pénètre  sûrement  et  d'un  seul  coup  en  plongeant 
un  trocart  sur  la  ligne  médiane,  à  U  centimètres  au-dessus  du  pubis. 

Dans  l'autre,  un  aide  est  nécessaire  pour  abaisser  la  verge.  Le  chirur- 
gien doit  avoir  une  juste  idée  delà  hauteurdupubis;  il  faut  qu*il  enfonce 
lentement  le  trocart,  et  le  guide  avec  soin,  parce  que  la  route  qu'il  doit 
suivre  est  étroite.  \ 

T  La  ponction  hypogastrique  n'intéresse  que  des  parties  peu  impor- 
tantes. < 
En  passant  au-dessous  du  pubis,  le  trocart  traverse  une  plus  grande    ? 
épaisseur  «le  tissus  et  des  tissus  plus  vasculaires. 

dépendant  il  ne  fautpas  s'exagérer  l'importance  de  la  lésion  de  quel-  ' 
qucs  rameaux  veineux.  Si  la  blessure  des  veines  est  très-dangereuse  ': 
quand  la  plaie  est  exposée  à  l'air,  il  n'en  est  plus  de  même  après  une  \ 
simple  ponction.  Non-seulement  le  trocart  écarte  les  tissus  plutôt  qu'il  ; 
ne  les  coupe,  mais  encore  la  canule,  restant  en  place  après  qu'on  a  retiré  ] 
le  mandrin,  bouche  exactement  les  ouvertures  des  veines.  Dans  ce  cas,  -; 
la  plaie  se  rapproche  singulièrement  des  plaies  sous-cutanées. 

3°  En  opérant  au-dessus  du  pubis,  on  risque  de  pénétrer  dans  le  péri- 
toine, soit  qu'on  fasse  la  ponction  trop  haut,  soit  que,  la  vessie  contenant   ; 
\}cu  d'uiMne,  le  péritoine  se  trouve  assez  rapproché  de  la  symphyse.        *, 

Ce  danger  n'est  nullement  à  craindre  dans  la  ponction  sous-pubicnne, 
puisqu'on  attaque  la  vessie  dans  un  point  où  le  péritoine  n'existe  point. 
U°  L'infiltration  urineuse  n'est  pas  rare  après  la  ponction  hypogastri- 
que. Elle  est  due  à  la  grande  laxité  du  tissu  cellulaire  qui  unit  la  vessie 
aux  parois  abdominales  et  au  reirait  île  ce  viscère  qui  peut,  en  se  vidant, 
abandonner  la  canule.  L'état  allernalif  de  vacuité  et  de  plénitude  delà 
vessie  la  Ibicenl  ;i  glisser  >ur  la  rannle,  cl  ces  mouvements  peuvent  favo- 
riser singulièrement  \v  suintement  des  urines  en  dehors  de  rinslrii- 
menl. 

(!f»mnie  \ii  iM^iiclinn  sons-|Hibienne  n'a  encore  été  pratiquée  qu'une 
fois,  ou  ne  s.nirail  dire  si  clic  [X'ul  être  suivie  d'une  intiltration  d'urine, 
l'n  Iniit  e.is.  clic  ne  présenh»  .nienne  des  principales  conditions  q»i 
cionin-iil  i^n''n<'M'aI('ii!(Mil  lieu  à  cel  ;n'('i(leiil,  puisque  la  partie  de  la  vessie 
]».n'  uô  [w'Urlu'  le  lrnc;nl  csi  ^(►rnlrimMil  li\c'e  dciTièri'  le  puhi^ 
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5*  Après  la  ponction  bypogastrique^  si  la  canule  n'est  pas  enfoncée 
lei  profondément,  elle  sortira  de  la  vessie  quand  celle-ci  reviendra  sur 
e-méme  en  se  vidant  ;  si  elle  cst^  au  contraire,  trop  enfoncée,  elle 
Bifera  la  muqueuse  du  bas-fond  de  la  vessie  et  pourra  même  perforer 
cloison  recto-vésicale. 

Ces  accidents  sont  impossibles  après  la  ponction  sous-pubienne. 
mr  peu  que  la  canule  soit  entrée  dans  la  vessie,  elle  n*en  sortira  point, 
r  celle-ci  pourra  se  remplir  et  se  vider  alternativement  sans  que  leurs 
pports  soient  cbangés.  Et^  dans  le  cas  où  la  canule  serait  enfoncée 
np  avant,  il  n'en  résulterait  aucun  inconvénient,  puisque  son  axe  étant 
rigé  dans  le  même  sens  que  le  grand  axe  de  la  vessie,  elle  ne  pourrait 
teindre  les  parois  de  ce  viscère. 

§*  Dans  la  ponction  bypogastrique,  le  siège  de  l'ouverture  et  la  Ion- 
leur  delà  canule  forcent  l'urine  à  lutter  contre  son  propre  poids,  et  la 
9sîe  éprouve  la  plus  grande  difficulté  à  se  vider  complètement. 
Après  la  ponction  sous-pubienne,  la  vessie  se  vide  presque  aussi  faci- 
aient  que  par  l'urètbre,  parce  que  la  canule  pénètre  à  peine  d'un  cen- 
nèlre  dans  sa  cavité,  et  parce  que  l'ouverture  artificielle  est  placée 
Mt  près  de  Touverture  naturelle  de  Turètbre  et  presque  dans  la  même 
irection. 

7*  Lorsque  la  canule  placée  au-dessus  du  pubis  reste  à  demeure  pen- 
bal  des  mois  et  même  des  années,  comme  cela  est  arrivé  assez  souvent, 
le  détermine  des  adhérences  nombreuses  et  solides  entre  la  paroi 
ihdominale  et  la  lace  antérieure  de  la  vessie.  De  là  une  impossibilité 
nor  la  vessie  de  revenir  sur  elle-même,  une  miction  lente  et  incomplète; 
I  nécessité  pour  les  malades  de  n'uriner  qu'à  l'aide  d'une  sonde  est 
(idquefois  la  source  d'accidents  graves. 

La  présence  de  la  canule  au-dessous  du  pubis  doit  également  amener 
I  iormation  d'adhérences,  mais  celles-ci  n'auront  aucun  inconvénient, 
Msqu'elles  se  trouveront  tout  près  du  col,  là  où  les  parois  vésicales  ne 
Mit  point  mobiles  et  sur  un  point  fixe  vers  lequel  convergent  les  con- 
ractions  de  la  vessie. 

8*  Enfin,  dans  les  cas  semblables  à  celui  dont  j'ai  parlé  plus  haut, 
luand  on  trouve  la  vessie  avec  des  parois  très-épaisses,  racornies, 
«itenant  peu  d'urine,  et  débordant  à  peine  le  pubis,  la  ponction  hypo- 
astrique  serait  très-dangereuse,  sinon  impossible. 

Malgré  ces  conditions  défavorables,  on  peut  toujours  faire  la  ponction 
oos-pnbienne  avec  la  certitude  do  pénétrer  dans  la  vessie. 
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Desault,  sans  repousser  la  ponction  de  la  vessie  d'une  manière  absolue, 
en  a  été  l'adversaire  constant.  Cependant  il  n'adressait  à  cette  opération 
d'autre  reproche  que  d'être  un  moyen  palliatif  et  de  laisser  subsister 
la  cause  même  de  la  rétention.  Il  ajoutait  encore  qu'il  n'existait  presque 
point  de  cas  où  un  chirurgien  exercé  à  sonder  ne  pût  introduire  une 
algalie  dans  la  vessie;  que  pendant  dix  ans  d'exercice  à  l'Hôtel-Dieu  de 
Paris,  il  n'avait  pratiqué  la  ponction  qu'une  seule  fois,  peu  de  temps 
après  son  entrée  dans  cet  hôpital  ;  et  enfin  que  probablement  il  ne  l'eût 
pas  faite^  s'il  eût  eu  alors  l'expérience  qu'il  avait  acquise  depuis. 
{Œtwres  chir.,  1. 111,  p.  316.) —  Les  raisons  données  par  Desault  auraient 
une  véritable  valeur,  s'il  était  vrai  qu'avec  l'habitude  de  sonder^  od 
pût  presque  toujours  traverser  un  rétrécissement,  si  surtout  il  eût  donné 
un  bon  moyen  de  remédier  à  la  rétention  d'urine  et  de  détruire  en 
même  temps  l'obstacle  qui  l'avait  causée.  Mais  ce  moyen  n'était  autre 
que  le  cathétérisme  forcé  dont  j'ai  déjà  exposé  les  graves  inconvénients. 

Pour  apprécier  la  ponction  de  la  vessie  à  sa  juste  valeur,  il  est  néces- 
saire de  se  placer  à  un  autre  point  de  vue,  et  d'examiner  les  faits  tels 
qu'on  les  rencontre  dans  la  pratique.  Il  n'est  pas  rare  qu'on  soit  appelé 
auprès  d'un  malade  qui  n'a  pas  uriné  depuis  trente  ou  quarante  heures. 
La  rétention  d'urine  est  complète,  la  vessie  remonte  jusque  vers  l'om- 
bilic, les  douleurs  sont  atroces  et  le  péril  imminent  Après  avoir  fait 
quelques  tentatives  pour  introduire  une  sonde  dans  la  vessie,  on  a 
échoué;  on  n'a  plus  à  choisir  qu'entre  le  cathétérisme  forcé,  l'uréthro- 
tomie  externe  et  la  ponction.  Le  cathétérisme  forcé,  dont  il  ne  faut  pas 
se  dissimuler  les  dangers,  n'est  applicable  que  dans  certaines  circon- 
stances qui  se  rencontrent  rarement.  L'uréthrotomie  externe  est  une 
opération  grave,  difficile,  et  demande  souvent  un  temps  que  les  souf- 
frances du  malade  ne  permettent  guère. 

La  ponction  de  la  vessie  est  préférable  pour  bien  des  raisons.  Sans 
partager  l'opinion  des  chirurgiens  qui  la  regardent  comme  une  opé- 
ration presque  innocente,  je  la  trouve  beaucoup  moins  grave  que 
le  cathétérisme  forcé,  et  surtoul  que  l'uréthrotomie  externe.  Mais  il 
existe  en  sa  faveur  une  autre  raison  dont  on  ne  tient  pas  assez  compte. 
C'est  que  le  malade,  avant  d'être  pris  d'une  rétention  complète,  pou- 
vait encore  uriner,  qu'il  n'y  a  pas  une  oblitération  du  canal,  et  enfin 
que  la  rétention  tient  à  une  cause  accidentelle  qui  est  venue  s'ajou- 
ter aux  premiers  obstacles  qui  gênaient  déjà  la  sortie  des  urines.  Or. 
en  pratiquant  la  ponction,  non -seulement  on  soulage  immédiate- 
ment le  malade,  mais  encore  on  se  donne  le  temps  d'étudier  cette 
cause  et  de  choisir  le  meilleur  moyen  de  la  combattre,  Très-souvent  on 
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qo'il  existait  un  rétrécissement  ancien,  et  que  la  miction,  déjà 
i-4ilBcile,  a  été  supprimée  par  une  congestion  inflammatoire  des 
luinaires  augmentée  encore  par  la  rétention  elle-même.  Dans 
,  U  ponction  de  la  vessie  est  déjà  le  moyen  le  plus  puissant  de 
e  cesser  c^te  congestion  ;  en  y  joignant  l'emploi  des  antiphlogis- 
les  généraux  ou  locaux,  il  n'est  pas  rare  de  voir  l'urine  reprendre 
cours  par  l'urèthre  au  bout  de  quelques  jours.  Sans  même  attendre 
(ésollat,  (m  peut  commencer  à  introduire  des  bougies  dans  rurëthre* 
lesque  toujours  on  finit,  avec  un  peu  de  patience,  par  franchir  le 
lécissement. 

I  cependant  on  ne  pouvait  y  parvenir ,  et  si  Furéthrotomie  ex-  , 
le  était  devenue  indispensable,  la  ponction  n'aurait  pas  encore 
inutile.  En  améliorant  l'état  du  malade,  elle  l'aurait  mis  dans 
conditions  plus  favorables  pour  .être  opéré;  en  même  temps  elle 
lit  donné  au  chirurgien  le  temps  d'étudier  avec  soin  l'état  des  parties 
le  choisir,  suivant  les  cas,  le  meilleur  procédé  opératoire. 
Stque  je  viens  de  dire  serait  vrai,  à  plus  forte  raison,  si  la  rétention 
il  été  produite  par  des  mucosités  épaisses  ou  un  petit  gravier  arrêté 
isle  trajet  du  rétrécissement^  carie  cathétérisme,  qui  aurait  d'abord 
(impossible,  réussirait  très-probablement  quelque  temps  après  la 
■etîon. 

La  ponction  de  la  vessie  employée  avec  discernement  est,  dans  mon 
Éûon,  d'une  utilité  incontestable.  Elle  est  assez  sérieuse  pour  qu'on  ne 
kite  pas  de  la  pratiquer  avant  d'avoir  essayé  de  rétablir  le  cours  des 
ÎKs  par  l'urèthre.  Mais  il  ne  faut  pas  non  plus  trop  tarder  à  y  recou- 
re car  elle  est  beaucoup  moins  dangereuse  que  ne  le  seraient  des  tenta- 
imprudentes  et  prolongées  pour  arriver  dans  la  vessie  par  le  canal. 


CHAPITRE  VII 

SPASME    DE    L'URÈTHRE. 


Le  spasme  de  l'urèthre  est  constitué  par  une  contraction  morbide 
Mgére  et  presque  toujours  douloureuse  des  fibres  musculaires  et 
titîques  qui  entrent  dans  la  structure  de  cet  organe, 
tluis  cet  état  pathologique^  les  caractères  propres  à  la  contractilité 
isculaire  sont  si  accentués,  que  Hunter  s'eu  servait  comme  d'une 
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preuve  suffisante  pour  admettre  la  muscularité  de  Turèthre,  bien  long- 
temps avant  que  celle-ci  eût  été  démontrée.  (Hunter,  Œuvr,  cmnpt,, 
vol.  II,  p.  362,  trad.  de  Hichelot.)  —  Aujourd'hui,  nous  avons  des  no- 
tions beaucoup  plus  précises  sur  ce  point  d'histologie.  D'après  Kœlliker, 
la  nmqueusc  uréthrale  présente  d'abord  une  couche  longitudinale  d( 
tissu  conjonctif,  riche  en  fibres  élastiques;  au-dessous  de  cette  coudM 
on  rencontre,  non-seulement  dans  la  portion  prostatique,  mais  encon 
dans  la  portion  membraneuse,  des  fibres  musculaires  lisses  mêlées  m 
tissu  fibreux  ordinaire.  Ces  fibres  musculaires  moins  développées,  il  ta 
vrai,  dans  cette  dernière,  sont  dirigées  en  long  et  en  travers;  ella 
recouvrent  les  fibres  striées  qui  composent  le  muscle  uréthral.  Hân 
dans  la  portion  spongieuse,  le  tissu  sous-muqueux  présente  encore  ci 
et  là  des  fibres  musculaires,  et  toujours,  à  une  certaine  profondeur,  oi 
tombe  sur  des  fibres  longitudinales  mélangées  de  tissu  musculaire  plm 
ou  moins  abondant;  or,  ces  fibres  no  peuvent  être  envisagées  coimM 
appartenant  au  corps  caverneux,  car  il  n*y  a  point  entre  elles  d'espaoo 
veineux;  elles  constituent  une  membrane  continue  qui  forme  la  limite 
du  tissu  spongieux  du  côté  de  la  muqueuse  uréthrale.  (Kœlliker,  EUêl 
d'hîstol.  humaine,  Iraducl.  do  MM.  Béclard  etSée,  p.  565.) 

Cette  description  est  très-exacte.  Cependant  je  dois  dire  que  je  o'ii 
jamais  trouvé  de  fibres  musculaires  dans  les  trois  premiers  centimôtrei 
de  l'extrémité  antérieure  du  canal.  C'est  seulement  à  partir  de  ce  point 
qu'elles  commencent  à  se  montrer,  et  elles  sont  d'autant  plus  apparentei 
qu'on  se  rapproche  davantage  du  col  de  la  vessie.  La  plupart  sont  Ion* 
fcitudinales;  un  certain  nombre  sont  transversales  ou  légèrement  obli- 
<iues.  Ces  deux  derniers  ordres  de  fibres  remplissent  plus  particulière» 
ment  que  les  autres  le  rôle  de  sphincter,  mais  elles  concourent  toutes, 
on  se  contractant,  h  efl*acer  la  cavité  du  canaK  et  peuvent  apporter  un 
obstacle  à  la  sortie  des  urines. 

Si  les  autours  ne  sont  point  d'accord  sur  la  disposition  des  fibres 
musculaires,  tous  en  admettent  du  moins  l'existence,  et  c'est  lefiùt 
important  dans  le  sujet  qui  nous  occupe;  car  la  présence  de  ces  fibres 
peut  seule  expliquer  le  phénomène  connu  sous  les  noms  de  spasme, 
contractions  spasmodiques,  rétrécissements  spasmodiques. 

L'urèthre  peut  se  contracter  avec  une  grande  énergie  sans  qu'il  y  aiJ 
spasme;  c'est  quand  il  accomplit  un  acte  physiologique  tel  que  celui 
d'oxpulser  le  sperme  ou  l'urine.  Mais  le  spasme  commence  du  monienl 
que  les  contractions  sont  exagérées,  irrogulières  et  douloureuses. 

I.o  spasme  résulte  tantôt  de  la  sympathie  de  l'urèthre  avec  un  or^inp 
v(»isin,  Inntôl  iTuiu»  Millammation  de  la  muqueuse  uréthrale. 
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La  prcniii'ic  Iniitic  iiV-il  [las  trÈs-coramune.  JVii  ai  puiirtant  ohseiA-é 

<|iiclqiips  Ciis.   Pendant  plus  de  quatre  ans,  j'ai  ilunné  des  soins  h  un 

ji'iinp  nflk'ier  qui  était  pris,  de  lcin|is  à  antre,  d'une  névralgie  du  lesti- 

lUle  gauche.  Chaque  accès  durait  de  quatre  à  six  jours.  Les  douleurs, 

sourdes  jiu  «iébot.  coiuinemoaient  pai'  l'ôpididynie,  remontaient  le  long 

•In  cordon,  se  propageaient  à  tonte  la  verge  et  retentissaient  surtout 

(tuas  le  gland.  Quand  elles  étaient  arrivées  à  leur  puroxysme,  la  mii^tion 

[  dncnuit  très-difncile.  Le  malade  sentait  parfaitement  l'urine  s'engager 

s  le  canal,  mais  il  ne  pouvait  la  chasser  an  dehors.  II  n'urinait  que 

«■uiJ  petit  jet  et  par  secousses.  Le  cathétérisine  avec  une  sonde  ordi- 

e  était  impossible.  Ci'  n'est  qu'avec  de  grandes  précautions  et  beau- 

Kip  de  patience  que  l'tjn  parvenait  à  introduire  jusque  dans  la  vessie 

•  bougie  de  3  millinif-trcs.  Celle-ci   éveillait  d'abord  de  vives  dtiu- 

.  mais  quand  elle  était  restée  en  place  dix  minutes  ou  un  quart 

ïeure,  onla  retirait  et  l'urine  sortait,  assez  bien.  Le  malade  était  obligé 

f  4e  recourir  à  ce  moyen  quatre  ou  cinq  fois  en  vingt-<iuatro  heures.  Lors- 

e  la  crise  névralgique  était  passée,  le  malade  nrinail  librement,  et  il 

Mail  facile  de  pratiquer  le  cathétértsme  avec  une  sonde  de  7  millimètres. 

On  rencontre  beaucoup  plus   souvent  ce  spasme  cliez  les  individus 

affrétés  d'une  dysurie  causée  par  un  ponllcmcut  de  la  prostate  ou  partout 

«litre  obstacle  siégeant  sur  le  eol  de  la  vessie.  —  Dans  l'état  normal  ot 

•|iMnd  la  miction  s'opère  réguliéremonl,  l'nrètfai'e  est  p.issif  pendant 

l"ul  le  lenip?  que  la  vessie  mot  h  se  vider;  il  ne  se  contracte  h  sdii  trinr 

«|Uf  (►our  expulser  les  dernières  j^oultes  d'urine  qui  le  traversent.  Mais, 

ilan"  les  cas  de  dysnrîe,  celte  succession  physiologique  des  ciinlra<'linn.s 

■ic  Ih  vessie  et  du  canal  est  singtdiërement  troublée.  Kbranlé  par  les 

«llbrt-s  que  le  malade  fait  pour  uriner,  tout  le  système  nuisculaire  des 

■irgnnesgénito-urinaires  s'alarme  et  se  convulsé  d'une  faQon  désordonnée. 

1^  crcniaster  soulève  les  testicules  vers  les  anneaux  inguinaux;  les  bulbo 

et  iscliio-caverneux  chassent  le  sang  dans  la  verge  qui  entre  dans  une 

dcmi-f!reclion,  et  les  muscles  propres  de  l'urèthre  se  contractent  avec 

la  plus  grande  énergie.  Alors  le  spasme  est  porté  au  plus  haut  degré. 

Si  une  petite  quantité  d'urine  parvient  à  sortir  de  la  vessie,  elle  est 

arrêtée  dans  le  canal  et  ne  s'en  échappe  que  par  jets  interrompus. 

Lorsque  le  spasme  est  le  résultat  d'une  sympathie  de  l'urèthre,  il  ne 

réclame  pas  un  traitement  qui  lui  soit  propre.  H  ne  peut  cesser  qu'avec 

la  maladie  même  des  org.ines  voisins,  et  c'est  k  eux  qu'il  faut  s'adresser. 

^m       U  seconde  forme  de  spasme  est  toujours  liée,  comme  je  l'ai  dit,  i 

^H    niic  inOammation  de  lu  muqueuse  nréthralc.  Cependant  il  n'en  est  pas 

^K   ^cocuétjueBee  obligée.  Il  n'a  lieu  qu'avec  le  concours  de  trois  circon- 
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stances  :  rinllainniation  doit  d  abord  aflccter  cet  état  particulier  qui  •- 
produit  une  sorte  d'éréthisme  de  la  muqueuse  et  en  exalte  la  sensi-  *> 
bilité  ;  il  faut  encore  que  cette  membrane  vienne  à  être  impressionnée  *' 
douloureusement  par  le  contact  d'un  corps  irritant,  comme  rurine  ou  i 
une  sonde;  enfin  que  les  muscles  de  Turèthre  aient  conservé  leurcon-  ' 
Iractilité.  ^ 

Je  prendrai  pour  premier  exemple  ce  qui  se  passe  dans  Turéthrite 
aiguë.  Au  début  de  la  maladie^  la  miction  se  fait  avec  douleur;  le  jet  de 
Turine  est  petit,  déformé  et  souvent  interrompu  par  les  contractions  di 
canal.  Après  quelques  jours^ apparaît  un  écoulement  qui  augmente  rapi- 
dement d'abondance.  Alors  la  miction  devient  moins  douloureuse, 
parce  que  la  sensibilité  de  la  muqueuse  est  émoussée;  elle  est  aussi  pin 
facile,  parce  que  l'inflammation  a  gagné  les  couches  de  tissu  contractile 
qu'elle  a  frappées  d'une  sorte  de  paralysie,  et  il  n'y  a  plus  de  spasme. 

Je  noterai  également  certaines  uréthrites  qui  se  rattachent  à  on  élai 
général  herpétique,  scrofuleux  ou  rhumatismal.  Il  n'y  a  pas  d'écou- 
lement appréciable;  pourtant  le  malade  accuse  un  point  douloorem 
dans  le  canal  au  moment  de  la  miction,  et  le  jet  de  l'urine  est  assez,  petit 
pour  faire  croire  à  l'existence  d'un  rétrécissement.  Si  l'on  veut  explorer 
Turèthre,  on  rencontre  un  point  où  la  bougie  est  serrée  et  quelquefni 
arrêtée.  Cependant  quand,  sous  une  influence  quelconque,  un  écoule- 
ment vient  à  paraître,  il  est  possible  de  pratiquer  le  cathétérisme  avec 
une  bougie  assez  forte  et  de  s'assurer  que  l'urèthre  était  libre. 

Le  môme  phénomène  se  présente  encore  dans  beaucoup  de  rétrécis- 
sements. Lorsque  l'étroitesse  du  canal  est  arrivée  au  point  d'apporter 
une  gène  notable  à  la  sortie  des  urines,  la  muqueuse  est  généralement 
enflammée  au  niveau  et  surtout  en  arrière  de  la  partie  rétrécie.  Cet  état 
morbide  est  presque  toujours  accompagne  de  spasme.  Mais  si  le  suinte- 
ment séreux  qu'on  rencontre  assez  souvent  dans  ces  cas  vient  à  être 
modifié  par  une  pblegmasie  développée  dans  quelque  autre  organe  et 
se  transforme  en  un  véritable  écoulement,  le  spasme  diminue  ou  cesse 
complètement.  Ce  changement  est  facile  à  constater,  car  le  jet  de 
l'urine  augmente  de  volume,  et  l'urèthre  laisse  passer  une  bougie  avec 
lacpielle  on  n'avait  pu  le  traverser  quelques  jours  auparavant.  — Cepen- 
dant le  rétrécissement  est  toujours  resté  le  même,  mais  le  spasme  qui 
le  compliquait  n'existe  plus,  du  moins  pour  quelque  temps. 

Entre  autres  faits  qui  montrent  l'influence  de  l'écoulement  sur  le 
spasme,  je  citerai  le  suivant  comme  un  des  plus  intéressants.  Floher, 
âgé  de  cinquante  et  un  ans,  entre  dans  mon  service  le  22  mars  1855. 
pour  être  traité  d'un  rétrécissement.  En  i834,  il  avait  eu  une  uréthrite, 
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i  an  cfiancre  pour  lesquels  il  subit  un  traitemenl  mercnriel.  Depuis 
mq  ans  la  mictiou  est  difficile,  et  il  en  est  arrivé  à  n*uriner  que 
mtie  k  goutte.  L'exploration  est  faite  avec  une  bougie  à  boule  de 

■ûllûnètres  qui  vient  butter  contre  un  rétrécissement  situé  à 
15  millimètres  du  méat  urinaire.  Cependant,  après  quelques  hési- 
,  oa  peut  introduire  une  bougie  de  2  millimètres.  En  arrivant 
le  point  rétréci  du  canal,  celle-ci  éveille  des  douleurs  assez 
;  une  fois  introduite,  on  la  sent  très-serrée.  —  On  se  borne  à  cet 
nmen,  sans  commencer  le  traitement,  parce  que  le  malade  souffre 
■ne  orchite  du  côté  droit.  Des  sangsues  sont  appliquées  dans  Faine; 
I  prescrit  des  bains,  des  cataplasmes  et  un  régime  sévère.  Malgré 
m  soins,  l'orchite  a  suivi  sa  marche.  —  Le  29  mars,  un  écoulement 
mndant  s'établit  dans  Turèthre.  Le  2  avril,  le  malade  éprouve  moin^ 
I  dooleor  en  urinant,  et  assure  que  le  jet  de  Turine  est  beaucoup 
liB  gros  qu  au  moment  de  son  entrée  à  rhôpital.  —  On  procède  à  un 
1  examen  :  une  bougie  de  5  millimètres  passe  sans  être  serrée  ; 
boogie  à  boule  de  même  volume  peut  également  être  introduite. 
plus  difficilement.  —  Le  iO,  le  malade,  presque  guéri  de  son  or- 
Ute,  quitte  l'hôpital. —  n  revient  le  23.  L'écoulement  a  complètement 
WÊÊé;  une  nouvelle  exploration  permet  de  constater  que  le  rétrécisse- 
ml  est  dans  le  même  état  où  on  l'avait  trouvé  le  22  mars. 

Ces  changements  dans  l'état  de  l'urèthre  n'avaient  pas  échappé  à 
hnler.  —  U  en  rapporte  deux  observations  sans  toutefois  en  donner 

eqilication.   «  Quelquefois,  dit-il,  se  présente  une  circonstance 

■golière  :  c'est  que  lorsqu'il  survient  une  gonorrhée  ou  tout  autre 
Dndement  de  pus  par  l'urèthre,  ou  qu'un  suintement  habituel  ancien 
i^Dente  d'intensité,  le  canal  devient  libre  et  laisse  passer  l'urine 
■une  à  l'état  normal.  Mais  une  telle  amélioration  est  incertaine  et 
sriement  temporaire,  car  toutes  les  fois  que  l'écoulement  cesse,  les 
Rmiers  symptômes  se  reproduiï^^nt.  Il  est  probable  que  c'est  le  spasme, 

imoB  le  rétrécissement  réel,  qui  est  modifié  par  l'écoulement Un 

était  affecté  depuis  longtemps  d'une  maladie  de  Turèthre  com- 
d'un  rétrécissement  auquel  on  supposait  pour  origine  une  affec- 
in  vénérienne.  11  se  manifestait  souvent  un  écoulement  dont  le  début 
'lœompagnait  toujours  d'une  fièvre  légère.  Tant  que  l'écoulement 
baît,  la  difficulté  de  l'évacuation  de  l'urine  était  diminuée,  et  cela  en 
Hportîon  de  l'abondance  de  l'écoulement.  Le  même  résultat  fut  pro- 
tt  tontes  les  fois  que  le  malade  contracta  une  nouvelle  gonorrhée.  — 
I  antre  homme  éprouvait  une  difficulté  d'uriner  que  l'on  attribuait  à 
I  rétrécissement.  Cet  obstacle  à  l'émission  de  l'urine  s'accompagnait 
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le  plus  souvent  d'un  écoulement  semblable  à  celui  qui  existe  ordinai- 
rement dans  les  cas  de  rétrécissement.  Mais  quand  Técoulement  aug- 
mentait  beaucoup,  le  rétrécissement  diminuait;  il  y  avait  une  propor- 
tion constante  entre  ces  deux  phénomènes.  Pendant  la  durée  de  colle 
maladie,  il  contracta  deux  gonorrhées  qui  toutes  les  deux  s'accompa- 
î^nèrent  temporairement  d'une  diminution  dans  les  symptômes  do 
rétrécissement.  »  (Hunter,  Œuvr,  compL ,  trad  de  Richelot,  t.  II,  p.  571 
et  378.) 

J'insiste  sur  ces  faits,  parce  qu'ils  ont,  comme  je  le  montrerai  tout  à 
l'heure,  une  grande  importance  sous  le  rapport  thérapeutique. 

Le  spasme  par  sympathie  qui  se  rattache  à  une  maladie  du  coi 
vésical,  à  la  présence  d'un  calcul  dans  la  vessie,  à  une  névralgie  (kl 
organes  génitaux  ou  à  des  hémorrhoïdes,  occupe  presque  toute  laloi- 
gueur  du  canaK  mais  il  est  plus  prononcé  dans  la  région  memhraneuseï 
ce  qui  s'explique  très-bien  par  l'abondance  des  éléments  musculaim 
de  cette  portion  de  Turèthre.  —  Lorsqu'il  dépend  d'une  inflammatioi 
de  la  muqueuse,  il  est  ordinairement  assez  limité  et  ne  s'étend  guère  as 
delà  des  parties  occupées  par  l'inflammation  elle-même.  Cependant 
il  peut  se  propager  au  delà,  chez  quelques  individus  très-irritables.  Al 
début,  les  fibres  musculaires  qui  se  trouvent  en  contact  avec  la  muqueoai 
enflammée,  sont  les  seules  à  se  contracter;  mais  peu  à  peu  l'ébranlfr* 
ment  se  communique  aux  autres  fibres,  et  il  y  a  spasme  dans  presque 
toute  la  longueur  de  l'urclbre. 

(Juand  le  spasme  existe  sims  altération  des  parois  du  canal,  il  est  asaeti 

facile  à  reconnaître.  Le  malade,  intcnogé  avec  soin,  raconte  que  aotf 

jet  d'urine  est  tantôt  volumineux  et  uniforme,  tantôt  fin  et  déformèx 

Dans  ce  dernier  cas,  il  a  conscience  d'une  sorte  de  resserrement  àl 

canal;  il  éprouve,  au  moment  du  passage  de  l'urine,  une  douleur  ivm 

dans  un  point  limité  et  le  plus  souvent  en  arrière  des  bourses;  il  seÉt 

parfois  que  l'urine  s'engage  dans  l'urôthre,  mais  qu'elle  est  arrêtée  quiMlî 

elle  arrive  dans  la  partie  douloureuse.  Il  est  déjà  permis  de  conclui^ 

d'après  ces  renseignements,  que  la  dysurie  n'est  pas  causée  par  un  oW 

stade  permanent.  On  s'en  assure  encore  mieux  en  pratiquant  le  catbé* 

térisme  avec  une  sonde  d'argent  de  volume  ordinaire.  Celle-ci,  arrifée 

à  une  certaine  profondeur,  détermine  de  la  douleur,  et  se  trouve  arrélii 

tout  à  coup;  on  sent  qu'elle  est  serrée,  et,  si  on  l'abandonne,  elle  ai 

poussée  en  dehors  par  les  contractions  de  l'urèthre,  d'où  toutefois  ék 

ne  sort  pas  entièrement  (i).  Mais  si  on  la  maintient  en  place  pendtfi 

(1)  Cette  circonstance  viendrait  à  l'appui  de  ce  que  j*ai  dit  plus  haut  sur  Tabieiieell 
libres  musculaires  dans  la  portion  de  rurcthrc  qui  correspond  au  gland. 
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•quelques  instants,  pour  donner  au  spnsme  le  teiups  de  se  calmer,  on  la 
fait  avancer  peu  à  peu,  en  profitant  des  intervalles  de  repos  qui  sépa- 
rent les  cnntractions  musculaires,  et  l'on  parvient  à  la  faire  entrer  dans 
la  Tes«ie  clandestinement,  suivant  l'expression  de  Hunter,  Quand  cette 
manœuTpe  ne  réussit  point,  on  peut  soumettre  le  malade  à  l'action  du 
fJiloroforme.  L'urtlhre  se  trouvant  aloi-s  dans  un  relâcliemenl  complet, 
il  est  facile  de  s'assurer,  par  l'iiilroduclion  d'un  cathéter  volumineux, 
que  sa  cavité  est  parfaitement  libre. 

Ixtrtqu'il  à'aglt  d'un  rétrécissement  compliqué  de  spasme,  ce  qui 
HTÏTe  1res- fréquemment,  on  ne  retrouve  plus  les  alternatives  que  j'ai 
notées  de  miction  facile  el  de  dysurie.  Le  jet  de  l'urine  peut  varier  de 
grosseur  suivant  que  le  spasme  est  plus  ou  moins  prononcé,  mais  il  n'a 
jamais  son  volume  normal,  parce  que  le  rétrécissement  constitue  un 
obstacle  permanent.  Si  le  canal  est  rétréci,  sans  que  la  muqueuse  soit 
eollanimée,  le  cathétérisme  pratiqué  avec  les  précaulions  ordinaires 
D'éTeille  aucune  douleur.  On  sent  que  la  pointe  de  la  bougie  pénètre 
dans  un  passage  étroit,  qu'elle  est  graduellement  serrée,  mais  pour  peu 
qtt'oD  la  retire,  elle  devient  libre.  Quand  la  muqueuse  est  malade,  au 
contraire,  la  bougie  e,st  ii  peine  arrivée  sur  le  rétrécissement,  qu'elle 
provoque  de  la  donlenr;  elle  est  tout  ^  coup  serrée,  et  il  faut  la  retirer 
de  .1  à  10  millimétrés  avant  de  la  dégager.  C'est  qu'elle  est  arrêtée  par 
Its  contractions  du  canal  et  non  par  le  rétrécissement. 

Il  est  facile  de  s'en  assurer  :  si  l'on  attend  que  les  contractions  soient 
apaisées,  on  peut  enlever,  sans  éprouver  la  moindre  résistance,  la 
bouRJe,  qui  était  fortement  serrée  quelques  instants  auparavant.  De 
même,  si  on  la  pousse  doucement  en  avant,  il  n'est  pas  rare  qu'on 
jHiisse  traverser  sans  peine  un  rétrécissement  qu'au  premier  abord  on 
aurait  pu  croire  très-étroit. 

Quant  à  faire  la  juste  part  qui  revient  au  rétrécissement  et  au  spasme 
dans  la  résistance  que  rencontre  la  bougie,  cela  me  semble  impossible. 
On  n'y  parviendrait  qu'en  endormant  le  malade  avec  le  chloroforme, 
car,  de  cette  façon,  on  supprimerait  l'un  des  obstacles,  ce  qui  permet- 
trait d'examiner  l'autre  isolément. 

Une  question  plus  difiicile  à  résoudre  est  de  savoir  si  le  spasme 
peut  exister  au  niveau  même  du  rétrécissement.  A  cet  égard,  Hunter 
émet  deux  opinions  presque  contradictoires  et  reste  indécis.  «  ...  L'exa- 
tneo  du  sujet  nous  mène,  dit-il,  à  cette  conclusion,  qu'il  est  difficik  de 
trotrt  que  te  spasme  oit  son  iié'je  dans  le  rétrécissement  même,  qu'on  m 
poit  guère  supfinser  cùjiable de  crmtractio».  On  pourrait  donc  naturellement 
iTappurterà  la  partie  saine  du  l'urèthrc,  en  admettant  qu'il  est  déter- 


3A6  .MALADIES  DE  L'UKÊTHRE. 

miné  par  l'obstacle  que  rencontre  l'écoulement  de  l'urine.  Si  cette  ma- 
nière de  voir  esl  juste,  on  doit  supposer  que  la  contraction  s'effectue 
dans  la  partie  qui  est  située  derrière  le  rétrécissement,  puisque  c'est  la 
seule  partie  qui  soit  dilatée  par  l'urine.  L'urèthre  étant  alors  très-irri- 
table, cette  partie  peut  se  contracter  assez  pour  arrêter  complètement 
le  jet  de  Turine.  Mais  quelques  circonstances  qui  se  présentent  dans  la 
pratique  fournissent  des  raisons  de  croire  que  les  rétrécissements  eux- 
mêmes  sont  susceptibles  de  se  contr^acter.  On  trouve  en  effet  que  les  bougies 
ont  été  serrées  par  le  rétrécissement  lorsqu'elles  sont  restées  quelque 
temps  dans  l'urèthre,  et  ce  qui  prouve  encore  cette  assertion,  c'est  que  le 
rétrécissement  tantôt  s'oppose  au  passage  de  la  bougie  et  tantôt  la  laisse 
pénétrer »  (Hunter,  Œuvr.  compL,  t.  II,  p.  327,  trad.  deRichelot) 

C'est  un  fait  connu  depuis  longtemps  qu'en  arrière  d'un  rétrécisse- 
ment étroit  et  ancien,  la  muqueuse  est  plus  ou  moins  enflammée.  Il 
est  donc  naturel  qu'elle  soit  le  point  de  départ  du  spasme  qui  se  montre 
au  ^moment  de  la  miction.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  la  partie  de 
l'urèthre  qui  précède  l'obstacle  est  généralement  dilatée.  Elle  pourra, 
malgré  sa  dilatation,  se  contracter  suffisamment  pour  arrêter  le  jet  de 
l'urine,  comme  le  pense  Hunter.  Cependant  n'est-il  pas  plus  probable 
que  cet  accident  tient  à  ce  que  le  spasme  s'est  étendu  au  rétrécisse- 
ment lui-même  et  à  la  portion  de  l'urèthre  placée  au  devant  de  lui? 
Dans  ce  dernier  point,  la  muqueuse  uréthrale  peut  aussi  être  impres- 
sionnée douloureusement  par  l'urine,  car,  pour  ne  pas  être  malade  au 
même  degré  que  la  muqueuse  placée  en  arrière  du  rétrécissement,  elle 
n'en  est  pas  moins  enflammée.  Je  l'ai  constaté  nombre  de  fois  sur  des 
cadavres;  et  n'arrive-t-il  pas  chaque  jour,  en  pratiquant  le  cathétérismei 
que  la  bougie  provoque  des  douleurs  et  du  spasme  avant  même  qu'elle 
ait  pénétré  dans  le  rétrécissement  ? 

Sans  doute,  nos  moyens  imparfaits  d'investigation  ne  nous  permet- 
tent pas  de  constater,  dans  la  profondeur  de  l'urèthre,  le  siège  précis  du 
spasme.  Cependant  je  crois  pouvoir  assurer,  après  avoir  examiné  minu- 
tieusement bien  des  malades  affectés  de  spasme,  que  si  ce  phénomène 
n'occupe  pas  exclusivement  les  parties  du  canal  situées  en  arrière  et  en 
avant  du  rétrécissement,  c'est  là  du  moins  qu'il  commence  à  se  produire  ? 
et  qu'il  arrive  à  son  maximum  d'énergie.  / 

Le  spasme  peut-il  siéger  dans  le  rétrécissement  même?  Autrement  i 
dit,  les  rétrécissements  sont-ils  contractiles?  Hunter,  conune  on  vient  j 
de  le  voir,  rejetait  théoriquement  cette  contractilité  ;  pratiquement,  il  l 
n'était  pas  éloigné  de  l'admettre.  C'est  qu'en  effet  il  est  impossible  df  i 
démontrer  son  existence  par  un  examen  direct  avec  des  instruments. 
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i  seule  raison  donnée  en  faveur  de  cette  opinion,  c'est  qu'une  bougie 

cire,  qui  a  séjourné  quelque  temps  dans  Turèthre^  présente  une  dé- 

CBÎan  irrégulière  que  l'on  suppose  produite  par  le  rétrécissement. 

,  j'ai  déjà  dit  combien  cette  dépression  est  variable  et  trompeuse. 

ne  prouve  aussi  qu'elle  n'est  pas  due  à  la  contraction  de  quelques 
du  canal  plus  irritées  que  les  autres  et  n'appartenant  pas  an 
tiécissement. 

liais  laissons  de  côté  toute  controverse  pour  chercher  simplement  la 
rite.  Guidés  par  Tanalogie  et  nos  connaissances  anatomo-pathologi* 
les,  nous  serons  conduits  à  admettre  et  à  rejeter  la  contractilité  des 
bécissements,  c'est-à-dire  à  distinguer  les  cas  dans  lesquels  on  doit 
rencontrer  de  ceux  où  elle  n'existe  pas. 

Lorsqu'un  rétrécissement  est  constitué  par  une  cicatrice  épaisse  qui 
«prend  toute  l'épaisseur  des  parois  de  l'urèthre,  il  est  évident  qui! 
nu  comme  tous  les  tissus  cicatriciels^  incapable  de  se  contracter. 
lis  s'il  est  de  nature  inflammatoire  et  formé  par  une  matière  amorphe 
flirée  en  quantité  variable  dans  les  parois  du  canal,  les  fibres  élas- 
(œs  et  musculaires  ne  seront  pas  détruites  comme  dans  le  rétrécisse- 
iCBt  cicatriciel.  Ces  fibres  auront  pu  subir,  sous  l'influence  de  Tinflam- 
aCon.  certains  changements  dont  il  est  difficile  de  se  rendre  compte. 
ois  elles  existent;  elles  ont  gardé  leurs  propriétés  physiologiques  plus 
I  moins  altérées  et  peuvent  se  contracter. 

Entre  ces  cas  bien  tranchés,  il  en  est  d'autres  qui  sont  complexes. 
qqMrsons  un  rétrécissement  formé  par  une  cicatrice  superficielle  et 
ûce.  ou  par  une  cicatrice  épaisse,  mais  n'intéressant  qu'un  des  côtés 
t  1  arèthre.  Par  les  motifs  que  je  viens  de  donner,  le  rétrécissement 
roprement  dit  ne  pourra  se  contracter;  cependant  les  fibres  placées  en 
ehors  de  lui  ou  sur  la  paroi  opposée  du  canal  se  contracteront.  N'est- 
epasdans  ces  circonstances  exceptionnelles  que  l'on  rencontre  sur  les 

es  de  cire  qui  ont  servi  à  explorer  l'urèthre  une  dépression  circu- 

incomplète  et  latérale? 
Quand  le  spasme  existe  sans  rétrécissement  et  qu'il  n'y  a  d  autre  alté- 
NioD  des  parois  de  l'urèthre  qu'une  inflammation  de  la  muqueuse,  le 
lilement  doit  avoir  pour  objet  principal  de  modifier  l'état  morbide 
i  cette  membrane. 

S'il  s'agit  d'une  uréthrite  aiguë,  les  antiphlogistiques  sont  indiqués. 
I  les  emploiera  avec  d'autant  plus  d'éneipe,  que  le  spasme  sera  plus 
iNioocé,  car  celui-ci  est  l'indice  d'une  inflammation  vive.  Ils  réus- 
mad  généralement,  et,  au  bout  de  quelque^  jours^  lorsque  récoule- 
lent  est  franchement  établi,  le  spasme  a  disparu. 
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Dans  Turéthrite  chronique,  quelle  qu'en  soit  la  cause,  il  est  nécessaire, 
pour  faire  cesser  le  spasme,  d'agir  directement  sur  la  muqueuse.  Cette 
opération,  très-simple  en  apparence^  exige  le  plus  grand  soin.  On  com- 
mencera par  demander  au  malade  d'indiquer  le  point  du  canal  où  il 
éprouve  de  la  douleur  au  moment  de  la  sortie  des  urines;  en  introdui- 
sant doucement  dans  Turèthrc  une  bougie  à  boule  dont  le  contact  avec 
les  parties  enflammées  est  toujours  douloureux,  on  cherchera  à  con- 
stater, autant  que  possible^  le  siège  et  l'étendue  de  Taltération.  Alors 
seulement  on  pratiquera  la  cautérisation  latérale  avec  le  nitrate  d'argent 
solide,  d'après  les  règles  que  j'ai  données  (voy.  p.  227  et  suiv.).  Sans 
doute  on  ne  saurait  avoir  la  prétention  de  ne  toucher  exactement  que 
les  parties  malades,  mais  la  cautérisation  doit  être  si  légère,  qu'il  n'y  a 
pas  grand  inconvénient  à  les  dépasser  un  peu. 

Cependant  l'introduction  du  porte-caustique  ne  pouvant  se  faire  sans 
produire  une  certaine  irritation,  cette  manœuvre  provoque  elle-même 
la  contraction  de  l'urèthre  et  quelquefois  l'instrument  se  trouve  arrêté 
dans  sa  marche.  Quand  cet  accident  se  présente,  il  est  prudent  de  sus- 
pendre l'opération  et  de  commencer  par  calmer  le  spasme.  On  y  réussit 
le  plus  souvent  à  l'aide  de  bains  généraux,  de  cataplasmes  ou  de  fo- 
mentations d'eau  tiède  sur  le  périnée,  de  boissons  mucilagineuscs  abon- 
dantes; de  cette  façon  on  relâche  les  tissus,  en  même  temps  qu'on  di- 
minue Tâcreté  des  urines.  Si  les  émollients  ne  suffisent  pas,  il  faut 
recourir  aux  préparations  narcotiques  administrées  par  le  rectum.  Le 
moyen  qui  m'a  le  mieux  réussi  et  dont  je  me  sers  habituellement  con- 
siste à  prescrire  un  quart  de  lavement  dont  voici  la  composition  : 

Eau  simple 200  grammes. 

Camphre 1       — 

Jaune  d'œuf. i|0  1 

Laudanum  de  Sydenham 10  gouttes. 

La  dose  de  laudanum  peut  être  portée  à  15  ou  18  gouttes  et  celle  du 
camphre  à  2  grammes.  Dans  les  cas  rebelles,  je  remplace  le  cam- 
phre par  le  bromure  de  potassium  à  la  dose  d'un  gramme.  En  même 
temps  je  prescris  quelques  frictions  sur  le  périnée  avec  la  pommade 
suivante  :  ^ 

Axonge 30  grammes.  *■ 

Extrait  de  belladone 1       —  J! 

Bromure  de  potassium 2       —  t 

Deux  OU  trois  heures  après  et  quand  on  a  lieu  de  supposer  que  ces  mé- 
dicaments ont  suffisamment  agi,  on  tente  de  nouveau  d'introduire  le 
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orfe-catistique  dans  le  rétrécissement,  et  l'on  y  réussit  très-souvent. 

Quelques  chirurgiens  ont  conseillé  d'employer  le  nitrate  d'argent 
isoiis  dans  de  l'eau  distillée  plutôt  qu'à  l'état  solide,  dans  le  but 
'opérer  une  cautérisation  plus  superficielle  et  aussi  pour  qu'aucun 
DDit  malade  de  la  muqueuse  ne  pût  échapper  à  l'action  du  caustique. 
fatts  les  injections  ne  sont  pas  sans  incon?énients.  Elles  cautérisent  la 
Miqoeuse  saine  comme  celle  qui  est  altérée,  et  cela  dans  une  grande 
Icadue.  En  outre,  si  leur  arrivée  sur  les  points  irrités  du  canal  déter- 
une  du  spasme,  elles  se  trouvent  subitement  arrêtées  au  devant  même 
es  parties  où  il  était  important  de  les  faire  parvenir. 

Oo  a  également  préconisé,  à  la  place  des  narcotiques,  l'usage  du 
«iiiquina,  de  la  térébenthine,  de  la  valériane,  etc.,  etc.,  administrés 

notérieur,  mais  tous  ces  prétendus  spécifiques  ne  m'ont  donné  aucun 
«o  résultat. 

Itons  les  cas  où  il  y  a  un  rétrécissement,  la  conduite  à  suivre  est  trés- 
ariable  suivant  les  circonstances.  Il  faut  d'abord  essayer  de  le  franchir 
!ifc  une  bougie  très-fine,  à  bout  olivaire  plutôt  que  conique,  afin  d'ir- 
ier  le  moins  possible  les  parois  du  canal.  Si  l'on  y  parvient  et  si  la 
NMigie  est  tolérée  par  le  malade,  on  la  laissera  à  demeure.  Après  un 
oops  qui  varie  de  deux  à  quatre  jours,  un  écoulement  de  muco-pus 
Munence  à  paraître,  et  dès  qu'il  est  franchement  établi,  il  est  rare 
pÉH  y  ait  encore  du  spasme.  Il  ne  reste  plus  qu'à  finir  de  traiter  le 
fiiécissement. 

Quand  la  bougie,  après  être  restée  quelques  instants  en  place,  déter- 
Bioe  de  très-vives  douleurs,  il  faut  se  hâter  de  la  retirer.  Elle  ne  ferait 
(l'augmenter  l'irritation  des  parties  et  pourrait  amener  de  graves  acci- 
knts.  On  conunencera  par  combattre  le  spasme  par  quelques-uns  des 
■oyens  que  j'ai  indiqués  ;  puis,  comme  on  est  certain  de  pouvoir  fran- 
ftîr  le  rétrécissement,  on  y  introduira  une  bougie  de  cire,  un  peu  plus 
dite  que  celle  dé  gomme  élastique  qu'on  a  retirée  et  qui  aura  été 
léalablement  recouverte  de  nitrate  d'argent  pulvérisé  dans  une  courte 
ortioD  de  sa  longu^r  (voy.  p.  225  et  suiv.).  Peut-être  nesera-t-elle  pas 
cilement  tolérée,  mais  il  suffit  qu'elle  reste  en  place  pendant  deux  ou 
m  minutes.  La  muqueuse  sera  légèrement  cautérisée  et  la  modification 
féUe  aura  subie  se  traduira  bientôt  par  un  écoulement  purulent  II  est 
ffeqo*on  ne  puisse  alors  se  servir  d'une  bougie  un  peu  plus  grosse  qui, 
site  fois,  est  supportée  facilement.  Si  une  première  cautérisation  ne 
Ébait  pas,  ce  qui  arrive  souvent  quand  le  rétrécissement  est  ancien 
t  tiès-dur,  on  pourrait  y  revenir  sans  inconvénient. 

Quelquefois  les  contractions  de  l'urèthre  sont  telles  que  l'introduc- 
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lion  de  la  bougie  la  plus  petite  est  impossible.  II  faut,  ici,  user 
d'une  grande  patience  :  après  avoir  insisté  sur  les  médicaments  qui 
s'adressent  particulièrement  au  spasme,  on  renouvelle  sans  se  lasser  les 
tentatives  de  cathétérisme.  Si  elles  sont  sans  succès,  on  pourra  recourir 
à  la  cautérisation  antéro-postérieure,  à  l'exemple  de  Hunter^en  suivant 
les  règles  que  j'ai  données  (voy.  p.  226).  Cette  manœuvre  aura  pour  pre- 
mier résultat  de  modifier  la  muqueuse  au  devant  du  rétrécissement  et 
de  permettre  à  la  bougie  d'arriver  jusqu'à  lui.  De  plus,  TinflammatioD 
produite  par  des  cautérisations  répétées  s'étend  assez  souvent  à  la  mu- 
queuse qui  est  au  niveau  et  en  arrière  du  rétrécissement;  un  écoule- 
ment purulent  en  est  la  conséquence  et  le  spasme  s'apaise. 

Si  tous  les  moyens  ont  échoué,  il  reste  encore  une  ressource  dans  les 
anesthésiques.  En  chloroformisant  le  malade,  on  supprime  à  l'instant  le 
spasme  et  l'on  n'a  plus  affaire  qu'au  rétrécissement.  Je  citerai  un  exemple 
très-remarquable  de  ce  mode  de  traitement.  —  Métrai,  cocher,  âgé  de 
cinquante-trois  ans,   d'une  constitution  délicate  et  d'un  tempérament 
nerveux,  eut,  il  y  a  seize  années  environ,  un  écoulement  qu'il  contracta 
avec  sa  femme.  11  guérit  au  bout  d'une  vingtaine  de  jours,  n'ayant  pris 
que  des  boissons  émollicntes  pour  tout  traitement.  Cependant,  à  partir 
de  cette  époque,  la  miction  resta  toujours  accompagnée  de  douleurs 
plus  ou  moins  cuisantes  dans  le  canal.  —  Il  y  a  cinq  ans,  il  s'aperçut 
qu'il  urinait  souvent  et  avec  quelque  difficulté.  La  dysurie  alla  en  aug- 
mentant, au  point  que  l'urine  ne  sortait  plus  que  par  un  petit  filet  el 
quelquefois  goutte  à  goutte.  Alors  il  entra  à  l'hôpital  Beaujon  le  7  sep- 
tembre 1866.  Pendant  un  mois,  on  essaya  chaque  jour  de  le  sonder 
tantôt  avec  une  petite  bougie,  tantôt  avec  une  grosse,  mais  inutilement 
et  toujours  en  provoquant  des  douleurs  extrêmement  vives. —  Le  service 
fut  repris  alors  par  un  autre  chirurgien  qui,  après  quelques  tenlatives 
infructueuses  de  cathétérisme,  se  préparait  à  pratiquer  une  opération, 
quand  parut,  en  arrière  des  bourses,  un  gonflement  qu'on  lui  dit  être 
une  tumeur  urineuse.  On  se  borna  à  prescrire  le  repos,  des  bains,  des 
cataplasmes  et  le  gonflement  disparut.  De  nouvelles  introductions  de 
bougie  furent  tentées  sans  plus  de  succès  que  les  premières.  Le  malade 
quitta  l'hôpital  après  cinq  mois  de  séjour,  et  entra  dans  mon  service  le 
19  février  1867.  Il  était  tuberculeux,  profondément  anémique  et  si  épuisé, 
que  ma  première  pensée  fut  de  m'abstenir  de  tout  traitement.  Cependanl 
comme  l'altération  profonde  de  sa  santé  pouvait  dépendre  du  mauvaisétal 
de  ses  voies  urinaires,  je  résolus  de  tenter  quelque  moyen  de  le  soulager. 
Dès  le  lendemain  de  son  entrée,  je  voulus  pratiquer  le  cathétérisme.  Mais, 
la  vue  seule  de  la  sonde  lui  rappelant  les  souffrances  qu'il  avait  déjà 
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éprouvées,  il  éla,it  pris  d'un  tremblement  nerveux  de  tout  le  corps.  Je 
me  servis  d'une  petite  bougie  que  j'introduisis  avec  les  plus  grandes 
précautions.  A  peine  était-elle  enfoncée  à  5  ou  6  centimètres,  que  les 
cris  du  malade  me  forcèrent  à  la  retirer.  Elle  était  manifestement 
serrée,  quoiqu'elle  n'eût  que  3  millimètres  de  diamètre. 

Le  27  février,  après  quelques  jours  de  repos,  le  malade  est  chloro- 
formisé.  Je  m'assure,  avec  une  sonde  d'argent,  qu'il  existe  un  rétrécisse- 
ment à  10  centimètres  de  profondeur.  Cela  fait,  je  parviens,  après 
quelques  tâtonnements,  à  introduire  tout  entière  une  bougie  conduc- 
trice de  2  millimètres;  j'appliquai  alors  mon  divulseur  de  7  milli- 
mètres 2/3  et  d'un  seul  coup  l'urèthre  est  élargi. 

L'instrument  est  presque  aussitôt  retiré  et  remplacé  par  une  sonde  de 
gomme  de  7  millimètres  qu'on  laisse  à  demeure.  L'écoulement  de  sang 
a  été  presque  nul.  Le  malade  réveillé  n'accuse  point  de  douleur;  il  dit 
éprouver  seulement  un  peu  d'engourdissement  en  arrière  des  bourses. 
11  n'y  a  pas  eu  de  frissons  dans  la  journée.  La  nuit  a  été  bonne,  quoique 
le  sommeil  ait  été  souvent  interrompu. 

28 février.  —Il  n'y  a  pas  de  fièvre.  La  sonde  est  retirée,  et  h  sa  suite 
il  sort  par  le  méat  urinaire  trois  gouttes  d'un  pus  jaunâtre  et  épais. 

1*'  mars.  —  Tous  les  jours  précédents  n'ont  rien  présenté  de  parti- 
rolier.  Le  malade  a  mangé  comme  d'ordinaire.  Il  urine  à  plein  canal  et 
n'éprouve  qu'un  peu  de  cuisson  au  périnée.  On  introduit  une  sonde 
«l'argent  ordinaire  à  la  distance  de  8  centimètres,  uniquement  pour 
constater  l'état  de  sensibilité  du  canal.  Elle  éveille  à  peine  une  sensa- 
tion désagréable.  On  ne  trouve  plus  de  spasme. 

2  mars.  —  L'écoulement,  qui  avait  été  en  diminuant,  a  cessé  complè- 
tement. On  garde  le  malade  à  l'hôpital  pour  relever  ses  forces. 

15  mars.  —  On  pratique  le  cathétérisme  très-facilement  avec  une 
sonde  de  6  millimètres  2/3.  Le  malade  éprouve  un  peu  de  cuissons,  — 
Le  19,  il  part  pour  Fhôpital  de  convalescence  de  Vincennes.  (Obs.  re- 
coeillie  par  l'interne  du  service,  M.  Delfaut.) 

Dans  ce  cas,  le  chloroforme  permit  de  traverser  presque  immédiate- 
ment un  rétrécissement  qui  était  resté  infranchissable  pendant  cinq 
mois.  Le  spasme  disparut;  mais  ce  résultat  peut  tenir  à  plusieurs  causes. 
D'abord  au  rétablissement  du  cours  de  l'urine,  ensuite  à  l'apparition 
d'un  écoulement  purulent  qui  dura  plusieurs  jours,  et  peut-être  aussi  à 
rallongement  des  fibres  musculaires  et  élastiques  du  canal,  dont  la  con- 
tracture aura  été  vaincue  par  le  divulseur  comme  celle  des  sphincters 
dans  la  fissure  à  l'anus  traitée  par  la  dilatation  forcée. 
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CHAPITRE  Vlll. 

POCHES  l3RiNEUSES.  —  INFILTRATION  D'URINE.  -^  ABCÈS  URINECX 

FISTULES  URINAIRES. 

Je  réunirai  dans  un  seul  chapitre  les  poches  urineuses,  TinGltratioD 
d'urine,  les  abcès  urineux  et  les  fistules  urinaires,  parce  qu'ils  ne  sont, 
dans  beaucoup  de  cas,  que  des  degrés  différents  d'une  môme  maladie. 
Chacun  d'eux  peut  exister  sans  avoir  été  précédé  ou  sans  être  suivi  des 
autres,  mais  je  crois  que  leur  liaison  sera  plus  facile  à  saisir  en  les  expo-  j 
sant  dans  leur  ordre  de  succession. 

A.  —  Poches  urineuses. 

Les  poches  urineuses  sont  des  cavités  formées  aux  dépens  des  parois 
de  l'urèthre.  Elles  contiennent  exclusivement  de  l'urine. — J'en  décrirai 
deux  variétés  :  1*  Dans  la  première,  l'urine  n'est  pas  sortie  de  sa  voie  na- 
turelle. Le  canal  n'a  éprouvé  aucune  solution  de  continuité;  il  est  seu- 
lement dilaté.  2"  Dans  la  seconde,  l'urèthre  est  perforé,  et  l'urine,  sortie' 
de  sa  voie  naturelle,  est  contenue  dans  une  sorte  de  sac  qui  commuDiqae 
avec  le  canal  par  une  ouverture  plus  ou  moins  large. 

!•  Poche  urineuse  par  dilatation  de  l'urèthre.  —  Ces  poches  peuvent 
être  congénitales  (voyez  Vices  de  conformation)^  mais  presque  toujours 
elles  sont  accidentelles.  Je  ne  m'occuperai  ici  que  de  ces  dernières  qui 
se  rattachent  plus  directement  à  l'histoire  des  rétrécissements. 

Le  mécanisme  de  leur  formation  est  assez  simple.  Quand  l'appareil 
urinaire  est  dans  son  état  normal,  l'urèthre  suffit  à  la  libre  sortie  des 
urines  chassées  par  les  contractions  régulières  de  la  vessie.  Il  existe  ud 
juste  rapport  entre  les  efforts  de  contraction  de  ce  réservoir  et  lalar* 
geur  du  conduit  d'excrétion.  Mais  du  moment  que,  par  une  cause  quel- 
conque, celui-ci  devient  plus  étroit,  l'équilibre  est  rompu  et  il  en  résulte 
des  altérations  très-différentes  suivant  les  cas.  Si  l'obstacle  qui  s'oppose 
à  la  miction  est  apparu  subitement,  s'il  siège  dans  un  point  reculé  de 
canal  et  s'il  est  considérable,  la  vessie  ne  peut  le  surmonter.  Elle  se 
laisse  dilater  par  l'urine  accumulée  dans  sa  cavité,  et  elle  acquiert  ufl 
si  grand  volume,  quC  son  sommet  remonte  au-dessus  de  l'ombilic. C'est 
ce  qu'on  observe,  chaque  jour,  dans  la  rétention  complète.  11  n'en  esl 
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plus  de  même,  quand  l'obstacle  occupe  la  région  bulbeuse  om  un  autre 
pcMDt  plus  rapproché  du  méat  urinaire,  et  quand  il  est  assez  grand  pour 
gêner  notablement  la  miction  sans  l'empêcher  complètement  La  vessie 
peut  encore  se  vider  malgré  la  résistance  qu'elle  rencontre;  mais, 
poor  y  parvenir^  elle  est  obligée  de  redoubler  d'efforts,  et,  suivant  la 
loi  qui  fait  que  les  muscles  augmentent  de  volume  en  raison  directe 
de  rénergie  de  leurs  contractions,  elle  s'hypertrophie.  Alors,  douée 
d*noe  puissance  nouvelle,  ce  n'est  plus  elle  qui  cède;  c'est  le  canal, 
dont  les  parois  sont  violemment  écartées  par  les  urines,  qui  finit  par  se 
aaler. 

La  condition  indispefisaàle  à  la  formation  d'une  poche  urineuse  par  diln^ 
Uiiom  cet  donc  quil  existe  dans  Purèthre  un  obstacle  à  la  miction. 

On  a  cité  quelques  observations  dans  lesquelles  cette  condition  man- 
quait, mais  elles  me  semblent  peu  authentiques.  La  plus  remarquable  a 
été  rapportée  par  Chopart  :  a  Un  homme,  âgé  de  soixante-huit  ans,  me 
eonsalta,  dit-il,  sur  une  tumeur  urinaire  de  Turèthre,  située  entre  le 
gland  et  le  scrotum.  H  avait  eu  des  gonorrhées,  et  depuis  longtemps  il 
éprouvait  de  la  difficulté  à  uriner.  En  4773,  il  fut  attaqué  d'une  réten- 
tion complète  d'urine,  qui  obligea  de  le  sonder.  On  laissa  la  sonde  peu* 
dant  deux  mois  dans  la  vessie,  puis  on  lui  fit  faire  usage  des  bougies. 
■  s'en  abstint  au  bout  de  quelques  mois;  les  urines  s'écoulèrent  assez 
librement.  L'année  suivante,  il  s'aperçut  que  leur  jet  était  moins  rapide, 
que  la  vei^e  se  gonflait  pendant  leur  éjection,  et  qu'en  la  pressant  il 
augmentait  la  force  do  jet  et  ndait  une  tumeur  formée  par  les  urines. 
Gomme  il  souffrait  peu,  il  négligea  cette  maladie.  Il  éprouva  ensuite 
4es  cuissons  en  urinant,  surtout  dans  la  partie  de  la  verge  où  se  mon- 
trait la  tumeur  urinaire.  On  lui  conseilla  des  boissons  et  des  injections 
adoucissantes  :  elles  lui  procurèrent  quelque  soulagement.  Loin  de 
dimiDoer,  sa  tumeur  augmenta  de  volume.  On  le  détermina  alors  à 
toiter  l'effet  de  la  compression  au  moyen  d'un  bandage  circulaire  autour 
de  la  vei^e;  mais  il  ne  put  le  supporter.  Il  vint  demander  mes  conseils, 
en  mars  1776.  On  sentait  sur  le  trajet  de  l'urèthre,  entre  le  gland  et  le 
tcrotum,  une  tuméfaction  et  un  relâchement  de  parties  mollasses  dont 
h  pression  faisait  sortir  du  canal  quelques  gouttes  d'urine.  Le  malade 
«ina  en  ma  présence.  Les  urines,  avant  de  s'écouler  au  dehors,  se  ré- 
pandaient dans  une  espèce  de  poche  formée  par  les  tuniques  de  la 
paroi  inférieure  de  Turèthre.  11  s'en  échappait  une  partie  par  l'orifice  du 
glaod,  mais  presque  sans  jet.  Le  malade  éprouvait  de  la  douleur  et  des 
CDÎssoos  dans  le  canal  et  dans  la  poche  urinaire.  Ces  cuissons  augmen- 
taient par  le  développement  de  cette  poche  ;  on  était  obligé  de  la  presser 
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avec  les  doigts  pour  résister  à  son  extension;  la  tumeur  qu'elle  formait 
étant  remplie  d'urine,  semblait  occuper  toute  la  verge,  mais  elle  ne 
gonflait  que  Turèthre  depuis  la  base  du  gland  jusqu'au  scrotum  :  elle 
avait  en  cet  endroit  une  forme  ovalaire  et  la  grosseur  d'un  œuf  de  poule; 
elle  devenait  moins  tendue  et  s'affaissait  après  l'action  d'uriner;  en  la 
comprimant,  elle  se  vidait  complètement.  J'engageai  le  malade  à  porter 
constamment  une  algalie  pendant  un  mois,  afin  d'empêcher  l'amas  des 
urines  dans  la  poche  uréthrale,  et  à  appliquer  sur  le  trajet  de  cette  poche 
une  compresse  imbibée  de  vin  aromatique^  ou  un  petit  sachet  reoipH 
(le  Heurs  de  tan  et  soutenu  par  une  bande  pour  faciliter  le  resserrement 
des  tuniques  de  l'urèthre  et  tâcher  de  rétablir  leur  élasticité  ou  leur  force 
vitale.  11  se  détermina  à  faire  usage  de  la  sonde  et  d'une  bande  autour 
de  la  verge.  Quoique  l'algalie  fût  introduite  jusque  dans  la  vessie,  il  passa 
des  urines  entre  cetinstrument  et  l'urèthre;  elles  causèrent  des  cuissons 
si  vives  dans  la  poche  de  ce  canal,  que  le  malade  ne  voulut  supporter 
que  peu  de  temps  la  présence  de  la  sonde  :  il  préféra  de  vivre  avec  son 
infirmité,  qui  était  d'autant  plus  désagréable,  qu'il  avait  aussi  une  in- 
continence d'urine,  et  que  ses  vêtements  en  étaient  continuellement 
humectés.  Les  cuissons  qu'il  éprouvait  dans  l'urèthre  augmentèrent 
malgré  l'usage  des  boissons  et  des  injections  adoucissantes,  il  tomba 
dans  le  marasme,  et  mourut  le  5  avril  1779.  J'ai  fait,  avec  M.  Desaull, 
l'examen  anatomique  de  la  verge  et  des  voies  urinaires.  Nous  n'avons 
trouvé  dans  l'urèthre  aucun  rétrécissement,  ni  aucun  obstacle  qui  pùl 
s'opposer  au  passage  des  urines.  La  poche  uréthrale  s'étendait  de  la  base 
du  gland  dans  le  trajet  de  la  paroi  inférieure  du  canal;  elle  avait  un 
pouce  dix  lignes  de  longueur  et  presque  autant  de  largeur;  sa  surface 
était  très-lisse,  rougcâtre  en  quelques  points,  enduite  d'un  mucus  puri- 
forme,  et  sans  apparence  d'orifices  de  lacunes  ou  de  cryptes;  ses  parois 
étaient  également  amincies  dans  toute  leur  étendue,  ainsi  que  les  tégu- 
ments qui  les  recouvraient;  nous  n'y  avons  remarqué  aucune  trace  de 
rupture  ni  de  crevasse,  ce  qui  nous  a  fait  penser  que  cette  poche  était 
produite  par  la  dilatation  uniforme  d'une  portion  de  la  paroi  inférieure 
de  l'urèthre,  et  principalement  de  celle  qui  répond  h  la  fosse  naviculaire 
de  ce  canal,  soit  à  l'occasion  d'un  rétrécissement  préexistant  du  côté 

du  gland,  soit  par  une  autre  cause  inconnue »  (Chopart,  Traitédes 

malad.  des  voies  un'n.,  t.  Il,  p.  202.) 

Dans  ce  cas,  on  ne  trouva  aucun  rétrécissement  de  l'urèthre,  après  la 
mort.  Mais  Chopart  fait  remarquer  avec  soin  qu'un  rétrécissemeni 
avait  pu  exister  antécédemment.  Ce  qui  autoriserait  cette  supposition, 
c'est  qu'avant  l'apparition  de  la  poche,  le  malade  avait  eu  une  réten- 
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lioD  d'urine  ijui  avait  nécessité  l'u!>age  des  sondes  et  des  bougies  pendant 
plusieurs  mois. 

Quelquefois o'est  un  calcul  engagi!'  d.insl'uri'Ihre  qui|;iîne  la  niicllon. 
EUrement  il  produit  une  rétention  complètf.  parce  que  les  parois  du 
canal,  ayant  consené  leur  souplesse  normale,  sont  encore  susceptibles 
il'un  certain  écaricment.  Mais  les  urines,  chassées  avec  énergie  par  la 
Tpssie,  ne  passent  qu'avec  la  plus  grande  peine  en  dehors  du  ciilcul; 
leur  principal  elTort  porte  sur  la  partie  de  l'urèlhre  qui  précède  l'oh- 
iliicle  el  tend  à  la  dilater.  — i.  L.  Petil  racoiitt'  qu'un  joune  gai-çon  de 
dix-sept  à  dix-huit  ans  lui  fut  envoyé  de  province  pour  qu'il  le  traitai 
d'une  rétention  d'urine  datant  de  sept  ou  huit  mois.  »  Je  vis,  dit-il,  une 
tuDieiir  grosse  comme  le  poing,  placée  au  devant  du  rectum  el  s'élen- 
dant  en  avant  jusqu'au  scrotum,  quila  recouvrait  en  partie.  En  pi'essant 
celte  lumour,  il  sortit  par  l'urélhre  une  assez  grande  quantité  d'urine 
pour  rae  faire  croire  que  c'était  une  hernie  de  la  vessie.  Cette  première 
iilécrntdétruitedansl'inslanl,  parce  que  la  tumeur  que  Je  venais  de  vider, 
toi  tout  de  suite  remplie  d'une  pareille  quantité  d'urine  que  J'évacuai 
Ae  même  en  pressant  la  tumeur;  mais  s'étanl  remplie  de  nouveau.  Je 
portai  l'iilgalîc  dans  le  canal,  et  Je  sentis,  un  peu  plus  loin  que  la  fosse 
naviculaire,  une  pierre  qui  ne  nie  parut  pas  extrémemeni  dure,  elqui, 
étant  poussée  plus  loin,  me  donna  la  facilité  de  la  surpasser  el  de  porter 
nu  sonde  dans  une  cavité  assez  vaste  et  dans  laquelle,  s'il  eûl  été  néces- 

stire,  j'aurais  pu  retourner  mon  algalîe »  (OEuer.  post/i,,  vol.  III.  p.  8,) 

—  En  lS6ù.  je  fus  consulté,  à  l'hôpital  Saint-Louis,  par  un  homme  de 
quarante  ans,  qui  souffrait  d'une  dysurie  datiml  de  plus  de  treize  mois. 
La  rétention  n'était  pas  complète,  mais  il  n'urinait  qu'avec  la  pins 
^nde  difficulté;  il  se  plaignait  surtout  de  souiller  .ses  vôtemenls  parce 
que,  disail-il,  les  urines  unntinuaienl  ii  suinter  longtemps  encore  après 
qu'il  avjiit  satisfait  son  besoin.  En  examinant  les  parties,  je  constatai  la 
présence  d'un  calcul  arrêté  dans  la  fos.'ie  naviculaire.  Je  fis  uriner  le 
malade,  et  aussitôt  que  la  miction  commença,  Je  sentis  l'urëlhre  se  di- 
later de  manière  à  former  nn  cordon  gros  comme  le  pouce  et  s' étendant 
ilepuîs  la  Imse  du  gland  jusqu'en  arrière  du  scrotum.  Le  méat  urinaine 
fut  incisé  avec  un  bislouri  boutonné,  el  j'en  relirai  avec  îles  pinces  un 
calcul  «n  forme  de  poire,  long  do  3  centimètres  3  millimètres  et  large, 
duis  son  milieu,  de  1  centimètre  S  millimètres.  Cet  homme  revint  A 
la  con-sullation  trois  mois  après;  il  urinait  bien  et  son  canal  avait 
repris  son  volume  normal. —  Ces  cas  ne  sont  pas  très-rares.  J'aurai 
oT'casion  d'en  citer  quelques  autres,  en  parlant  des  corps  étrangers 
arrêtas  dans  l'urèthre. 
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Les  poches  urineuses  dues  à  la  présence  d'un  calcul  dans  l'urèthrc 
se  montrent  généralement  au  périnée  et  sont  plus  rapprochées  des 
bourses  que  do  Tanus.  Elles  se  rencontrent  aussi,  quoique  moins  sou- 
vent, en  avant  du  scrotum  et  même  tout  près  du  gland.  Ces  dernières 
sont  très^rares,  suivant  Ghopart;  cependant,  outre  les  cas  qui  viennent 
d'être  mentionnés,  j'ai  eu  occasion  d'en  observer  trois  :  dans  l'un,  la 
poche  avait  5  centimètres  de  long  et  commençait  en  arrière  de  la 
fosse  naviculaire;  dans  les  deux  autres,  la  poche  existait  au  niveau  du 
scrotum,  et  il  était  fort  difficile  d'en  apprécier  la  longueur. 

Elles  affectent  deux  formes  principales  :  au  périnée,  elles  sont  ovoïdes 
ou  globuleuses  et  assez  grosses.  Dans  la  région  spongieuse,  elles  sont 
plus  allongées.  Leur  volume  est  beaucoup  moindre  et  leur  forme  esta 
peu  près  celle  de  l'urèthre. 

Elles  se  développent  en  général  très-rapidement.  Mais  leur  dévelop- 
pement n'est  pas  toujours  continu;  il  dépend  de  la  fixité  ou  de  la  mobi- 
lité du  calcul.  Ainsi  chez  un  jeune  garçon  dont  parle  J.  L.  Petit:  «U 
pierre,  dit-il,  selon  toute  apparence,  ne  résidait  pas  assidûment  dans  le 
même  lieu  ;  elle  changeait  de  place  quand  le  malade  faisait  des  efforts 
pour  uriner.  Il  avait  remarqué  môme,  dans  les  plus  fortes  rétentions, 
que  de  se  coucher  sur  le  dos  lui  était  favorable;  ce  qui  arrivait  peut-être 
de  ce  que  la  pierre,  se  trouvant  plus  élevée,  changeait  de  place  et  re- 
tombait dans  la  dilatation »  {Loccù,,  p.  15.)  —  Mais  quand  le  calcul 

n'est  pas  mobile^  lapoche  s'agrandit  de  plus  en  plus,  et  elle  peut  acquérir 
une  capacité  considérable. 

L'épaisseur  des  parois  de  la  poche  est  naturellement  plus  grande  au 
périnée  qu'en  avant  des  bourses,  là  où  l'urèthre  n'est  recouvert  que  par 
une  peau  très-mince.  Du  côté  du  canal,  ces  parois  sont  lisses,  souples  et 
ne  présentent  aucun  point  malade  tant  que  la  poche  n'a  pas  acquis  un 
trop  grand  volume.  C'est  ce  qu'il  est  facile  de  constater  sur  une  des 
pièces  que  j'ai  conservées.  L'urèthre,  quoique  très-large,  dans  l'étend^^e 
de  plus  de  5  centimètres,  présentait  son  apparence  normale.  On  re- 
marque seulement  quelques  petites  éraillures  longitudinales.  La  mu- 
queuse n'est  altérée  que  dans  la  place  occupée  par  le  calcul,  qui  a  le 
volume  d'un  gros  pois. 

Le  plus  ordinairement  les  poches  urineuses  sont  causées  par  un  ré- 
trécissement. Le  mécanisme  de  leur  formation  est  le  même,  mais  elles 
diffèrent  notablement  des  précédentes  sous  le  rapport  du  siège,  du  vo- 
lume, de  la  forme  et  des  caractères  anatomiques. 

Elles  peuvent  occuper  différentes  sections  de  l'urèthre,  comfne  le 
rétrécissement  derrière  lequel  elles  sont  placées;  mais  je  n'en  ai  ob- 
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né  qoe  dans  la  r^on  périnéale.  En  général,  elles  se  développent 
■lement  et  sont  peu  Tolumineuses.  Leur  caTÎté  est  quelquefois  ar- 
adîe,  mais  plus  ordinairement  allongée  ;  la  muqueuse  qui  la  tapisse 
t  presque  toujours  enflammée,  ramollie,  et  souvent  même  détruite, 
es  parois  en  sont  alors  blanchâtres,  dures  au  toucher,  et  présentent  un 
ipcct  fiisciculé  dû  i  des  brides  légèrement  saillantes,  irrégulièrement 
■posées  et  dont  la  plupart  sont  dirigées  d'avant  en  arrière.  Ces  brides 
Ml  séparées  par  de  petites  cavités  plus  ou  moins  profondes  :  les  nues 
e  terminent  en  cul-de-sac;  les  autres,  plus  profondes,  ne  sont  que  des 
oaduits  glandulaires  dilatés  dont  l'orifice,  porté  en  avant,  est  souvent 
demi  caché  sous  un  repli  valvulaire  de  la  muqueuse.  Quand  la  dis- 
BHÎoa  de  l'urèthre  est  arrivée  à  un  certain  degré,  les  divers  éléments 
|IB  entrent  dans  la  composition  des  portions  membraneuse  et  prosta- 
sont  déformés  et  presque  méconnaissables.  Sur  quelques-unes  de 
pièces,  le  verumontanum  est  dévié  vers  un  des  côtés  du  canal, 
irisé  en  plusieurs  languettes  ou  effacé  au  point  qu'on  distingue  à  peine 
acaroncule  séminale. 

Les  différences  que  je  viens  de  signaler  tiennent,  dans  mon  opinion, 
imie  seule  cause  :  c'est  i  l'état  de  l'urèthre  dont  les  parois,  dans  les  cas 
le  calcul,  sont  saines,  souples  et  éminemment  dilatables;  tandis  que, 
fans  le  cas  de  rétrécissement,  elles  sont  dures,  friables  et  presque 
■eitensibles. 

Ces  poches  urineusesse  présentent  sous  la  forme  d'une  tumeur  ovoïde 
01  allongée,  faisant  corps  avec  l'urèthre,  sans  changement  de  couleur 
kla  peau,  molle  et  indolente.  Quand  elle  est  vide,  elle  revient  sur 
eb-mème  et  pourrait  passer  inaperçue.  Hais  elle  reparaît,  au  mo- 
imi  de  la  miction,  et  ses  parois  sont  d'autant  plus  tendues  que  les 
ont  plus  de  difficulté  à  s'échapper  au  dehors.  Le  malade  ne 
pas  longtemps  sans  s'apercevoir  de  son  infirmité.  Lorsqu'il 
il  d*ariner,  il  tend  légèrement  sa  veige  avec  la  main  gauche,  tandis 
■'avec  la  droite  il  comprime  sa  tumeur  d'arrière  en  avant,  de  ma- 
ière  i  la  vider.  11  n'y  parvient  qu'en  partie;  aussi  se  plaint- il  de 
ither  ses  vêtements,  parce  que  la  petite  quantité  d'urine  restée 
aitt  la  poche  commence  à  s'écouler  au  dehors  dès  que  la  verge  est 
cpdaote. 

Un  phénomène  analogue  se  produit  dans  le  coït.  Au  moment  où  l'éja- 
ahlion  devrait  avoir  lieu,  le  malade  éprouve  la  même  sensation  de 
ilaisir  qu'à  l'ordinaire,  mais  le  sperme  n'est  pas  projeté  au  dehors. 
>loi-ci  tombe  dans  la  poche  urinaire  ;  plus  épais  que  les  urines,  il  en 
wt  plus  difficilement.  Tantôt  il  s'écoule  en  bavant  quand  la  verge  est 
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revenue  à  son  état  de  flaccidité,  tantôt  il  reste  dans  la  poche  jusqu'à  ce 
qu'il  soit  délayé  et  entraîné  par  les  urines. 

Le  traitement  des  poches  urinaires  consiste  presque  exclusivement 
à  faire  disparaître  l'obstacle  qui  s'oppose  au  cours  des  urines. 

S'il  s'agit  d'un  calcul,  on  l'enlèvera  en  se  servant  de  quelqu'un  des 
moyens  que  j'indiquerai  en  m'occupant  des  corps  étrangers  arrêtés  dans 
l'urèthre.  Gela  fait,  on  abandonnera  les  parties  à  elles-mêmes.  Quelques 
chirurgiens  ont  conseillé  de  placer  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie, 
afin  d 'empocher  les  urines  d'arriver  dans  la  poche  uréthrale,  dont  elles 
entretiendraient  la  dilatation.  Cette  précaution  me  semble  tout  au 
moins  inutile,  par  cette  raison  que  si  le  canal  a  été  largement  élargi,  il 
n'est  pas  altéré  dans  sa  structure.  Les  fibres  élastiques  et  musculaires 
qui  se  trouvent  dans  l'épaisseur  des  parois  de  la  poche,  quoique  disten- 
dues outre  mesure,  ont  conservé  assez  de  ressort  pour  revenir  sur  elles- 
mômes.  Ce  retrait  s'opère  très-rapidement  parce  que,  le  canal  étant 
très-large,  les  urines  ne  rencontrent  aucun  obstacle.  C'est  ce  qui  est 
arrivé  chez  le  malade  auquel  j'ai  retiré  un  calcul  de  la  fosse  naviculaire. 

S'il  s'agit  d'un  rétrécissement,  on  le  traitera  par  les  moyens  ordi- 
naires. Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  le  rétrécissement  lui-même  a  été 
précédé  d'une  uréthritc  ;  que  le  canal  étant  plus  ou  moins  altéré  dans 
sa  structure,  il  sera  difficile,  dans  tous  les  cas,  de  lui  rendre  son  calibre 
normal,  et  enfin  que  les  parois  de  la  poche,  épaisses  et  indurées,  ne 
se  rétracteront  qu'à  la  longue.  Comme,  d'autre  part,  le  rétrécisse- 
ment a  toujours  une  grande  tendance  à  se  reproduire,  on  comprend 
que  Desault,  Chopart,  Boyer  et  beaucoup  d'autres  chirurgiens  aient  con- 
seillé de  faire  usage  des  sondes  pendant  longtemps  et  jusqu'à  la  dispa- 
rition complète  de  la  poche  urinaire.  Pourtant  on  ne  doit  pas  abuser  de 
ce  moyen.  11  importe  peu  que  la  poche  soit  entièrement  effacée,  si  le 
malade  urine  très-bien.  Dès  qu'on  juge  que  le  rétrécissement  est  suffi- 
samment dilaté,  il  convient  de  supprimer  les  sondes  dont  le  séjour  pro- 
longé dans  l'urèthre  a  de  grands  inconvénients.  Cependant  on  surveillera 
le  malade,  et  de  temps  à  autre  il  sera  utile  de  pratiquer  le  calhétérismc 
pour  s'assurer  que  le  rétrécissement  ne  se  reproduit  pas. 

T  Poches  urinaires  avec  perforation  de  Curèthre.  —  Ces  poches  ne  sont 
pas  la  conséquence  d*un  rétrécissement  ou  de  tout  autre  obstacle  ap- 
porté à  la  miction,  et  le  choc  exercé  par  le  flot  de  l'urine  sur  les  parois 
de  l'urèthre  n'entre  pour  rien  dans  le  mécanisme  de  leur  formation. 
Elles  ont  pour  origine  une  collection  de  sang  ou  de  pus  située  dans  le 
voisinage  du  canal.  La  poche,  complètement  isolée  dans  l'épaisseur  des 
tissus,  suit  une  marche  qui  n'est  pas  toujours  la  même  :  tantôt  elle  se 
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lait  jour  do  o6té  de  la  peau  et  se  comporte  comme  on  abcès  ordinaire  ; 
tantôt,  par  soite  d'un  travail  ulcératif  ou  du  passage  d'une  sonde,  elle 
*  oa\Te  dans  Turèthre.  Dans  ce  dernier  cas,  le  foyer,  après  s'être  débar- 
rassé des  matières  qu'il  renferme,  peut  encore  se  resserrer  et  se  cica- 
triser. Cette  terminaison  heureuse  n*est  pas  très-rare,  et  je  l'ai  observée 
p!us  d'une  fois.  Elle  dépend  uniquement  de  l'étroitesse  et  de  la  dispo' 
silion  de  Touverture  par  laquelle  le  foyer  communique  avec  l'urèthre. 
Quand  cette  ouverture  est  petite,  dirigée  en  avant  et  recouverte  d'une 
•orte  de  valvule  formée  par  la  muqueuse,  l'urine  glisse  sur  elle  sans  y 
pénétrer;  si  elle  est  large  ou  dirigée  en  arriére,  l'urine  s  y  engage  et 
remplit  le  foyer  qui  se  trouve  transformé  en  poche  urinaire. 

La  différence  capitale  qui  existe  entre  ces  poches  et  les  précédentes, 
c  est  que  les  unes  ont  pour  fiarois  les  parois  mêmes  de  l'urèthre,  tandis 
que  les  autres  sont  situées  en  dehors  de  ce  conduit. 

Sous  le  rapport  de  la  symptomatologie,  elles  ont  entre  elles  de  nom-  ' 
breuv  rapports.  On  s'en  convaincra  facilement  en  lisant  avec  soin  Tob- 
^nation  suivante  que  j'emprunte  à  Ghopart:  «...Un  postillon,  montant 
îur  un  cheval  sauteur,  se  heurta  violemment  le  périnée  contre  le  pom- 
meau de  la  selle  qui  était  très-saillant;  il  ressentit  sur-le-champ  une  dou- 
leur vive  à  cette  région,  qui  devint  ecchymosée  et  très-gonflée;  il  rendit 
QA  peu  de  sang  par  l'urèthre  et  urina  sans  difGculté.  On  le  pansa  avec  des 
I      compresses  trempées  dans  l'oxycrat  mariné;  on  le  saigna;  il  prit  une 
boisson  adoucissante,  observa  la  diète  et  le  repos.  Le  lendemain  il  sortit 
du  sang  par  l'urèthre  ;  le  gonflement  du  périnée  et  du  scrotum  étant 
augmenté  et  plus  douloureux,  il  fut  saigné  deux  fois^  et  l'on  appliqua 
des  cataplasmes  de  mie  de  pain,  de  décoction  de  fleurs  de  sureau  et  de 
Mes  de  pavot.  On  ajouta  du  nitre  à  sa  boisson  de  graine  de  lin  et  de 
chiendent.  Les  symptômes  de  la  contusion  se  calmèrent;  l'excrétion  de 
Tarine  fut  moins  pénible,  et  au  bout  de  vingt  jours,  ce  blessé  se  trouva 
en  état  de  sortir.  L'ecchymose  était  dissipée;  mais  l'éjection  de  l'urine 
restait  difflcile,  et  il  était  obligé  de  pdrter  sa  main  au  périnée  pour  en 
favoriser  le  jet  Deux  mois  après,  sentant  une  tumeur  à  celte  région,  il 
devint  inquiet,  et  me  fut  adressé  pour  lui  donner  des  soins.  Cette  tumeur 
située  sur  le  trajet  du  raphé,  était  du  volume  et  de  la  forme  d'un  petit 
œof,  circonscrite,  sans  changement  de  couleur  à  la  peau^  molle^  immobile 
ptr  ses  côiés^  cédant  aisément  à  la  pression,  mais  sans  disparaître  compté^ 
temeni^  de  sorte  qu'on  sentait  alors  sous  les  doigts  une  peau  flasque  et 
tomme  repliée  sur  elle-même.  Le  postillon  ayant  besoin  d'uriner,  je  remar- 
quai que  les  urines  sortaient  de  l'urèthre  par  gouttes,  que  la  tumeur  de- 
tendue  avant  qu  plies  jaillissent  au  dj>hors,  et  qu'ensuite,  saas  l.n 
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comprimer,  elles  coulaient  à  plein  canal.  Après  le  pissement,  je  voulus 
la  vider  entièrement,  en  pressant  de  devant  en  arrière,  pour  savoir  si 
Turine  qui  était  restée  pourrait  refluer  du  c6té  de  la  vessie;  maisrffe 
s'évacua  par  l'urèthre.  Quoique  la  liberté  du  cours  de  Turine,  depuis  la 
tumeur  jusqu'au  bout  de  ce  canal,  annonçât  qu'il  n'y  avait  aucun  ob- 
stacle dans  ce  trajet,  cependant,  pour  m'en  assurer  davantage,  j'y  intro- 
duisis une  algalie  qui  pénétra  sans  difficulté  jusqu'au  milieu  de  cette 
poche,  où  je  sentis  le  bec  de  l'instrument  très-libre,  et  presque  sous  la 
peau  dans  toute  la  partie  dilatée.  Je  m'informai  si  pendant  l'éjaculation 
la  semence  sortait  comme  avant  l'accident  du  coup.  Ce  jeune  homme 
répondit  qu'il  ressentait  le  même  plaisir,  mais  qu'il  ne  rendait  cette 
humeur  pour  ainsi  dire  qu'en  bavant,  et  même  après  avoir  pressé  le 
périnée.  Je  l'engageai  à  se  soumettre  pendant  quelque  temps  à  l'usage 
d'une  algalie  portée  jusqu'à  la  vessie;  je  préférai  ce  moyen  à  celui  des 
bougies,  parce  qu'il  n'y  avait  pas  d'embarras  dans  l'urèthre,  et  que, 
quoique  enfoncées  jusqu'au  col  de  la  vessie,  elles  auraient  pu  ne  pas 
s'opposer  à  l'entrée  de  l'urine  dans  la  poche  du  périnée,  au  moment  do 
besoin  d'uriner.  Le  lendemain,  j'introduisis  une  sonde  courbe  ordinaire 
dans  l'urèthre;  mais  ne  pouvant  la  faire  pénétrer  au  delà  de  la  tumeur^ 
j'en  pris  une  en  S  d'un  petit  diamètre,  que  je  portai  dans  la  vessie,  sans 
éprouver  beaucoup  de  difficulté.  Après  l'avoir  assujettie,  de  crainte 
qu'elle  ne  fût  expulsée  par  l'action  de  ce  viscère,  je  recommandai  au 
malade  de  la  déboucher  toutes  les  trois  heures,  ou  environ,  d'obsenrer 
le  repos  dans  le  lit,  de  boire  modérément,  et  de  s'abstenir  de  nourriture 
solide.  Il  suivit  mes  conseils  pendant  cinq  jours.  La  tumeur  ne  se  refo^ 
mant  plus,  puisqu'il  ne  s'y  portait  pas  d'urine,  on  pouvait  concevoir 
des  espérances  de  guérison  par  le  moyen  de  la  sonde;  mais  impatient, 
il  retira  cet  instrument  de  la  vessie,  et  ne  voulut  plus  en  faire  usage. 
Quelque  temps  après,  on  lui  mit  des  bougies;  comme  il  n'en  retirait 
aucun  avantage,  il  y  renonça,  et  se  borna  à  comprimer  avec  ses  doigts 
la  région  du  périnée  lorsqu'il  urmait.  J'ai  revu  ce  postillon  deux  ans 
après  le  premier  traitement.  La  tumeur  du  périnée  me  parut  acquérir 
plus  de  volume  pendant  le  pissement.  La  poche  qui  recevait  l'oriDe 
était  très-adhérente  aux  téguments,  et  formait  ensemble  une  peau 
dure  et  très-dense.  Il  y  avait  encore  lieu  d'en  obtenir  la  guérison,  s'il 

eût  voulu  se  soumettre  à  un  nouveau  traitement »  {Loc.  et/.,  vol.  Ut 

p.  2à2  et  2/i3.) 

Dans  cette  description  si  exacte,  Chopart  a  oublié  pourtant  quelques 
signes  d'une  certaine  valeur  que  j'ai  rencontrés  sur  plusieurs  malades: 
c'est  d'abord  l'état  des  urines.  Si  l'urèthre  a  été  déchiré  au  monoenl 
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e  l'accident  qui  a  produit  la  tumeur  périnéale,  elles  sont  colorées  en 
mge  pendant  un  jour  ou  deux;  plus  tard,  elles  deviennent  brunâtres 
;  entraînent  de  petits  caillots  de  sang;  enfin  elles  sont  mélangées  d'un 
is  sanieuz.  Môme  après  qu'elles  ont  chassé  tout  le  sang  de  la  tumeur^ 
les  sont  mélangées  d'une  certaine  quantité  de  pus,  parce  qu'elles  sont 
«tenues  dans  une  poche  dont  les  parois  sont  enfl;immée8  et  dont  elles 
^retiennent  TinOammation  par  leur  séjour.  —  Dans  les  poches  par 
iatation  de  l'urèlhre,  les  urines  sont  claires  dès  le  début,  et  souvent  à 
nies  les  époques  du  développement  de  la  tumeur,  parce  qu'elles  ne 
ni  pas  sorties  de  leurs  voies  naturelles. 

Cest  encore  la  forme  de  la  poche.  Celle-ci  est  irrégulièrement  ar- 
mdie,  assez  mal  circonscrite,  plus  large  dans  son  milieu  que  dans  le 
oint  où  elle  adhère  à  Turèthre,  dont  elle  est  quelquefois  séparée  par 
■e  sorte  de  collet.  On  a  quelque  peine  à  la  vider  complètement  en  la 
ittsant  entre  les  doigts.  Ses  parois  sont  ordinairement  épaisses  cl 
liorées.  Tous  ces  caractères  s'expliquent  facilement  par  l'étroitesse 
le  l'oarertare  qui  fait  communiquer  la  tumeur  avec  l'urèthre,  et  par 
inflammation  développée  dans  les  tissus  autour  de  l'épanchemenl 
i^goin. 

Les  poches  urinaires  formées  par  un  ancien  foyer  purulent  se  rap- 
rochent  beaucoup  des  précédentes.  J'en  parlerai  à  propos  des  abcè^ 
rinenx. 

Le  traitement  varie  suivant  l'état  de  la  poche.  Si  elle  est  petite  et 
nple,  on  pourra  essayer  de  l'oblitérer.  Pour  cela,  on  empêchera  les 
înes  de  pénétrer  dans  sa  cavité^  en  plaçant  dans  la  vessie  une  sonde  à 
meure;  en  même  temps  on  établira  une  douce  compression  sur  le 
iffinée.  La  sonde  doit  avoir  un  volume  proportionné  à  la  largeur  de 
■èlhre  :  trop  grosse,  elle  agrandirait  la  perforation  du  canal  ;  trop 
ïlîle,  elle  permettrait  à  l'urine  de  passer  en  dehors  d'elle  et  d'arriver 
los  la  poche,  ce  qui  aurait  un  inconvénient  sérieux. 

Quand  la  poche  est  grande  et  quand  ses  parois  sont  épaisses,  ces 
0jens  seraient  inutiles.  Il  est  très-difBcile  de  la  vider  complètement  ; 
vine  qui  y  séjourne  finit  par  s'altérer,  et  tôt  ou  lard  il  se  forme  un 
beès  qui  s'ouvre  du  côté  des  téguments.  Au  lieu  d'attendre  ce  résultat^ 

vint  beaucoup  mieux  ouvrir  d'emblée  la  poche  par  le  dehors.  Il  est 
m  que,  dans  la  majorité  des  cas,  on  aura  une  fistule  urinaire;  mais 
Ile  est,  pour  ainsi  dire,  inévitable,  et,  en  opérant  un  large  débridement, 
ose  placera  du  moins  dan*i  les  nieilipures  conditions  possible^^,  pour 
D  obtenir  laguérison. 

A  la  suite  de  l'observation  rapportée  plus  haut,  Ghopart  fait  observer 
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que  l'épauchemcnl  de  l'urine  se  borne  longtemps  clans  la  poche,  qu'il 
n*y  cause  pas  d'accidents  et  ne  produit  qu'une  incommodité  suppor- 
table ;  que  le  sac  qui  reçoit  l'urine,  s'endurcissant  à  la  longue  et  deve- 
nant comme  tanné  par  les  matières  salines  qui  s*y  déposent,  est 
moins  susceptible  de  s*enflammer  et  de  se  percer  (loc.  cit,  vol.  Il, 
p.  2^3).  —  Mais  ces  matières  salines  dont  il  parle,  n'auraient-elles  pas 
plutôt  pour  résultat  ia  formation  d'un  calcul?  Je  puis  d'autant  moins 
partager  l'opinion  de  Chopart,  que  dans  presque  tous  les  cas  que  j'ai 
observés  et  dont  la  guérison  n'a  pas  été  très-rapide,  il  s'est  développé 
une  inflammation  qui  m'a  forcé  à  ouvrir  la  poche  urinaire. 

B.  —  Infiltration  d'irinb. 

« 

Dans  quelques  circonstances  particulières,  l'urine  peut  sortir  de  ses 
voies  ordinaires*  par  une  ouverture  accidentelle  et  pénétrer  dans  l'épais- 
seur des  tissus.  Cet  accident  n'est  pas  très-rare  :  tantôt  il  se  présente 
comme  une  complication  des  blessures  de  l'urèthre,  ainsi  que  je  le 
montrerai  plus  loin  en  traitant  des  lésions  traumatiques  de  cet  oi^ane; 
tantôt  il  est  la  conséquence  d'un  rétrécissement  arrivé  au  point  de  com- 
promettre la  miction.  Il  ne  sera  question  ici  que  des  cas  où  rinfiltration 
d'urine  est  due  à  cette  dernière  cause. 

Nous  avons  déjà  vu,  à  propos  des  poches  urinaires,  que  Turèthre  pou- 
vait subir  une  dilatation  considérable,  sans  se  rompre,  si  les  parois 
.saines  ont  conservé  leur  souplesse  normale.  C'est  ce  qu'on  observe  chex 
les  malades  dont  la  miction  est  entravée  par  une  étroitesse  congénitale 
du  méat  urinaire,  ou  par  un  calcul  arrêté  dans  le  canal.  Mais,  quand  la 
dysurie  dépend  d'un  rétrécissement,  la  portion  de  l'urèthre  placée  en 
arrière  de  l'obstacle  est  généralement  enflammée;  ses  parois  épaissies, 
dures  et  en  même  temps  friables,  se  laissent  difficilement  dilater,  et  finis- 
sent par  s'ouvrir  sous  l'efTort  de  l'urine. 

Tous  les  auteurs  ne  sont  point  d'accord  sur  la  manière  dont  se  pro- 
duit cette  solution  de  continuité  du  canal.  —  «  Le  moyen,  dit  Hunter,    i 
que  la  nature  emploie  est  l'ulcération  de  la  face  interne  de  la  portion 
de  l'urèthre  qui  est  dilatée  et  qui  est  située  entre  le  rétrécissement  et  la   i 

vessie L'ulcération  n'étant  point  l'effet  d'une  inflammation  antécé-  i- 

dente,  et  l'urine  n'agissant  point  exactement  comme  un  corps  étranger.  « 
puisqu'elle  est  dans  sa  voie  naturelle,  on  remarque  que  cette  ulcéra-  ^ 
tion  ne  s'accompagne  que  de  très-peu  d'inflammation  adhésive.  Cepen-  j; 
dant  on  doit  admettre  que  l'urine  produit  ici  la  disposition  ulcérativf.  - 
comme  le  pus  à  la  surface  interne  d'un  abcès,  bien  qu'elle  ne  la  fa>>t 
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M!)  naître  avec  autant  de  facilité C'est  pourquoi,  dès  que  la  mem- 

iranc  interne  et  la  substance  de  l'iirètbre  ont  été  enlevées  par  l'absorp- 
ion,  l'urine  s'écoule  rapidement  dans  le  tissu  cellulaire  lâche  du  scro- 
uni  et  de  la  lerge  et  s'infiltre  dans  toute  l'étendue  de  ces  parties,  parce 
|u'aucune  inflammation  adhésive  ne  lui  a  élevé  préalablement  une  bar- 

■iére (Hunter,  Œuvr.  cmnpl.,  voi.  II,  p.  362.) 

Dans  ce  passage  remarquable,  Hunter  se  met  en  contradiction  avec 
*es  propres  idées.  Il  admet  l'ulcÔralion  du  canai,  tout  en  reconnaissant 
tiue  l'urine  ne  peut  se  comporter  à  la  manière  du  pus  el  comme  un  corps 
étranger,  parce  qu'elle  est  dans  sa  voie  naturelle.  —  Pour  expliquer  le 
passage  de  l'urine  dans  le  tissu  cellulaire,  il  est  tout  près  de  mécon- 
nnitre  autour  de  l'ulcération  ce  travail  préservateur,  cette  inQamma- 
lion  adhésive  à  laquelle  il  Tait,  avec  raison,  jouer  un  si  grand  rôle  dans 
l'histoire  des  phlegmasies. 

Cependant  ce  mécanisme  do  l'infiltration  urineuse  par  ulcération  du 
noal  a  été  admis  par  tous  les  chirurgiens  comme  un  fait  incontestable 
t'I  MDà  qu'on  ait  cru  nécessaire  de  demander  à  l'analomie  pathologique 
jusqu'à  quel  point  il  était  fondé.  Dans  quelques-unes  rie  leurs  observa- 
lions.  Desaull,  Chopart  etfiojcr  notent  que  l'on  trouva,  sur  l'urèthre 
des  malades  qui  avaient  succombé,  une  crevasse,  une  déchirure  par  où 
l'urine  s'était  échappée  ;  mais,  loin  d'exclure  la  théorie  de  l'ulcératiou, 
Bnjer,  après  avoir  dit   que  l'infiltralion   urineuse  peut  dépendre  de 

[(laies,  de  fausses  roules,  etc.,  etc.,  ajoute  :  " Elle  résulte  le  plus 

iouveiit  de  l'ulcération  de»  parois  de  l'urèthre  chez  les  personnes  qui  ont 
une  rétention  d'urine  causée  par  le  rétrécissement  du  canal.  »  (Qoyer, 
Traité  des  malad.  chîrurg.,  vol.  IX.  p.  249.) 

Ces  idées  se  trouvent  reproduites  dans  les  ouvrages  les  plus  modernes. 
Certes,  je  suis  loin  de  contester  que  des  ulcérations  ne  puissent  exister 
en  arrière  d'un  rétrécissement;  j'en  ai  rapporté  moi-même  plusieurs 
iiemples.  Ces  ulcérations  sont  souvent  très-nombreuses,  mais  elles  sont 
[lelites,  superficielles  cl  honiées  à  la  muqueuse.  Elles  reposent  sur  un 
fond  induré  imperméable  aux  liquides.  H  y  a  loiu  de  Ih  à  une  ulcération 
axset  étendue  pour  ouvrir  un  large  passage  aux  urines  hors  de  leur  voie 
naturelle  et  pour  alteindre,  dans  quelques  cas,  le  rélrécissement  lui- 
même  ,  comme  le  dit  Hunter.  —  Il  faut  donc  chercher  une  autre 
cause  de  la  perforation  de  l'urèthre,  et  cette  cause  est  l'effort  des  urines 
contre  les  parois  de  cet  organe  modifiées  dans  leur  structure  par  une 
inOammalion  profonde.  Voici,  dans  mon  opinion,  comment  cet  acci- 
dent sc  produit. 
bi's  qumi  rétrêcisscnii'Ot  est  arrivé  à  un  certain  degré,  les  urines  ne 
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pouvant  sortir  librement,  tendent  à  dilater  Turèthre  en  arrière  de  Tob- 
stacle  qu'elles  rencontrent.  Plus  le  rétrécissement  devient  étroit,  plus 
cette  dilatation  du  canal  augmente.  Après  chaque  miction,  une  petite 
quantité  d'urine  s'arrête  dans  cette  sorte  de  poche  ;  elle  y  séjourne  et 
s'y  altère  ;  sa  présence  ne  tarde  pas  à  en  enflammer  les  parois,  qui  de- 
viennent plus  friables  et  moins  résistantes.  Si,  dans  cet  état  de  choses, 
le  malade,  dont  la  dysurie  est  chaque  jour  plus  grande,  se  livre  à  des 
contractions  violentes  pour  débarrasser  sa  vessie,  le  flot  des  urines,  fai-  , 
sant  effort  contre  les  parois  de  l'urèthre,  finit  par  les  déchirer  en  arrière 
du  rétrécissement.  On  comprend  alors  que  l'urine  s'épanche  en  grande 
quantité  et  qu'elle  s'infiltre  plus  ou  moins  loin  dans  l'épaisseur  des 
tissus,  car  elle  n'est  retenue  par  aucun  obstacle.  Encore  faut-il  qu'elle 
ait  produit  une  déchirure  du  canal  assez  considérable.  Autrement  elle  1 
filtre  peu  à  peu  dans  le  tissu  cellulaire;  malgré  ses  propriétés  éminem- 
ment toxiques,  elle  détermine  au  devant  d'elle  une  inflammation  adbé- 
sive  qui  limite  ses  progrès,  et  il  se  forme,  comme  je  le  montrerai  plus 
loin,  un  abcès  urincux  et  non  une  véritable  inûltration. 

Toutes  les  pièces  pathologiques  que  j'ai  eu  occasion  d'examiner  n'ont 
fait  que  me  confirmer  dans  cette  opinion.  J'ai  trouvé  constamment  dans 
l'urèthre  une  solution  de  continuité  présentant  les  caractères  évidents 
d'une  déchirure.  Contrairement  à  ce  que  l'on  a  dit,  elle  occupe  rare- 
ment  la  paroi  inférieure  et  médiane  de  l'urèthre.  D'après  mes  observa- 
tions, elle  siège  beaucoup  plus  souvent  sur  un  des  côtés,  là  où  le  canal 
n'est  plus  recouvert  par  les  corps  caverneux.  Presque  toujours  elle  est 
située  immédiatement  derrière  le  rétrécissement,  quelque  éloigné  qu'il 
soit  de  la  vessie.  Ce  n'est  pas,  comme  le  disait  Hunter,  à  cause  d'une 
sympathie  de  contiguïté,  mais  parce  que  cette  partie  du  canal  est  la  plus  ' 
enflammée,  par  suite  du  séjour  qu'y  font  les  urines.  La  déchirure  csl  ' 
dirigée  d'arrière  en  avant,  longue  de  U  h  10  millimètres,  et  large  de  ^ 
Z  k  U.  Ses  bords  sont  épais^  irréguliers  et  souvent  déchiquetés.  Quel-  i 
quefois  il  existe  une  ouverture  considérable  avec  perte  de  substance,  cl 
le  rétrécissement,  cause  première  de  la  rupture  du  canal,  n'existe  plus. 
C'est  que,  dans  ces  cas,  l'urine,  s'infiltrant  dans  l'épaisseur  même  des 
parois  de  l'urèthre,  en  a  mortifié  une  partie.  La  muqueuse  qui  avoisine 
la  déchirure  est  grise  ou  noirâtre,  ramollie  et  souvent  détruite.  Au-   \ 
dessous  de  l'urèthre  il  existe  ordinairement  un  foyer  anfractueux,  rem- 
pli d'un  pus  brun  ayant  une  odeur  d'urine  très-prononcée  et  dans  lequel 
nagent  des  lambeaux  de  tissu  cellulaire  gangrené.  Sur  deux  pièces,  les 
tissus  avaient  été  mortifiés  tout  autour  de  l'urèthre.  Celui-ci  avait 
échappé  à  l'action  destructive  de  l'urine,  et  il  se  trouvait  isolé  au  milieu 
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lo  foyer  puralent^  sous  la  forme  d'un  cordon  du  volume  d'une  grosse 
ihime  à  écrire. 

La  marche  de  Kinfiltration  urineuse  est  très-différente  suivant  le 
lOiDt  de  Furèthre  qu'occupe  la  solution  de  continuité.  Lorsque  celle-ci 
iége  un  peu  en  avant  de  la  région  membraneuse,  ce  qui  est  le  cas  le 
Ids  commun,  Turine^  retenue  en  haut  et  en  arrière  par  l'aponévrose 
lojenne,  en  bas  et  en  avant  par  l'aponévrose  superficielle,  commence 
V  s'épancher  dans  la  loge  comprise  entre  ces  deux  plans  fibreux.  Ren- 
BBùant,  du  côté  de  la  cavité  pelvienne,  une  barrière  presque  insur- 
MAtable,  elle  se  porte  en  avant  dans  le  tissu  cellulaire  lâche  des 
carses  et  des  aines.  Dans  cette  dernière  direction,  elle  trouve  peu  d'ob- 
Mes  :  elle  envahit  le  pubis,  les  côtés  du  tronc  et  les  lombes  ;  on  l'a 
m  s'étendre  jusqu'à  l'épine  inférieure  de  l'omoplate  et  jusque  dans 
lie.    Elle  peut  encore   contourner  Tépine  antérieure  et  supé- 
de  l'os  coxal;  gagner  les  fesses  et  la  partie  supérieure  des  cuisses, 
d  la  déchirure  intéresse  la  portion  membraneuse  de  l'urèthre, 
iilhration,  limitée  en  bas  par  l'aponévrose  moyenne,  en  haut  par 
ipooévrose  supérieure,  s'étend  en  arrière  sur  les  côtés  du  rectum, 
■s  les  fosses  ischio-rectales  et  jusque  dans  le  tissu  cellulaire  sous- 
Étné  de  la  marge  de  l'anus.  Assez  souvent  l'urine  ne  reste  pas  confinée 
as  cette  loge  aponévrotique.  Profitant  de  quelque  éraillure  des  plans 
heax  ou  suivant  le  trajet  des  nerfs  et  des  vaisseaux,  tantôt  elle  tra- 
M  l'aponévrose  moyenne^  s'épanche  entre  elle  et  l'aponévrose  super- 
ieDe  et  se  comporte  comme  je  l'ai  dit  précédemment  ;  tantôt  elle  se 
rie  en  haut,  gagne  les  fosses  iliaques  et  quelquefois  le  tissu  cellulaire 
i^péntonéal  jusqu'à  une  très-grande  hauteur,  le  long  de  la  colonne 
lâirale. 

i  Tarèthre  a  été  déchiré  dans  sa  partie  antérieure,  l'urine  passe  rapi- 
ient  dans  le  tissu  cellulaire  lâche  des  bourses  et  de  la  verge  ;  mais 
désordres  sont  rarement  considérables,  à  cause  delà  position  super- 
die  de  ces  parties  et  de  la  facilité  qu'on  a  de  limiter  Tinfiltration  au 
fen  de  quelques  incisions. 

'ai  dû  insister  sur  la  disposition  des  lames  aponévrotiques  qui  limi- 
tet  dirigent,  pour  ainsi  dire,  la  marche  des  urines.  Mais  quand  l'in- 
ation  s'opère  avec  lenteur^  elle  ne  s'arrête  pas  devant  les  obstacles 
soiEsent  ordinairement  pour  la  contenir^  parce  qu'elle  frappe  de 
grèoe  les  tissus  fibreux  eux-mêmes  et  les  détruit, 
m  doit  soupçonner  qu'une  infiltration  d'urine  vient  de  se  produire 
I  on  malade,  quand  affecté  de  rétrécissement  et  tourmenté  par  une 
me  opiniâtre,  il  raconte  qu'au  milieu  des  efforts  qu'il  faisait  pour 
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uriner,  il  a  éprouvé  une  sensation  de  déchirure  et  s*est  trouvé  soulagé 
tout  à  coup,  quoiqu'il  n'ait  pas  rendu  d'urine.  Le  diagnostic  n*est  plus 
douteux  si,  par  le  palper,  on  peut  constater  que  la  vessie,  qui  formait 
une  tumeur  volumineuse  au-dessus  du  piibis,  s'est  vidée  en  partie.  Dans 
ce  moment,  le  malade  est  quelquefois  pris  de  frisson  ;  mais  les  douleurs 
causées  par  la  rétention  d'urine  ayant  cessé,  il  éprouve  un  sentiment  de 
bien-être  très-prononcé.  Ce  calme  est  de  courte  durée  :  bientôt  apparaît 
un  nouveau  frisson,  beaucoup  plus  fort  et  plus  long  que  le  premier.  Le 
malade  est  glacé,  et  Ton  a  beaucoup  de  peine  à  le  réchauffer  en  l'enve- 
loppant de  couvertures  et  en  lui  donnant  des  boissons  chaudes  et  toni- 
ques. Alors  arrive  une  réaction  caractérisée  par  la  coloration  du  visage, 
de  la  céphalalgie,  un  pouls  large  et  fréquent;  enfin  la  crise  s'achève  par 
des  sueurs  abondantes  et  fétides.  Cependant  l'infiltration  poursuit» 
marche;  si  le  chirurgien  ne  l'arrête  pas  au  moyen  d'incisions  multiples 
et  profondes,  l'urine  porte  partout  la  gangrène  avec  elle,  et  le  malade 
tombe  rapidement  dans  un  état  d'adynamie  qui  se  termine  par  la  mort 

A  ces  accidents  généraux  se  joignent  des  signes  locaux  qui  varient 
avec  le  siège  de  l'infiltration.  Quand  elle  a  lieu  entre  les  aponévroses 
moyenne  et  superficielle,  il  se  forme,  au  périnée,  une  tumeur  aplatie, 
transversale  ou  allongée  du  côté  des  bourses.  Celles-ci  augmentent  de 
volume  à  leur  tour,  et  deviennent  quelquefois  aussi  grosses  que  la  tête 
d'un  fœtus  à  terme  ;  la  verge  et  le  prépuce  sont  gorgés  d'urine  et  pré-  • 
sentent  un  œdème  semblable  à  celui  qu'on  rencontre  chez  les  individus  1 
affectés  d'anasarque.  En  même  temps  on  constate  de  la  tuméfaction  ] 
dans  les  aines,  au  devant  du  pubis,  et  même  à  la  partie  supérieure  et  i 
interne  des  cuisses.  Tous  ces  changements  se  produisent  rapidement  i  i 
cause  de  la  laxité  extrême  dii  tissu  cellulaire  de  ces  régions.  — Lorsque  i 
l'infiltration  s'est  faite  entre  les  aponévroses  moyenne  et  supérieure,  } 
l'urine,  cachée  derrière  une  couche  de  tissus  plus  épaisse  et  renfermée  i 
dans  une  loge  fibreuse  mieux  circonscrite,  surtout  inférieurement,  met  i 
plus  de  temps  à  se  manifester  au  dehors.  Elle  se  dirige  encore  du  côté 
du  périnée,  mais  plus  en  arrière  ;  on  constate,  au  devant  de  l'anus  et 
sur  ses  côtés,  de  l'empâtement  plutôt  qu'une  véritable  tumeur,  et  pins 
tard  des  taches  gangreneuses  qui  ne  laissent  aucun  doute  sur  la  nature  i 
de  la  maladie.  ' 

L'étroitesse  du  rétrécissement,  l'étendue  de  solution  de  continuité, 
les  efforts  que  fait  le  malade,  ont  une  grande  influence  sur  les  désordres 
produits  par  l'urine.  Lorsque  celle-ci  s'échappe  rapidement  de  rorè- 
thre,  elle  déchire  le  tissu  cellulaire  et  se  creuse  une  sorte  de  foyer 
auquel  on  donne  le  nom  d'épanchement  d'urine.  Si  elle  s'écoule  lente- 
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sent,  elle  pénétre  dans  les  mailles  du  tissu  cellulaire  et  les  distend  sans 
s  rompre.  Dans  les  premières  heures,  elle  se  comporte  comme  le  ferait 
ont  antre  liquide.  L'infiltration  se  manifeste  par  un  gonflement  des 
Affties  qui  est  en  raison  directe  de  l'abondance  et  de  la  laxité  du  tissu 
dlolaire;  il  y  a  un  œdème  mou,  gardant  l'impression  du  doigt,  non 
toeloureux,  et  sans  changement  de  couleur  de  la  peau.  Mais  l'urine  ne 
arde  pas  à  agir  comme  un  liquide  irritant;  elle  développe  une  inflam- 
Mtion  \iolente  dans  les  tissus,  et  alors  l'œdème  devient  douloureux  et 
im&  résistant  au  toucher.  La  peau,  dans  les  points  où  elle  a  le  moins 
fépaîssear,  prend  une  coloration  d'un  rouge  pâle  et  cuivré.  Ces  taches 
«  montrent  dans  plusieurs  points  à  la  fois  :  elles  sont  irrégulières,  mal 
nreonscrites  et  moins  foncées  vers  leurs  bords  que  dans  leur  centre, 
âa-dessoas  d'elles  on  perçoit,  par  le  toucher,  une  crépitation  fine  due  à 
ii  présence  de  gaz  développés  dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané. 
Kentôt  répiderme  est  soulevé,  et  il  se  forme  des  phlyctènes  remplies 
Am  liquide  séreux  et  brun.  Quand  on  les  ouvre,  le  derme  se  présente 
avec  une  coloration  foncée  d*un  rouge  noirâtre^  indice  certain  de  sa 
mortification  complète;  en  le  touchant,  on  constate  qu'il  est  dépounii 
fc  toute  sensibilité. 

Lorsque  l'infiltration  occupe  une  grande  surface  et  que  les  désordres 
vmi  arrivés  à  un  si  haut  degré,  la  vie  du  malade  est  très-compromise. 
Si  l'art  intervient,  on  peut  quelquefois,  en  divisant  largement  les  tissus, 
iRéter  les  progrès  du  mal.  Par  ces  incisions,  il  s'écoule  une  grande 
(luitité  d'urine  fétide  et  de  pus  sanieux;  des  lambeaux  de  tissu  cellu- 
laire mortifiés  sont  entraînés  par  le  pus,  et  les  portions  de  peau  spha- 
séiées  se  détachent  Quand  lés  plaies  qu'on  a  faites  sont  entièrement 
iélergées,  elles  se  couvrent  de  bourgeons  charnus  et  marchent  vers  la 
icalrisation.  Ceux-ci  ne  sufiîraient  pas  pour  combler  les  grands  vides 
foi  restent  après  la  chute  des  eschares,  mais  la  peau  des  portions  voi- 
mes  est  attirée  par  une  force  irrésistible,  et,  quand  le  malade  est  com- 
plètement goéri,  on  est  souvent  étonné  du  peu  de  traces  que  laissent 
i|irès  elles  les  pertes  de  substance  les  plus  considérables. 

Cependant,  alors  même  que  la  cicatrisation  des  plaies  semble  être  en 
bonne  voie,  tout  danger  n'est  pas  encore  passé.  11  n'est  pas  rare  de  voir 
les  malades,  épuisés  par  une  suppuration  longue  et  abondante,  mourir 
d'épuisement  au  moment  où  l'on  avait  tout  lieu  d'espérer  leur  guérison. 

Celte  description  de  l'infiltration  d'urine  est  le  résumé  fidèle  des  faits 
nombreux  que  j'ai  rencontrés.  Une  obsenation,  que  j'emprunte  à  Cho- 
part,  permettra  encore  mieux  d'en  juger  l'exactitude.  Déjà  intéressante 
par  les  détail^  qu'elle  renferme,  elle  Ve<\  «surtout  en  cela  qu'elle  fait 
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bien  connaître  la  pratique  des  grands  chirurgiens  du  dernier  siècle. 
«  Un  boucher,  âgé  de  quarante-six  ans,  d'une  forte  constitutioo,  et 
qui  avait  eu  plusieurs  gonorrhées,  était  sujet  à  des  difficultés  d*uriner, 
surtout  quand  il  s'était  livré  à  la  débauche.  La  diète,  les  boissons  adou- 
cissantes et  nitrées,  les  demi-bains^  le  repos,  suffisaient  pour  rétablir 
le  cours  des  urines.  En  mars  1778,  il  eut  une  attaque  violente  de  diflS- 
culté  d'uriner.  Les  mêmes  moyens  qui  lui  avaient  réussi  précédemment 
furent  infructueux;  les  urines  s'arrêtèrent.  Éprouvant  beaucoup  de 
douleur,  il  fit  appeler  son  chirurgien,  qui  le  saigna  deux  fois  en  peu  de 
temps^  et  lui  prescrivit  des  remèdes  généraux.  Quoiqu'il  ne  rendit  pas 
d'urine,  et  que  la  vessie  fût  tendue  et  élevée  au-dessus  du  pubis,  il  ne 
voulut  pas  consentir  à  l'introduction  de  la  sonde  ;  il  avait  une  répu- 
gnance invincible  pour  cette  opération;  il  permit  seulement  l'usage 
d'une  bougie,  mais  elle  s'arrêta  au  bulbe  de  l'urôthre.  On  la  fixa^  et  sa 
présence  ne  fit  qu'augmenter  l'irritation  du  canal^  sans  procurer  la 
sortie  d'une  seule  goutte  d'urine.  Le  malade  fut  encore  saigné.  On  le 
mit  dans  un  bain,  mais  il  ne  put  le  supporter.  On  lui  appliqua  des  sang- 
sues au  périnée.  Cette  saignée  locale  procura  un  peu  de  soulagement 
Ensuite  les  douleurs  se  renouvelèrent  avec  force;  le  ténesme  devint 
plus  violent  :  le  malade  faisait  des  efforts  continuels  pour  expulser  les 
urines,  et  n'en  rendait  pas  une  goutte.  Cédant  enfin  aux  sollicitations 
de  son  chirurgien  et  de  sa  famille,  il  permit  de  tenter  l'introduction  de 
la  sonde  :  il  fut  impossible  de  la  faire  pénétrer  dans  la  vessie.  On  m'ap- 
pela avec  M.  Louis  en  consultation  ;  il  y  avait  trois  jours  que  le  malade 
n'avait  pas  rendu  d'urine.  Quelles  qu'aient  été  nos  tentatives  pour  le 
sonder  avec  différentes  espèces  de  sondes^  elles  furent  aussi  infroc- 
tueuses  que  celles  du  chirurgien  ordinaire  ;  nous  éprouvâmes,  au  delà 
du  bulbe,  une  résistance  qui  nous  parut  insurmontable  pour  le  moment 
La  prostate  cependant  n'était  pas  trop  grosse,  et  il  n'y  avait  pas  de  tumé- 
faction ni  d'engorgement  sensible  au  périnée.  Il  s'était  écoulé  du  sang 
par  la  verge  dans  les  premières  tentatives  qu'on  avait  faites  pour  sonder, 
et  il  en  sortit  aussi  après  celles  que  nous  fîmes  pour  le  même  objet 
Comme  les  accidents  de  la  rétention  étaient  urgents^  que  le  ventre  était 
très-tendu,  surtout  à  la  région  hypogastrique,  nous  ne  vîmes  d'autre 
ressource,  dans  cette  situation  fâcheuse,  que  la  ponction  de  la  vessie 
au-dessus  du  pubis.  Le  malade  refusa  ce  secours.  Le  soir,  l'urèthre  se 
creva;  il  se  fit  un  épanchement  d'urine  dans  le  périnée  et  les  parties 
voisines.  Les  envies  d'uriner  cessèrent  tout  à  coup,  le  ventre  parut 
moins  tendu  ;  il  y  eut  un  calme  trompeur.  Les  bourses,  la  verge,  les 
aines,  infiltrées  d'urine^  parurent  bientôt  d'un  volume  considérable;  il 
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onrint  des  agitations  convulsives,  du  délire,  des  faiblesses.  Ou  vint  me 
hereher  le  lendemain  matin.  Le  malade  avait  les  yeux  hagards,  une 
■eur  froide^  le  pouls  petit  et  intermittent,  le  scrotum  de  la  grosseur 
e  la  léte  d'un  adulte,  la  partie  supérieure  et  interne  des  cuisses  œdé- 
ntiée,  et  une  large  tache  livide  et  noirâtre  au  périnée.  Je  fis  sur  le 
bamp  une  longue  et  profonde  incision  à  cette  partie,  et  une  très-étendue 
cbaque  côté  du  scrotum.  Il  sortit  de  Tincision  du  périnée  environ  une 
bibine  d'urine  très-fétide;  il  ne  s'en  écoula  pas  des  incisions  du  scro- 
on;  il  ne  parut  que  du  sang.  Les  urines  continuèrent  à  sortir  par  le 
lérinée^  surtout  en  pressant  la  région  de  la  vessie.  Après  le  dégorge- 
Mot  de  ces  parties^  je  pansai  le  malade.  Celui-ci  étant  changé  de  lit^ 
irii  deux  cuillerées  d'une  potion  composée  d'eaux  aromatiques,  d'es- 
MÎt  volatil  et  huileux  de  Sylvius,  etc.  :  il  eut  un  peu  de  sommeil.  A  son 
^il,  il  se  fit  une  évacuation  abondante  de  matières  noirâtres  et  très- 
iûdes  par  Tanus.  On  continua  l'usage  de  la  potion,  la  boisson  d'oran* 
;ade.  Les  pansements  furent  renouvelés  plusieurs  fois  jusqu'au  lende- 
ttin,  à  cause  des  urines  qui  sortaient  en  abondance  par  le  périnée  et  se 
fondaient  sur  les  compresses.  Pendant  la  nuit,  le  pouls  se  releva  ;  on 
i&tit  plus  de  chaleur  à  la  peau  ;  il  y  eut  peu  de  délire  et  d'agitation.  On 
Mioa  un  lavement,  et  il  sortit  encore  des  matières  d'une  puanteur 
leessive  ;  cependant  le  malade  avait  déjà  beaucoup  évacué  par  les  selles 
aDt  la  crevasse  de  l'urèthrc.  Le  matin,  le  pouls  était  fort  et  vif,  la 
igue  sèche,  les  yeux  fixes  et  animés,  le  raisonnement  juste,  la  respi- 
ûofa  facile,  le  ventre  tendu  et  presque  pas  douloureux.  Les  parties 
iltrées  d'urine  à  la  région  du  pubis  et  aux  aines  étaient  affaissées;  la 
rge  restait  gonflée  et  dure,  les  bourses  avaient  beaucoup  moins  de 
4ame  que  la  veille  ;  le  tissu  cellulaire  des  incisions  était  flasque  et 
ride,  et  fournissait  une  sérosité  sanieuse  ;  la  peau  du  scrotum  et  du 
urinée  était  gangrenée.  Le  pansement  se  fit  avec  la  charpie  couverte 
t  styrax,  de  basilicum,  et  des  compresses  trempées  dans  une  décoc- 
OD  de  kina.  On  éloigna  l'usage  de  la  potion,  et  l'on  continua  les  autres 
Mssons.  Le  soir,  la  fièvre  redoubla,  sans  qu'il  y  eût  accroissement  dans 
s  autres  symptômes  d'irritation.  Pendant  la  nuit,  transpiration  abon- 
lote,  peu  de  sommeil.  Le  troisième  jour,  moins  de  fièvre,  dégorge- 
lent  très-sensible  des  parties  infiltrées  ;  limite  bien  marquée  de  la  gan- 
rêne  des  téguments  des  bourses  et  du  périnée  par  un  gonflement 
iflammatoire  autour  de  la  racine  de  la  verge,  le  long  des  parties  laté- 
lies  du  scrotum  jusqu'au  devant  de  l'anus.  Pansement  avec  le  styrax 
or  les  incisions,  des  bandelettes  de  cérat  sur  les  parties  enflammées, 
le  l'étoupe  de  lin  et  des  compresses  imbibées  de  décoction  ëmolliente. 
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Le  soir,  redoublement  de  fièvre,  écoulement  abondant  de  sanie  pulride 
des  parties  incisées  ;  même  pansement.  Le  lendemain,  j'emportai  avec 
des  ciseaux  une  partie  des  téguments  gangrenés  et  détachés  du  tissu 
cellulaire  subjacent.  Pansement  avec  la  charpie  sèche,  les  bandelettes 
de  cérat,  l'étoupe  de  lin^  trempée  dans  la  décoction  émolliente  :  moin<i 
de  fièvre  le  soir,  nuit  tranquille.  Le  5^  commencement  de  suppuration 
autour  des  eschares.  Le  même  pansement  fut  continué  pendant  long- 
temps. Le  13,  toutes  les  eschares  étaient  tombées.  Des  lambeaux  de 
tissu  cellulaire  gangrené  se  détachèrent  ;  la  tunique  vaginale  des  testi- 
cules était  à  nu,  ainsi  qu'une  grande  portion  de  Turéthre.  La  tension 
de  la  verge  ne  diminuait  pas.  Il  parut;  près  du  prépuce  et  du  côté  du 
frein,  un  petit  abcès  que  j'ouvris,  et  d'où  il  sortit  de  la  sérosité  putride, 
avec  des  flocons  de  tissu  cellulaire  pourri.  Le  18,  des  lambeaux  du 
même  tissu  se  séparèrent  entre  la  prostate  et  le  rectum.  On  voyait  à  la 
région  du  périnée  un  antre  profond,  et  l'urine  qui  s'écoulait  au  de^'aot 
de  cette  glande.  Quelques  jours  après^  la  détuméfaction  de  la  verge 
permit  d'introduire  par  le  méat  une  sonde,  dont  le  bec  parut  à  nu  au 
milieu  du  périnée,  à  plus  d'un  pouce  de  distance  de  l'ouverture  qui 
fournissait  les  urines.  Ne  voulant  pas  fatiguer  le  malade  qui  était  très- 
faible,  je  remis  à  un  autre  temps  l'introduction  de  cet  instrument 
jusqu'à  la  vessie.  Le  25,  il  s'élevait  des  bourgeons  charnus  de  la  surface 
de  l'ulcère,  et  ses  bords  commençaient  à  se  rapprocher.  La  suppura- 
tion était  louable  ;  on  pansait  à  sec.  Le  trente-cinquième,  la  cicatrice 
s'avançait  des  bords  de  l'ulcère  ;  il  ne  passait  pas  encore  d'urine  par 
Turèthre.  J'introduisis  avec  peine  une  algalie  le  long  de  ce  canal,  qui 
s'était  rétréci  principalement  du  côté  du  périnée,  et  ce  ne  fut  pas  sans 
difficulté  que  je  parvins  à  en  faire  pénétrer  le  bec  dans  l'ouverture  de 
la  crevasse  qui  répondait  au  col  de  la  vessie  ;  on  sentait  et  même  ou 
voyait  au  périnée  cette  sonde  à  nu  dans  l'étendue  d'un  pouce.  Le  malade 
put  la  supporter  pendant  six  jours  ;  le  cours  des  urines  se  partageait 
entre  elle  et  la  crevasse.  Le  quarante  et  unième,  je  substituai  à  l'algalie 
une  sonde  flexible  d'argent,  recouverte  de  soie  et  de  cire  ;  celles  de 
gomme  élastique  n'étaient  pas  encore  en  usage.  Cette  sonde  resta  pen- 
dant vingt  jours.  On  la  laissait  souvent  ouverte,  afin  que  les  urines 
transmises  dans  la  vessie  par  les  uretères  s'écoulassent  promptement  au 
dehors  par  sa  cavité,  et  qu'elles  se  portassent  moins  dans  la  crevasse  du 
périnée.  On  y  faisait  fréquemment  des  injections  pour  la  débarrasser 
des  glaires  qui  venaient  de  ce  viscère.  Malgré  ces  soins,  les  urines  con- 
tinuaient de  couler  du  côté  de  la  crevasse;  cependant  la  cicatrisation 
faisait  dos  progrès  rapides.  Le  quatre-vingt-sixième  jour,  la  cicalnVe 


INFlLTilAïiON  D'IIBINK.  111 

était  achevée  aux  bourses,  et  Tormait  une  peau  minée  de  la  largeur  de 
dix  lignes  lians  sa  plus  grande  étendue,  quoique  l'eschare  de  la  partie 
moyenDe  du  scrotum  fût  large  au  moins  de  deux  pouces.  Il  ne  restait 
plus  que  rouvcrture  du  périnée,  d'où  s'élevaient  des  fongosités  qui  s'af- 
bissaient  en  les  touchant  avee  la  pierre  infernale,  mais  qui  se  reprodui- 
saient ensuite.  On  vit  cette  ouverture  se  rétrécir,  les  bords  en  devenir 
durs  et  ralleuK,  ot  les  urines  y  passer  eu  petite  quantité.  La  sonde  fut 
encore  laissée  pendant  un  mois  ;  on  la  retirait  de  temps  en  lemps  pour 
la  nettoyer,  et  l'on  éprouvait  alors  beaucoup  de  difflcullé  dans  son  intro- 
duction. Le  malade  étant  fatigué  de  la  présence  de  cet  instrument,  et 
ne  guérissimt  pas  de  la  fistule  du  périnée,  ne  voulut  plus  qu'on  l'em- 
ployftt.  H  rendit  asse^  librement  de  l'urine  par  le  canal  pendant  l'espace 
ilo  qiiinie  jours  ;  puis  elle  se  porta  en  plus  grande  partie  par  l'ouverture 
BMuleuse,  et  elle  s'en  écoulait  quelquefois  sans  que  le  malade  éprouvât 
le  besoin  de  la  rendre,  mais  le  plus  souvent  quand  il  voulait  y  satisfaire. 
Dr>  consultants  appelés  pour  remédieràcettcHstule  conseillèrent  l'usage 
des  bougies  dans  l'urèthre.  Elles  furent  employées  sans  succès.  Un 
proposa  ensuite  de  la  dilater  et  d'y  placer  une  canule  qui  pénéti'ftt  jus- 
qu'à la  vessie,  aBn  de  procurer  une  issue  libre  aux  urines,  et  d'empé- 
ther  qu'elles  ne  creusassent  des  sinus  et  ne  formassent  ries  dépûts.  Ce 
bûucber,  qui  avait  repris  des  forces  et  même  un  peu  d'embonpoint, 
préféra  de  continuer  l'usage  des  bougies  et  de  se  soumettre  aux  inroni- 
nodités  de  la  fistule.  Trois  mois  après,  il  se  forma,  à  la  fesse  droite,  un 
îbcùs  urineux,  qui  s'ouvrit  et  resta  flsluleux.  Il  en  parut  un  second  à 
quelque  distance  de  celui-lfi,  et  qui  eut  la  môme  terminaison.  Les  urines 
se  partageaient  entre  ces  trois  ouvertures;  il  en  passait  peu  par  le  canal, 
De  nouvelles  difficultés  d'uriner  survinrent.  Les  urines,  glaireuses,  el 
même  puriformes,  éprouvaient  de  la  résistance  à  leur  passage  dans  les 
Irajetâ  fistuleux,  entourés  do  callosités.  Le  malade  eut  de  la  fièvre  avec 
frisson;  il  se  plaignit  de  douleurs  brûlantes  dans  les  reins;  la  fièvre 
devint  continue  et  avec  redoublements  ;  le  ventre  se  lendit.  Le  boquet, 
des  faiblesses  fréquentes  et  le  délire  précédèrent  la  mort  de  cet  homme, 
qui,  deux  ans  auparavant,  avait  été  rappelé  à  la  vie  par  les  incisions 
Eûtes  au  périnée,  et  les  soins  multipliés  que  Je  lui  avais  donnés.  Son 
corps  n'a  point  été  ouvert,  mais  il  est  Irès-probable  qu'il  est  mort  des 
suites  d'abcès  dans  la  région  des  reins  et  de  suppuration  des  voies 
itrinaircs.  » 
Dans  le  traitement  de  l'infiltration  d'urine,  les  deux  principales  indi- 
Pealions  sont  :  1°  d'ouvrir  ime  issue  aux  liquides  infiltrés  ;  2*  de  rétablir 
ru  taietioD. 
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Dès  qu'on  s'est  assuré,  au  moyen  des  signes  que  j'ai  indiqués  plus 
haut,  qu'une  notable  quantité  d'urine  s'est  échappée  de  Turèthre  par 
une  ouverture  accidentelle,  il  ne  faut  pas  hésiter  à  pratiquer  une  inci- 
sion sur  le  lieu  môme  de  l'infiltration  et  au  niveau  présumé  de  la  déchi- 
rure du  canal.  Si  l'on  est  intervenu  d'assez  bonne  heure,  on  pâment 
quelquefois  à  prévenir  les  graves  accidents  qui  sont  inséparables  de  la 
présence  de  l'urine  dans  l'épaisseur  des  tissus. 

Quand  l'infiltration  date  de  plusieurs  jours,  on  doit  encore  se  hâter 
d'en  arrêter  la  marche.  Les  désordres  déjà  produits  sont  irréparables, 
mais  du  moins  on  peut  empêcher  qu'ils  ne  deviennent  plus  considé- 
rables. Le  chirurgien,  guidé  par  la  tuméfaction,  rœdème,  la  coloration 
des  parties,  fera  des  incisions  sur  tous  les  points  qu'il  supposera  avoiréié 
envahis  par  l'urine.  Quelquefois  même  il  devra  aller  au  delà,  lorsqu'il 
percevra,  au-dessous  de  téguments  sains  en  apparence,  une  crépitation 
fine  produite  parla  présence  de  gaz  dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané; 
car  ceux-ci  s'infiltrent  souvent  beaucoup  plus  loin  que  l'urine,  et 
l'action  qu'ils  exercent  sur  les  tissus  est  presque  aussi  nuisible. 

Le  nombre  et  la  longueur  des  incisions  varient  avec  l'étendue  de 
l'infiltration  et  la  région  du  corps  qu'elle  occupe.  Il  est  rare  qu'on  soit 
obligé  d'en  faire  plus  de  six  ou  huit.  Au  périnée,  elles  ont  ordinaire- 
ment de  ^  à  5  centimètres;  sur  le  ventre,  aux  lombes  et  sur  les  côtés  du 
tronc,  on  peut  leur  donner  une  longueur  du  double.  Au  contraire,  sur 
le  prépuce  et  le  corps  de  la  verge,  de  larges  mouchetures  sont  souvent 
suffisantes. 

Bonnet  voulait  qu'on  fit  une  seule  incision  assez  longue  pour  traverser 
tout  l'espace  occupé  par  l'infiltration.  On  trouvera  sans  doute  cette 
opinion  étrange,  en  songeant  que,  dans  quelques  cas,  on  a  vu  l'urine 
gagner  les  côtés  du  thorax  et  aller  jusqu'à  l'aisselle.  Cependant  voici 
comment  s'exprime  M.  Philipeaux,  élève  du  chirurgien  de  Lyon  : 

(( M.  Bonnet  faisait  une  incision  unique  s'étendant  d'une  extré- 
mité à  l'autre  de  la  lésion.  Ce  dernier  mode  d'incision,  bien  préférable, 
est  celui  qu'il  a  constamment  adopté,  lors  même  que  la  gangrène  s'éten- 
dait du  périnée  aux  lombes,  en  suivant  la  paroi  antérieure  de  l'abdo- 
men. ')  (Philipeaux,  Traité  prat.  de  la  cauiér.^  p.  510.) 

Je  ne  puis  approuver  cette  pratique  :  une  pareille  incision  est  effrayante 
pour  les  malades  ;  elle  est  nécessairement  irrégulière  comme  la  marche 
de  l'infiltration  ;  mais  je  lui  trouve  un  inconvénient  beaucoup  plus  grave, 
c'est  d'être  insuffisante.  Dans  les  vastes  infiltrations,  il  ne  faut  pas  oublier 
que  l'urine  marche  dans  tous  les  sens  et  qu'elle  s'étend  en  largeur 
comme  en  longueur.  Je  veux  bien  encore  qu'une  seule  incision,  allant 
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imu  extrémité  à  Fautre  de  la  lésion^  fournisse  une  issue  assez  facile  aux 
urioes^  ce  qui  est  très-contestable^  mais  comment  permettra-t-elle  la 
sortie  des  lambeaux  de  tissu  cellulaire  gangrenés  gui  seront  éloignés 
des  bords  de  la  plaie? 

Je  crois  qu'il  est  préférable  de  diviser  d'abord  le  périnée  au  niveau 
delà  déchirure  de  l'urèthrc^  afin  que  les  urines  puissent  sortir  librement 
ao  moment  de  la  miction  ;  de  pratiquer  autant  d'incisions  qu'il  est  né- 
cessaire., en  choisissant  les  points  où  l'urine  est  infiltrée  en  plus  grande 
quantité  et  où  la  peau  est  le  plus  altérée;  enfin,  de  leur  donner  la  direc- 
tion qu'on  juge  convenable^  tantôt  pour  éviter  des  branches  vasculaires 
ou  nerveuses,  tantôt  pour  rendre  plus  facile  l'écoulement  des  liquides. 
Mais,  quel  que  soit  le  nombre  des  incisions,  il  faut  avoir  soin  de  les 
eqiacer  suffisamment,  et  les  disposer  de  façon  à  prévenir  autant  que 
possible  la  gangrène  des  portions  de  téguments  qui  les  séparent. 

La  profondeur  qu'il  convient  de  donner  aux  incisions  est  également 
abordonnée  au  gonflement  des  parties  et  au  siège  de  l'infiltration.  Sur 
h  verge,  dans  les  aine<:,  au  tronc,  il  suffit  de  couper  la  peau  et  le  tissu 
ceDulaire  sous-cutané,  dont  la  couche  est  singulièrement  augmentée 
d'épaisseur.  Au  périnée^  on  est  obligé,  tantôt  d'inciser  le  scrotum,  sur 
b  ligne  médiane,  dans  toute  son  épaisseur,  de  manière  à  séparer  com- 
plètement les  testicules  l'un  de  l'autre,  tantôt  de  diviser  la  peau,  le 
tissa  cellulaire  sous-cutané  et  l'aponévrose  superficielle.  Enfin,  quand 
huine  est  épanchée  dans  la  loge  aponévrotique  supérieure  du  bassin, 
il  est  évident  qu'on  ne  peut  l'atteindre  qu'en  pratiquant  une  incision 
beaucoup  plus  profonde. 

Quand  l'urine  a  traversé  Taponévrose  moyenïfc  et  est  arrivée  jusque 
soQs  la  peau,  on  pourrait  croire  qu'il  s'agit  d'une  infiltration  superfi* 
cielle  ;  on  serait  d'autant  plus  facilement  entretenu  dans  cette  erreur 
qa*une  simple  incision  de  la  peau  donnerait  issue  à  une  assez  grande 
quantité  de  liquide.  Cependant,  si  l'on  enfonce  le  bistouri  plus  avant, 
ou  û  l'on  déchire  les  tissus  avec  une  sonde  cannelée,  on  voit  tout  à 
coup  sortir  un  flot  d'urine  mélangée  de  pus,  et  il  ne  reste  plus  de  doute 
nr  le  siège  profond  de  l'épanchement.  Alors  il  faut  agrandir  l'incision 
en  bas  et  en  arrière,  dans  la  même  direction  que  l'on  donne  à  la  plaie 
dans  la  taille  latéralisée.  Cette  opération  délicate  exige  la  plus  grande 
prudence  pour  éviter  une  hémorrhagie  qui,  dans  les  conditions  où  se 
trouve  le  malade,  serait  un  accident  grave. 

Les  incisions  terminées,  on  peut  favoriser  la  sortie  de  l'urine  en  com- 
primant avec  douceur  les  parties  œdématiées.  On  lave  ensuite  les  plaies 
^ec  de  l'alcool,  de  l'eau  légèrement  chlorurée  ou  une  solution  d'acide 
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phénique  au  200%  et  on  les  recouvre  de  plumasseaux  de  charpie  mol- 
lette, qu'on  a  soin  de  changer  dès  qu'ils  sont  imbibés  d'urine.  Dans  les 
points  où  la  peau  est  rouge^  menacée  de  gangrène  ou  déjà  sphacélée,  il 
vaut  mieux  appliquer  des  cataplasmes  émoriients  pour  combattre  Tin- 
flammation  et  hâter  la  chute  des  eschares  en  les  ramollissant.  Quand 
Teschare  est  étendue,  on  peut  en  exciser  une  partie,  afin  d'ouvrir  une 
large  voie  au  pus  et  aux  lambeaux  du  tissu  cellulaire  mortifiés.  Ceux-ci 
finiraient,  avec  le  temps,  par  être  éliminés  avec  le  pus^  mais  tant  qu'ils 
restent  sous  la  peau^  ils  concourent  à  entretenir  une  suppuration  abon- 
dante ;  il  est  utile  de  les  enlever  aussitôt  que  possible,  sans  toutefois 
employer  des  tractions  qui  seraient  douloureuses  et  pourraient  amener 
de  légères  hémorrhagies. 

Lorsque  les  plaies  sont  entièrement  détergées,  on  les  panse  comme 
des  plaies  simples^  avec  des  plumasseaux  enduits  de  cérat  ou  de  styrax, 
suivant  que  le  travail  de  cicatrisatiou  a  besoin  d'être  modéré  ou  activé. 

Beaucoup  de  malades,  épuisés  par  une  suppuration  qui  se  prolonge 
quelquefois  pendant  des  mois,  finiraient  par  succomber.  Aussi  faut-il 
avoir  soin  de  soutenir  leurs  forces  par  une  alimentation  généreuse  et 
des  toniques  puissants. 

Après  avoir  pris  les  mesures  les  plus  urgentes  pour  arrêter  la  marche 
de  l'infiltration,  il  faut  songer  à  rétablir  le  calibre  du  canal.  Autrement 
les  urines,  arrêtées  par  le  rétrécissement  qui  a  été  la  cause  première  de 
tous  les  accidents,  continueraient  à  sortir  par  la  déchirure  de  l'urèthre 
et  il  s'établirait  une  fistule.  Au  bout  de  trois  ou  quatre  jours,  quandies 
parties  qui  environnent  le  canal  sont  dégorgées,  on  doit  chercher  à 
introduire  une  sonde#dans  la  vessie.  On  pourrait  croire,  au  premier 
abord,  que  le  cathétérisme  présentera  de  grandes  difficultés,  soit  à 
cause  de  Tétroitesse  du  rétrécissement,  soit  parce  que  le  bec  de  la  sonde 
viendra  s'engager  dans  la  rupture  de  l'urèthre.  Mais  la  pratique  prouve 
le  contraire.  Il  est  très-rare,  dit  Boyer,  qu'avec  un  peu  d'adresse,  de 
patience  et  surtout  d'habitude  de  sonder,  on  ne  parvienne  pas  à  lidre 
pénétrer  une  sonde  dans  la  vessie  (Boyer,  Traité  des  malad.  chirurg.<, 
vol.  IX,  p.  260).  —  C'est  qu'en  «fl'et  les  conditions  du  rétrécissement 
sont  changées  ;  c'est  que  le  rétrécissement  lui-môme  a  quelquefois  dis- 
paru par  suite  de  la  gangrène  de  la  portion  de  l'urèthre  sur  laquelle  il 
se  trouvait. 

Cependant  l'assertion  de  Boyer  est  trop  absolue.  Les  cas  ne  sont  pas  très- 
rares  où  il  est  impossible  d'introduire  la  bougie  la  plus  petite.  Alors  il 
faut  recourir  à  un  des  moyens  que  j'ai  déjà  indiqués,  soit  au  cathétérisme 
forcé,  soit  à  l'uréthrotomic  externe  ;  mais  il  faut  à  tout  prix  franchir  le 


rétrécissement.,  car  c'est  le  seul  moyen  de  prévenir  la  formation  d'une 
istale. 

C  —  Abcès  druieux. 

Nou*i  venons  de  voir  comment  Turine,  s'échappant  de  l'urèthre  par 
me  omertnre  accidentelle,  pouvait  envahir  de  grands  espaces  cellu- 
eux,  sans  rencontrer  d'autres  obstacles  que  des  lames  fibreuses  que, 
laos  bien  des  cas,  elle  par\ient  encore  à  traverser.  Il  n'en  est  plus  de 
nâme  quand  elle  sort  par  une  déchirure  étroite,  et  suinte  pour  ainsi 
Ere  à  travers  les  parois  éraillées  du  canal.  Au  lieu  de  distendre  nu-ca- 
ûqoement  ou  de  déchirer  les  mailles  du  tissu  cellulaire,  elle  les  pénètre 
eotement.  Alors  elle  se  comporte  à  la  manière  de  tout  corps  étranger 
ntrodoit  au  milieu  de  tissus  vivants,  et,  déterminant  une  inflammation 
dhésîve  autour  des  parties  qu'elle  occupe,  elle  se  crée  à  elle-même  une 
iguriére.  Cependant  les  tissus  qui  sont  en  contact  direct  avec  l'urine 
'enflamment  à  un  très-haut  degré  et  suppurent  ;  le  plus  souvent  ils 
ont  frappés  de  gangrène,  et  ainsi  se  forment  les  collections  purulentes 
oxqaelies  on  a  donné  le  nom  &  abcès  urineux, 

Ds  se  présentent  sous  des  formes  très-différentes  par  la  marche  qu'ils 
iiBctent  ;  j'en  décrirai  deux  variétés,  l'une  aiguô,  l'autre  chronique. 

i*  Abcès  urineux  aigus.  —  Lorsque  la  crevasse  de  l'urèthre  siège  sur  la 
ortîon  de  la  région  membraneuse  qui  se  trouve  derrière  l'aponévrose 
lojenne,  l'abcès  se  développe  dans  la  loge  fibreuse  supérieure  du  péri- 
éc-  Dans  les  premiers  jours,  la  présence  d'un  rétrécissement  étroit,  les 
mies  fréquentes  d'uriner,  un  sentiment  de  pesanteur  du  côté  du  rec- 
im,  un  malaise  général,  et  quelques  légers  frissons,  peuvent  faire 
oopçonner  la  formation  d'un  abcès^  mais  aucun  signe  local  ne  permet 
ie  le  constater  d'une  manière  sûre.  Il  augmente  de  volume  assez  rapi- 
lement,  mais  il  est  rare  qu'il  se  porte  à  la  manière  des  grands  épan- 
iiements  urineux  vers  les  parties  supérieures  du  bassin.  En  vertu  de 
ielte  loi  qui  fait  que  les  collections  purulentes  cherchent  presque  tou- 
ours  à  se  frayer  un  passage  du  côté  de  la  peau,  il  gagne  les  fosses 
ichio^rectales  et  vient  se  manifester  au  dehors  par  de  l'empâtement 
i,  plus  tard,  par  des  plaques  gangreneuses  très-rapprochées  de  l'anus. 
Ifaot  d'arriver  si  près  de  la  peau^  le  pus  s'est  creusé  ordinairement 
m  vaste  foyer  dans  le  bassin.  Aussi,  quand  on  vient  à  ouvrir  l'abcès, 
I  s'écoole  une  quantité  de  matière  considérable  qui  n'est  nullement 
ïa  rapport  avec  le  gonflement  qui  existait  au  périnée. 

Comme  les  déchimres  de  l'urèthre  ont  lieu,  le  plus  souvent,  en  avant 
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de  Taponcvrose  moyeone,  c'est  presque  toujours  dans  la  partie  anté- 
rieure du  périnée  qu'on  observe  les  abcès  urineux.  Ceux-ci  sont  beau- 
coup plus  faciles  à  reconnaître  que  les  précédents,  parce  qu'ils  soot 
plus  accessibles  par  le  toucher. 

Au  début,  il  se  forme,  en  arrière  et  au-dessous  de  Turèthre,  une 
tumeur  peu  volumineuse,  arrondie,  dure,  indolente  el  sans  changement 
de  couleur  à  la  peau.  A  mesure  qu'elle  grossit^  elle  s'allonge  et  se  porte 
en  même  temps  vers  l'anus  et  du  côté  des  bourses  ;  elle  devient  doulou- 
reuse au  toucher  et  rénitente.  Quelquefois  elle  semble  accolée  à  l'urè- 
thre.  Plus  souvent,  en  saisissant  la  verge  à  sa  base  avec  les  doigts,  on 
trouve  que  celle-ci  fait  corps  avec  la  tumeur  dans  laquelle  on  la  croirait 
enchâssée. 

Les  accidents  généraux  qui  accompagnent  la  formation  de  ces  abcès 
sont  peu  prononcés  :  ce  sont  des  frissons  légers  et  quelques  mouve- 
ments de  fièvre  de  courte  durée.  Les  malades  accusent  seulement  une 
sorte  de  tension  au  périnée  et  une  diflSculté  d'uriner  plus  grande  que 
d'ordinaire,  sans  doute  parce  que  l'urèthre  est  comprimé  par  la  tumeur 
urinaire  qui  l'enveloppe. 

Quand  l'abcès  a  pris  un  certain  volume,  il  peut  s'ouvrir  dans  le  canal. 
Alors  un  pus  jaunâtre  et  épais  s'écoule  par  le  méat  urinaire,  dans  l'in- 
tervalle des  mictions,  comme  dans  l'uréthrite;  il  sort  en  plus  grande 
abondance  si  l'on  presse  doucement  la  racine  de  la  verge  entre  les  doigts. 
La  tumeur  diminue  peu  à  peu,  et,  au  bout  d'un  temps  toujours  assez 
long,  il  ne  reste  plus,  au-dessous  de  l'urèthre,  qu'un  petit  noyau  dur 
qui  finit  lui-môme  par  disparaître.  Celte  terminaison  heureuse  ne  s'ob- 
serve guère  que  dans  le  cas  où  le  rétrécissement  est  peu  étroit  ou  quand  ^ 
il  a  été  compris  dans  la  perte  de  substance  que  l'abcès  a  fait  éprouver 
à  l'urèthre  en  s'ouvrant  dans  sa  cavité.  Bien  que  je  l'aie  observée  plu- 
sieurs fois,  elle  n'est  pas  commune.  Plus  ordinairement,  le  pus,  ne  pou- 
vant sortir  librement  du  côté  de  l'urèthre,  continue  à  marcher  vers  la 
peau  qu'il  finit  par  ulcérer,  et  l'on  a  une  fistule  urinaire. 

Presque  toujours  l'abcès  abandonné  à  lui-même  viendrait  aboutirai! 
périnée  par  une  ou  plusieurs  ouvertures,  mais  ce  ne  serait  pas  sans  avoir 
produit  auparavant  des  désordres  considérables.  Boyer  fait  observer 
avec  raison  que  si  l'on  ne  se  hâte  pas  de  lui  ouvrir  une  voie  au  dehors,  le 
liquide  urineux  et  purulent  contenu  dans  le  foyer  peut  s'en  échapper 
par  quelque  point,  et  s'infiltrer  dans  l'épaisseur  des  tissus  voisins,  dont 
il  amènerait  infailliblement  la  gangrène.  — En  i858,  je  fus  appelé  pour 
donner  des  soins  à  un  malade  aftecté  d'une  dysurie  ancienne  et  qui 
avait  été  pris  d'une  rétention  d'urine  complète.  Au  moment  où  je  ic 
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iécouTris  pour  le  sonder,  je  m'aperçus  que  sa  verge  élait  considérable- 
Dent  augmentée  de  volume  et  présentait  plusieurs  taches  gangreneuses. 
Sn  relevant  les  bourses,  je  vis  que  le  périnée  était  tuméQé  et  noirâtre, 
fooiqoe  le  malade  fût  dans  un  état  des  plus  graves,  il  n'y  avait  pas  k 
enter  sur  la  conduite  à  tenir.  Je  fis  sur  le  périnée  une  large  incision 
AT  laquelle  il  sortit  un  flot  de  jjus  considérable,  mélangé  de  très-peu 
Torine.  En  introduisant  le  doigt  dans  la  plaie,  je  trouvai  un  vaste  foyer 
m  fond  duquel  l'uréthre  était  comme  disséqué  dans  l'étendue  de  plus 
le  5  centimètres.  Quelques  instants  après  l'opération,  le  malade  urina 
far  la  plaie.  Il  était  dans  un  état  extrême  de  faiblesse,  et  il  succomba 
le  troisième  jour. 

Hunter  rapporte  l'observation  très-curieuse  d'un  homme  chez  lequel 
Il  maladie,  d'abord  méconnue,  ne  fut  pas  traitée,  selon  moi,  avec  une 
éiei^e  snflSsante.  Une  partie  de  la  peau  de  la  verge^  presque  tout  le 
iiKo  cellulaire  sous-cutané,  étaient  sphacélés  i  la  membrane  fibreuse 
pB  recouvre  le  corps  caverneux  était  gangrenée  dans  une  étendue  qui 
iplait  à  peu  près  la  largeur  d'un  six  pence,  quand  l'abcès  s'ouvrit  spon- 
anément  et  donna  issue  h  un  flot  de  pus  et  de  sang.  (Hunter,  Œuvra 
mqU..  vol.  n,  p.  3&5.) 

Le  seul  moyen  de  prévenir  de  pareils  désordres  consiste  à  ouvrir 
'abcès  dès  qu'on  a  le  moindre  indice  de  son  existence.  Le  malade  étant 
oaché  en  travers  de  son  lit,  les  membres  inférieurs  fléchis  et  les  bourses 
derées  cpmme  pour  subir  la  taille  périnéale,  le  chirurgien  doit  faire 
wt  le  milieu  de  la  tumeur  une  incision  verticale  assez  grande  pour 
uwrÎT  largement  le  foyer.  Mais  celui-<ri  est  souvent  placé  si  profondé- 
■ent,  qu'on  n'y  arrive  pas  du  premier  coup.  Ici  deux  erreurs  sont  à 
fiter.  Après  avoir  divisé  les  parties  dans  une  épaisseur  de  5  à  &  centi- 
lètres  sans  trouver  de  pus,  on  serait  tenté  de  croire  qu'on  s'est  trompé 
I qu'il  n'y  a  pas  d'abcès;  ou  bien,  en  voyant  le  tissu  cellulaire  gorgé 
Porine  et  de  pus,  on  pourrait  s'imaginer  qu'il  s'agit  d'une  simple  infil- 
lalioD.  Cependant  si  l'on  enfonce  le  bistouri  plus  avant,  si  avec  une 
mde  ou  le  doigt  on  déchire  le  tissu  cellulaire,  qui  ne  présente  aucune 
instance,  on  pénètre  bien  vite  dans  une  cavité  d'où  s'écoule  uac 
pnotité  considérable  de  matière  purulente  et  urineuse  ayant  une  odeur 
trèi-fétide.  Il  faut  profiter  alors  de  la  présence  du  doigt  dans  le  foyer 
pour  glisser  sur  lui  un  bistouri  boutonné  et  agrandir  l'incision,  princi- 
plement  en  arrière,  car  on  ne  saurait  trop  faciliter  l'écoulement  des 


Des  abcès  simples  peuvent  se  développer  au  périnée  aussi  bien  que 
dans  les  autres  régions  du  corps  ;  ils  ont  même  une  cause  toute  natu- 
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rcllc  dans  riiTitalion  que  produisent  le  passage  des  bougies  et  surtout  les 
sondes  à  demeure,  chez  les  individus  affectés  de  rétrécissement.  Comme 
ils  se  manifestent  dans  des  conditions  où  Ton  est  en  droit  de  soup<jonner 
une  déchirure  de  l'urèthrc  et  présentent  les  mêmes  caractères  que  les 
abcès  urineux,  il  est  presque  impossible  de  les  eu  distinguer.  — Chopart 
rapporte  l'observation  d'un  malade  qui  avait  été  pris  d'une  grande  dif- 
ficulté d'uriner  à  la  suite  de  plusieurs  uréthrites.  Il  était  soigné  par 
Desault,  qui,  après  s'être  servi  de  bougies,  avait  placé  une  sonde  à 
demeure  dans  l'urèthre.   Il  existait  une  tumeur  au  périnée.  Vers  le 
trente-cinquième  jour    du   traitement,   elle  augmentii    beaucoup  de 
volume  et  devint  très-douloureuse.  On  la  couvrit  de  cataplasmes;  le 
travail  de  suppuration  marcha  comme  d'ordinaire,  et,  dès  que  la  fluc- 
tuation fut  constatée,  on  fit  sur  le  côté  du  raphé  une  incision  d'où  sortit 
une  grande  quantité  de  pus  bien  formé.  On  tint  les  bords  de  la  plaie 
écartés  par  l'interposition  d'un  bourdonnet  de  charpie  et  Ton  contiDua 
les  cataplasmes.  Il  se  fit,  les  deux  jours  suivants,  un  dégorgement  consi- 
dérable. Très-peu  de  temps  après,  le  malade  fut  complètement  guéri. 
—  Chopart  ajoute  qu'il  donne  cette  observation  comme  un  exemple 
d'abcès  du  périnée  contenant  du  pus  sans  mélange  d'urine.  Ce  qui  vient 
à  l'appui  de  son  opinion,  c'est  que  l'ouverture  de  l'abcès  ne  fut  pas 
suivie  de  fistule  et  que  la  guérison  a  été  très-rapide.  Mais  en  songeant 
aux  antécédents  du  malade,  à  la  présence  d'un  rétrécissement  dans 
Turèthre,  au  siège  de  la  tumeur,  et  enfin  à  son  développement  rapide, 
on  comprend  qu'on  pouvait  admettre  l'existence  d'un  abcès  m*ineux. 

L'erreur  contraire  est  beaucoup  plus  fréquente.  Un  malade  présente 
en  arrière  des  bourses  une  tumeur  fluctuante  située  profondément  ;  on 
l'ouvre,  et  il  n'en  sort  que  du  pus.  Il  est  naturel  de  croire  qu'il  s'agit 
d'un  abcès  simple  7  mais,  au  bout  de  quelques  jours,  il  sort  de  Turine 
par  la  plaie,  et  il  faut  bien  reconnaître  qu'on  s'était  trompé. 

J.  L.  Petit  cite,  à  ce  sujet,  deux  faits  très-intéressants.  «  Après 
avoir  fait  l'ouverture  de  quelques-uns  de  ces  abcès  et  les  avoir  guéris 
sans  difficulté,  j'en  ouvris,  dit-il,  un  autre  qui,  au  bout  de  sept  ou  huit 
jours  de  pansement,  me  parut  jeter  plus  de  matière  qu'il  n'avait  fait 
dans  les  premiers  jours.  Les  chairs  me  parurent  moins  vermeilles.  Ne 
sachant  à  quoi  en  attribuer  la  cause,  je  le  pansai  à  l'ordinaire.  J'exa- 
minai Tappareil  que  j'avais  levé,  je  le  fiairai;  et>  comme  il  sentait 
l'urine,  je  crus  qu'il  était  possible  que  le  malade,  en  urin<int,  en  eût 
laissé  couler  quelques  gouttes  dans  son  appareil.  Je  lui  recommandai 
d'y  prendre  gai'de.  Le  lendemain,  l'appareil  se  trouva  plus  mouillé.  J'es- 
suyai bien  la  plaie;  je  fis  pisser  le  malade,  et  je  reconnus,  à  n'en  point 


douter,  que  l'urine  sortait  du  fond  de  la  plaie,  et  que,  par  eonséqueul, 
Turèthre  était  percé...  Un  de  mes  confrères  ouvrit  un  pareil  abcès,  sans 
qu'il  parût  d'urine;  ce  ne  fut  qu'au  bout  de  quelque  temps  qu'il  s'aperçut 
que  l'appareil  était  mouillé,  et,  en  examinant  la  plaie,  il  reconnut 
qœ  l'urèthre  était  percé.  Le  malade  et  la  famille  l'accusèrent  d'avoir 
bit  cette  ouverture  en  ouvrant  l'abcès  :  il  eut  beau  alléguer  des  raisons 
pour  se  défendre,  on  ne  le  crut  pas.  Il  demanda  une  consultation  ;  j'y 
fib  appelé,  je  le  justiûai  pleinement...  »  {Œtwres  posth.^  vol.  lU^  p.  45.) 
J'insiste  sur  ces  faits  pour  montrer  combien  il  faut  être  réservé  dans 
le  pronostic  des  abcès  du  périnée^  quoique  au  point  de  vue  pratique,  une 
effeur  soit  peu  importante,  puisque,  dans  tous  les  cas,  il  faut  se  hâter 
d'ouvrir  la  tumeur,  qu'il  s'agisse  d'un  abcès  simple  ou  d'un  abcès 
nrineux. 

Lorsque  la  Qssure  de  l'urèthre  siège  au  niveau  du  scrotum,  l'abcès 

est  souvent  difficile  à  reconnaître,  à  moins  qu'il  ne  se  porte  en  arrière, 

do  côté  du  périnée.  Cependant  on  doit  soupçonner  son  existence  quand 

les  bourses  sont  volumineuses  et  œdématiées.  On  peut  les  soulever  et 

les  déplacer  un  peu  en  avant,  quoiqu'elles  ne  soient  plus  aussi  mobiles 

qu'à  l'ordinaire.  S'il  existe  de  l'empâtement  et  si  l'urèthre  se  perd  au 

4ttlieo  des  tissus  indurés,  il  ne  reste  plus  de  doute  sur  la  présence  d'un 

4icès.  U  faut  se  hâter  de  l'ouvrir  en  pratiquant  une  grande  incision  qui 

bléressera  le  scrotum  en  arrière  et  s'étendra  jusqu'au  canal.  Pour  peu 

i|ii'on  tarde  à  agir,  le  pus  se  creuserait  un  vaste  foyer  dans  le  scrotum 

loDt  il  amènerait  la  gangrène.  J'ai  eu,  dans  mon  service,  un  malade 

|ai,  au  moment  de  son  entrée  à  l'hôpital,  avait  les  bourses  grosses 

mime  les  deux  poings.  Il  avait  un  abcès  urioeux  dans  le  scrotum.  Le 

bver  s'étant  ulcéré,  le  pus  avait  fusé  sous  la  peau  qu'il  avait  décollée 

fans  une  grande  étendue  et  gangrenée  dans  plusieurs  points.  Aprè^ 

ivoir  incisé  le  scrotum  sur  la  ligne  médiane  et  en  arrière  de  manière  â 

dder  le  foyer  principal,  je  fus  encore  obligé  d'ouvrir  deux  autres  abcès 

Miperficiels  qui  se  trouvaient  sur  les  parties  latérales. 

Le  pansement  doit  être  très-simple.  On  place  une  mèche  de  charpie  en- 
tre les  bords  de  l'incision  pour  faciliter  la  sortie  du  pus  et  des  urines  qui 
s'engagent  dans  le  foyer  au  moment  de  la  miction  ;  en  même  temps,  on 
recouvre  les  bourses  et  le  périnée  d'un  léger  cataplasme  émoUient  dans 
le  bot  de  dissiper  l'inflammation  des  parties  voisines  de  la  plaie.  Lors- 
que celle-ci  est  entièrement  détergée,  c'est-à-dire  quatre  ou  cinq  jours 
apiés  Topération,  et  quand  le  gonflement  qui  pouvait  gêner  le  catbété- 
risme  est  presque  entièrement  dissipé,  on  doit  se  presser  d'élargir  le 
rétrécissement  et  de  placer  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie.  C'est 
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le  seul  moyen  d'obtenir  la  gucrison  rapide  de  la  plaie  et  d'empêcher 
rétablissement  d'une  fistule. 

T  Abcès  urineux  chroniques.  —  Ces  abcès  sont  beaucoup  moins  fré- 
quents que  les  précédents.  C'est  qu'en  effet  l'urine  a  des  propriétés 
septiques  si  prononcées,  qu'il  faut  des  circonstances  toutes  particulières 
pour  qu'une  fois  infiltrée  dans  les  tissus,  elle  ne  produise  pas  une  in- 
flammation des  plus  aiguës.  J'en  ai  observé  deux  variétés  très-différentes 
Tune  de  l'autre  par  leur  siège  et  surtout  par  leur  marche. 

Les  premiers  occupent  le  périnée  :  ils  se  présentent  sous  la  forme 
d'une  tumeur  peu  volumineuse,  arrondie  ou  -légèrement  allongée,  dure 
et  adhérente  à  l'urèlhre.  Elle  est  si  indolente,  que,  le  plus  souverit,  elle 
n'est  pas  aperçue  par  le  malade.  Les  parties  molles  qui  la  recouvrent 
sont  exemptes  d'inflammation  et  souples. 

Lorsque  l'abcès  se  présente  avec  ces  caractères  chez  un  malade  uri- 
nant assez  bien,  il  est  permis  de  faire  exception  à  la  règle  qui  prescrit 
d'ouvrir  les  tumeurs  urineuses  aussitôt  que  possible.  On  appliquera  sur 
le  périnée  des  cataplasmes  émollients  et  des  pommades  résolutives.  En 
môme  temps  on  s'occupera  de  combattre  la  cause  première  du  naal, 
c'est-à-dire  d'élargir  le  canal  de  manière  que  les  urines  ne  rencon- 
trent plus  aucun  obstacle.  Mais  on  devra  apporter  une  grande  prudence 
dans  l'emploi  des  bougies  et  des  sondes  ;  car,  en  augmentant  trop  rapi- 
dement leur  volume  ou  en  les  laissant  à  demeure  trop  longtemps,  on 
ne  manquerait  pas  de  provoquer  dans  l'urèthre.une  inflammation  qui 
se  communiquerait  à  la  tumeur.  Celle-ci  se  comporterait  alors  comme 
les  abcès  urineux  aigus.  On  peut  donc  temporiser;  mais,  pendant  qu'on 
tentera  de  faire  résoudre  la  tumeur,  on  la  surveillera  avec  soin;  et  sf 
elle  vient  à  augmenter  de  volume,  si  surtout  elle  se  ramollit  de  façon 
à  permettre  de  reconnaître  de  la  fluctuation,  il  ne  faudra  pas  hésiter  à 
l'ouvrir. 

Malgré  les  soins  les  mieux  entendus,  on  parvient  bien  rarement  à 
obtenir  la  résolution  de  ces  tumeurs.  Presque  constamment  sous  lin- 
fluenee  d'une  gène  dans  la  miction,  d'une  marche  prolongée,  d'une 
violence  extérieure,  ou  môme  sans  cause  connue,  elles  finissent  par  sup- 
purer, et  se  font  jour  soit  au  dehors,  soit  dans  l'urèthre.  Aussi  je  ne 
blâmerai  pas  la  conduite  du  chirurgien  qui  croirait  devoir  les  inciser 
dès  leur  apparition. 

J'en  ai  guéri  quelques-unes  sans  les  inciser,  mais  je  dois  dire  qu'il 
m'est  toujours  resté  quelques  doutes  sur  leur  nature.  S'agissait-il  réelle- 
ment d'abcès  urineux?  Peut-être  n'ai-je  eu  affaire  qu'à  un  engorgement 
inflammatoire  du  tissu  cellulaire  extra-uréthral,  à  des  abcès  des  glandes 
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de  Cowper  qu\  se  sont  vidés  dans  le  canal  ?  Dans  ces  derniers  cas,  la 
suppuration  est  si  peu  abondante,  qu'elle  peut  Êicilement  être  prise 
pour  une  sécrétion  do  la  muqueuse^  surtout  quand  on  a  fait  usage  des 
sondes. 

Cette  erreur  a  été  commise  par  Chopart,  dont  pourtant  on  ne  contes- 
tera pas  la  grande  expérience.  —  Consulté  par  un  homme  de  trente-sept 
ans  affecté  d'une  dysurie,  et  qui  avait,  au  périnée,  une  tumeur  petite, 
oblongue,  indolente,  très-dure,  adhérente  aux  parois  de  Furèthre  et 
distincte  des  téguments^  lesquels  étaient  sains  et  mobiles,  il  traita 
le  rétrécissement  par  la  dilatation  et  fit  appliquer  des  cataplasmes  sur 
le  périnée.  Les  bougies  provoquèrent  dans  le  canal  un  écoulement  de 
moco^pus  et  Tinflammation  devint  assez  vive  pour  que  la  miction  fût 
douloureuse.  Il  v  eut  même  une  orchite.  —  La  tumeur  était  ramollie  et 

m 

fluctuante.  Les  bougies,  abandonnées  quelque  temps,  furent  reprises,  et 
bientût  on  leur  substitua  une  sonde.  Dés  le  lendemain,  la  suppuration  du 
mnal  fut  plus  abondante  ;  elle  continua  à  l'être  ainsi  plusieurs  jours.  Tous 
les  douze  jours  on  ôtait  la  sonde  pour  lui  en  substituer  une  plus  grosse, 
et,  le  quarante-septième  jour  de  son  usage,  il  n'y  avait  plus  de  dureté  au 
(lérinée,  ni  le  long  du  canal...  —  N'est-il  pas  évident  que,  dans  ce  cas, 
a  tumeur  du  périnée,  qui  était  devenue  fluctuante,  s'était  ouverte  dans 
urèthre,  et  que  la  suppuration  plus  abondante  observée  pendant  quel- 
pies  jours  dans  le  canal,  n'avait  pas  d'autre  cause?  Chopart  n'ignorait 
os  ce  mode  de  terminaison  des  abcès  urineux,  mais  il  croyait  aussi 
|a*on  pouvait  les  détruire  en  excitant  la  suppuration  de  la  tunique  interne 
k  furèt/ire  en  h  dilatant  au  moyen  de  la  sonde  élastique  (Chopart,  Traité 
fef  voies  urinaires,  t.  II,  p.  267). 

Dans  la  seconde  variété,  les  abcès  siègent  sur  la  partie  libre  de  la 
erge,  en  avant  du  scrotum.  Quelquefois  multiples,  ils  forment  de  petites 
omeurs  dures,  indolentes,  adhérentes  au  canal  et  recouvertes  d'une 
leau  mobile.  Ils  peuvent  rester  longtemps  dans  cet  état.  Si  l'on  ne  fait 
icn  pour  amener  leur  résolution,  elles  se  ramollissent,  deviennent  sen- 
ibles  au  toucher,  et  finissent  *par  s'ouvrir  du  côté  de  la  peau.  On  pour- 
rit croire,  au  premier  abord,  qu'il  s'agit  d'un  abcès  simple  semblable  à 
%iix  que  j'ai  décrits  dans  l'uréthrite  (\oyez  page63);  mais  la  persistance 
le  l'ouverture  cutanée  fait  bientôt  soupçonner  qu'il  existe  une  fistule. 
1  n'est  pas  toujours  facile  de  s'en  assurer  par  l'examen  direct  au  moyen 
IW  stylet,  à  cause  de  l'étroitesse  du  pertuis  cutané  ou  de  la  disposi- 
tion du  trajet  fistuleux.  Mais  on  peut  recueillir  avec  soin  le  liquide 
séreux  qui  s'écoule  au  dehors,  le  soumettre  à  une  analyse  chimique,  et, 
ni  contient  de  l'urine,  il  ne  reste  plus  aucun  donto  sur  la  nature  de 
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Tabcès.  11  est  m^mr  préférable  de  faire  cet  examen  dès  le  premier  jour, 
car  los  notions  qu'on  retirera  do  l'analyse  du  pus  ne  seront  pas  sans 
utilité  pour  lo  Irailemont  à  suivre  (voyez  Fistules  urtnaires). 


D.  —  Fistules  urin aires  de  l'urèthrb. 

Par  analogie  avec  les  fistules  de  Tanus,  celles  de  Turèthre  ont  été 
divisées  en  trois  espèces  :  1"  fistules  complètes ^  2®  borgnes  extemn. 
3*  borgnes  internes. 

Cette  division,  admise  par  tous  les  auteurs,  est  arbitraire  et  sans  au- 
cune utilité  pratique.  Une  fistule  ne  saurait  être  considérée  comm*» 
urinaire  par  le  seul  fait  qu'elle  siéfjje  sur  la  verge,  si  elle  ne  commu- 
nique pas  avec  Turèthre  et  si  elle  n'est  pas  entretenue  par  le  passage 
de  l'urine.  Cette  remarque  a  été  faite,  il  y  a  longtemps,  par  le  célèbre 
Louis.  —  Il  en  est  do  môme  pour  les  fistules  borgnes  internes,  qui  ne 
sont  autre  chose  que  des  foyers  purulents  communiquant  avec  le  canal 
par  une  ouverture  plus  ou  moins  large,  et  quand  il  existe  un  véritable 
trajet  fistuleux,  on  a  presque  toujours  affaire  à  une  fausse  route.  Je  ne 
m'occuperai  donc  ici  que  des  fistules  complètes. 

C'est  avec  plus  de  raison  qu'on  a  admis  deux  variétés  de  fistules  uré- 
thrales  suivant  qu'elles  avaient  pour  siège  la  partie  libre  de  la  verge,  ou 
le  périnée  et  le  scrotum.  Elles  présentent  des  différences  si  grandes 
sous  le  rapport  des  causes,  de  l'anatomie  pathologique,  et  surtout  du 
traitement,  qu'elles  doivent  ôtro  décrites  séparément 

A.  Fistules  du  périnée  et  du  scrotum.  —  Les  causes  de  ces  fistules  son! 
nombreuses,  et  leur  mode  d'action  est  très-varié.  Quelquefois  c'est  une 
lésion  traumatique,  telle  qu'une  déchirure  do  l'urèthre  à  la  suite  d'un 
coup,  d'une  chute  ou  d'une  fracture  compliquée  du  bassin;  assez  sou- 
vent, c'est  une  opération  chirurgicale.  On  a  rapporté  beaucoup  d'exem- 
ples d'incisions  pratiquées  sur  lo  canal  pour  extraire  un  corps  étranger 
engagé  dans  sa  cavité  et  qui  ne  se  sont  point  cicatrisées.  Dans  les  cas 
rares  où  un  calcul  s'échappe  spontanément  par  le  périnée,  il  s'établit 
presque  sûrement  une  fistule,  parce  que  les  tissus,  détruits  par  un 
travail  ulcérant,  ont  subi  une  large  perte  de  substance.  La  taille  péri- 
néale  peut  aussi  être  suivie  de  fistule,  surtout  quand  on  a  fait  une  inci- 
sion trop  étroite,  parce  que  la  pierre,  en  sortant,  déchire  et  confond 
les  bords  de  la  plaie.  —  Tolet  attribuait  cet  accident  à  un  mannis 
pansement,  à  l'état  d'épuisement  et  d'émaciation  du  malade,  ou  à 
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ricrelé  des  urines  {Traité  de  la  iithotom.^  p.  313).  —  Une  cause  non 
aïoios  commune  est  la  présence  de  quelque  gravier  qu'on  a  oublié 
d'enlerer,  ou  la  disposition  qu'ont  certaines  urines  à  déposer  des  ma- 
tières calcaires  dans  la  plaie. 

De  toutes  les  causes,  la  plus  fréquente  est  l'infiltration  d^nrine.  Dans 

ces  cas,  tout  concourt  à  la  formation  d'une  fistule  :  non-seulement  les 

put>is  de  l'urèthre  et  les  téguments  sont  frappés  de  gangrène  et  détruits 

dans  une  étendue  plus  ou  moins  grande,  mais  encore  le  rétrécissement, 

cause  première  de  tous  les  accidents,  s'oppose  au  passage  de  l'urine 

foi  s'écoule  par  la  plaie  et  en  empêche  la  cicatrisation.  —  Les  abcès 

arineux  agissent  à  peu  près  de  même.  Louis  en  rapporte  un  exemple 

tiè»-intéressant  :  il  donnait  des  soins  à  un  homme  qui  portait  à  la 

marge  de  l'anus   une  tumeur  qu'on  avait  prise  pour  un  phlegmon 

râple;  elle  était  fluctuante  dans  son  centre,  mais  ses  bords  ne  se 

ramollissaient  pas.  Il   l'attaqua  avec  la  pierre  à  cautère.   L'eschare 

tombée,  on  aperçut  un  sinus  qui  s'étendait  vers  le  périnée;  une  humeur 

iéreuse  en  sortait  en  petite  quantité,  et  Ton  reconnut  que  c'était  de 

("onDe.  —  Un  abcès  développé  en  dehors  de  l'urèthre  pourra  amener  le 

ttême  résultat.  Chez  un  homme  vigoureux  qui  n'avait  jamais  eu  d'uré- 

Ihiite,  j'ai  vu  une  tumeur  phlegmoneuse  du  périnée  se  vider  dans  le 

!aiial.  Malgré  le  soin  que  l'on  avait  pris  de  mettre  une  sonde  à  de- 

neare  dans  la  vessie,  la  poche  purulente,  qui  était  très-rapprochée  de 

à  peau,  finit  par  s'ouvrir  au  dehors,  et  il  s'établit  une  fistule  en  arrière 

les  bourses. 

Les  fistules  qui  s'étendent  de  l'urèthre  au  rectum  sont  plus  rares; 
îDcs  forment  une  espèce  toute  particulière  qu'on  n'observe  guère  qu'à 
a  suite  de  ia  taille  périnéale.  Aussi  je  n'en  parlerai  qu'à  propos  de 
xlte  opération. 

En  général,  il  est  facile  de  reconnaître  une  fistule  urinaire.  Le  malade 
■i-même  n'ignore  pas  f{uel  est  son  mal  :  il  a  été  blessé  dans  la  région 
les  bourses  où  il  a  eu  des  uréthrites.  A  la  suite  de  ces  accidents,  il  a 
éprouvé  de  la  peine  à  uriner;  la  miction  est  devenue  de  plus  en  plus 
lifficile;  im  jour,  pendant  les  efforts  violents  qu'il  faisait  pour  débar- 
asser  sa  vessie,  il  a  senti  comme  une  déchirure  profonde;  une  tumeur 
j'est  formée  au  périnée,  et  dès  qu'elle  a  été  ouverte,  il  s'est  aperçu 
|ii71  perdait  ses  urines  par  une  voie  nouvelle,  en  plus  ou  moins  grande 
IQmtité.  Ces  renseignements  sufiUsent  déjà  pour  ne  laisser  aucun  doute 
mr  la  nature  de  l'infirmité  à  laquelle  on  a  affaire.  Cependant  le  chirur- 
gien, examinant  avec  soin  les  parties  malades,  découvrira  un  -ou  plu- 
leurs  orifices  fistnleux  situés  sur  le  périnée,  les  bourses,  la  portion 
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libre  de  la  verge,  cl  môme  dans  des  régions  plus  éloignées,  telles  que 
le  pubis,  les  fesses,  la  face  antérieure  et  supérieure  des  cuisses.  Tantôt 
ces  orifices  sont  cachés  sous  un  pli  ou  dans  un  froncement  de  la  peau; 
tantôt  ils  sont  bordés  par  une  végétation  rouge,  ferme  au  toucher, 
ayant  la  forme  d*un  cul  de  poule,  suivant  Texpression  consacrée.  Quel- 
quefois leur  entrée  est  si  petite,  qu'il  est  difficile  d*y  introduire  un 
stylet  très-fin  ;  d'autres  fois  elle  est  assez  grande  pour  laisser  pénétrer 
une  grosse  sonde. 

Les  urines  peuvent  sortir  en  totalité  par  le  périnée.  Cette  circon- 
stance indique  que  l'orifice  interne  de  la  fistule  est  large  et  qu'il  existe 
au  devant  d'elle  un  rétrécissement  très-prononcé^  peut-être  même  une 
oblitération  complète  du  canal.  Ordinairement  la  plus  grande  partie 
des  urines  s'écoule  par  le  méat  urinaire,  et  une  quantité  moindre  passe 
par  la  fistule  sous  la  forme  d'un  jet  très-fin,  goutte  h  goutte,  ou  eu 
bavant.  Quand  le  liquide  s'échappe  par  plusieurs  trous  en  même  temps, 
on  dit  que  le  malade  pisse  en  arrosoir. 

Si  Turèthre  a  conservé  son  calibre,  la  miction  peut  se  faire  sans 
que  l'on  voie  rien  sortir  par  la  fistule.  Cependant,  quelques  gouttes 
d'urine  se  sont  engagées  dans  le  trajet  fistuleux-,  qui  est  tortueux  et 
très-étroit,  et  c'est  quelque  temps  après  avoir  fini  d'uriner,  que  le  ma- 
lade se  sent  mouillé.  On  trouve  bien  sur  son  linge  des  taches  jaunâtres, 
mais  ni  leur  coloration  ni  leur  odeur  ne  permettent  d'assurer  qu'elles 
sont  produites  par  de  l'urine.  —  Dans  ces  cas,  Dielfenbach  recom- 
mande de  serrer  le  gland  au  moment  de  la  miction,  pour  empêcher 
l'urine  de  sortir  et  la  forcer  à  refiuer  par  la  fistule.  Outre  que  ce  moyen 
de  diagnostic  ne  serait  pas  d'un  grand  secours,  il  a  un  inconvénient 
sérieux  :  dans  les  ed'orts  que  ferait  le  malade,  l'urine  pourrait  agrandir 
l'ouverture  interne  de  la  fistule,  et  môme,  en  déchirant  les  tissus  voi- 
sins, amener  une  infiltrîition.  —  On  a  proposé  aussi  d'injecter,  soit 
dans  la  fistule,  soit  dans  Turèthre,  un  liquide  coloré  qui,  en  sortant  par 
le  méat  urinaire,  ou  par  l'orifice  fistuleux,  ne  laisserait  aucun  doute 
sur  la  nature  de  la  maladie.  Ces  manœuvres  seraient  au  moins  inutiles. 
Quand  la  fistule  est  assez  étroite  pour  ne  pas  laisser  passer  l'urine, 
l'injection  faite  par  son  orifice  cutané  refiuerait  au  dehors;  poussée  par 
Turèthre,  elle  irait  directement  dans  la  vessie. 

Lorsque  le  trajet  fistuleux  a  une  certaine  longueur,  on  sent  dans 
l'épaisseur  des  tissus  un  cordon  dur,  arrondi,  qui,  partant  de  la  peau, 
se  dirige  vers  l'urèthre,  auquel  il  est  adhérent  Ce  signe  fait  défaut,  si 
les  parties  voisines  de  la  fistule  sont  elles-mêmes  indurées;  on  le  ren- 
contre plus  particulièrement  an  scrotum,  où  les  parties  ont  une  laxilé 
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qoi  permet  de  les  saisir  entre  les  doigts,  tandis  qu'il  est  difficile  de 
aÛTre  la  marche  de  la  fistule  dans  Tépaissenr  du  périnée. 

Le  meilleur  moyen  d'investigation  consiste  à  sonder  la  fistule  :  on 
introduit  par  son  orifice  externe  un  stylet  boutonné  droit  ou  courbe 
foe  l'on  dirige  doucement  et  en  tâtonnant,  à  la  rencontre  d'un  cathéter 
nétalliquc  qu'on  a  préalablement  introduit  dans  l'urèthre.  Si  les  deux 
iistraments  viennent  à  se  toucher,  il  ne  reste  plus  de  doute  sur  la 
perforation  du  canal.  De  cette  façon,  on  peut  apprécier  jusqu'à  un 
eertain  point  la  direction,  ^'étendue  et  la  largeur  du  trajet  fistuleux^ 
i^issurer  s'il  existe  des  clapiers,  ou  constater  la  présence  de  quelque 
corps  étranger.  Assez  souvent  il  est  impossible  de  faire  arriver  le  stylet 
JHqae  dans  l'urèthre,  à  cause  du  trajet  sinueux  de  la  fistule.  Si  les 
premières  tentatives  ont  été  infructueuses,  il  ne  faut  pas  insister;  en 
pooiisant  le  stylet  avec  un  peu  de  force,  on  risquerait  de  produire  quel- 
ques déchirures.  Des  recherches  exagérées  sont  d'autant  plus  inutiles, 
que,  dans  la  grande  majorité  des  cas,  il  existe  d*autres  signes  qui  suffi- 
sent pour  assurer  le  diagnostic. 

Les  fistules  urinaires  siégeant  sur  le  périnée  ou  les  fesses  pour- 
raient être  confondues,  à  la  rigueur,  avec  celles  de  l'anus.  Cependant 
l'oQTerture  externe  de  ces  dernières  est  ordinairement  plus  grande  et 
plus  apparente;  leur  trajet  est  plus  direct  et  plus  large,  de  telle 
lorte  qu'il  est  facile  d'y  faire  pénétrer  profondément  un  stylet  assez 
gros.  Si  en  même  temps  on  introduit  le  doigt  dans  le  rectum^  on 
mcootre  l'extrémité  de  l'instrument  dans  la  cavité  de  cet  organe. 
Alors  même  qu'on  n'aurait  pu  traverser  l'orifice  interne,  la  pointe 
éa  stylet  arrivant  jusque  sous  la  muqueuse  suffirait  pour  indiquer  la 
■atnre  de  la  maladie.  J'ajouterai  encore  qu'en  étudiant  ces  fistules 
afec  soin,  on  parvient  à  constater  qu'elles  livrent  passage  à  des  matières 
fécales,  ou  au  moins  à  des  gaz. 

On  distingue  encore  plus  aisément  les  fistules  causées  par  une  alté- 
Talion  de  Tischion  ou  de  sa  branche  ascendante.  Elles  n'ont  presque 
tOQJoars  qu'un  seul  orifice  externe  ;  le  liquide  qui  s'en  écoule  est  peu 
abondant,  de  couleur  grisâtre  et  sans  odeur.  Leur  trajet  est  rarement 
sinueux,  et  l'on  peut  constater  la  lésion  de  l'os  avec  un  styleL  Ce  signe 
pathognomonique  fait  quelquefois  défaut  ;  c'est  quand  la  portion  d'os 
frappée  de  mort  a  été  éliminée  et  remplacée  par  des  bourgeons 
cktmus  ou  une  membiane  pyogénique  qui  forme  le  fond  de  la  fistule. 
Cependant  le  stylet  arrive  si  directement  sur  l'os  qu'on  ne  peut  mécon- 
naître le  point  de  départ  de  la  maladie. 

L'anatomie  pathologique  des  fistules  nréthrales  se  rapproche  beau- 
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coup  de  celle  des  fistules  qu'on  rencontre  à  Tanuset  dans  d'autres  ré- 
gions du  corps.  Cependant  il  ne  sera  pas  sans  utilité  d'en  signaler 
quelques  particularités  qui  ont  une  véritable  importance  par  les  con- 
séquences thérapeutiques  qu'on  peut  en  tirer. 

J'ai  déjà   dit  que    les  ouvertures  cutanées  d'une  fistule   urinaire 
étaient  assez  souvent  multiples.  Son  orifice  uréthral,  au  contraire,  est 
presque  toujours  unique.  Il  siège  sur  la  paroi  inférieure  du  canal,  un 
peu  en  dehors  de  la  ligne  médiane.  Sa  forme  est  celle  d'une  fente  irrégu- 
lièré,  dirigée  d'arrière  ou  avant,  ou  celle  d'un  trou  ovalaire  de  quelques 
millimètres.  Tantôt  il  se  continue  directement  avec  le  trajet  fistuleux 
principal,  tantôt  il  communique  avec  un  clapier,  reste  d'un  abcès  ou 
d'un  épanchement  urinaire.  Cette   poche  est  placée  immédiatement 
sous  Turèthre,  dont  elle  n'est  séparée  que  par  les  parois  de  ce  conduit 
Quelquefois  cette  cloison  a  été  complètement  détruite,  et  cette  cir- 
constance constitue  un  obstacle  très-sérieux  k  la  guérison  de  la  mala- 
die, car,  après  qu'on  a  débridé  les  trajets  fistuleux  et  placé  une  sonde 
à  demeure  dans  la  vessie,  il  faut  un  travail  de  réparation  bien  puissant 
pour  combler  une  si  grande  perte  de  substance.  J'ai  vu  deux  malades 
dont  la  paroi  intérieure  de  l'urèthre  était  détruite  dans  la  longueur  de 
ti  centimètres,  en  arrière  des  bourses.  Tous  les  moyens  de  traitemenl    ii 
employés  pour  guérir  leur  infirmité  avaient  échoué. 

Au  périnée,  le  trajet  fistuleux  a  de  2  à  3  centimètres  de  profondeur; 
mais  sur  le  scrotum,  quand  les  parties  indurées  forment  une  masse  con- 
sidérable, il  peut  avoir  une  longueur  de  8  à  10  centimètres. 

Lorsque  le  trajet  est  court  et  direct,  il  est  ordinairement  tapissé  par 
une  membmnc  assez  fine  et  lisse.  S'il  est  long  et  sinueux,  il  a  des  parois 
molles  et  fongueuses.  Q^î^nt  aux  tissus  voisins,  ils  sont  d'autant  plus 
épaissis  et  indurés,  que  la  maladie  est  plus  ancienne.  Ils  sont  blan- 
chAtres,  peu  vasculaires,  et  crient  quelquefois  sous  le  scalpel  à  la  ma- 
nière des  tissus  fibreux,  mais  jamais  je  n'ai  trouvé  de  dégénérescence 
cartilagineuse  el  encore  moins  osseuse,  comme  plusieurs  praticiens 
disent  l'avoir  constaté. 

Le  pronostic  des  fistules  urinaircs  varie  suivant  leur  cause,  leur  siège, 
leur  étendue,  leur  direction,  leurs  complication^  et  l'état  général  du 
malade.  Celles  qui  résultent  d'une  plaie  du  périnée,  d'un  calcul  de 
l'urèthre,  sont  beaucoup  moins  graves  que  celles  qui  succèdent  à  une 
infiltration  d'urine  el  à  un  abcès  urineux.  C'est  que  dans  les  premières 
les  tissus  ont  conservé  leur  épaisseur  et  leur  souplesse,  et  que  dans  les 
secondes  ils  ont  été  plus  ou  moins  détruits.  Les  fistules  du  périnée  se 
ferment  quelquefois  spontanément  ou  à  l'aide  d'un  traitement  très- 
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simple^  tandis  que  celles  de  la  partie  libre  de  la  verge  sont  très* 
rebelles  et  exigent  souvent  une  opération  des  plus  difficiles.  La  direc- 
tion oblique  du  trajet  fistuleux,  son  étroitesse,  sont  des  conditions 
très-favorables,  tandis  qu'un  trajet  direct  et  une  perte  de  substance  un 
peu  étendue  sont  des  obstacles  sérieux  à  la  guérison.  La  présence  d'un 
rétrécissement  est  une  des  complications  les  plus  fréquentes  et  les  plus 
dangereuses.  Très-souvent  il  a  été  la  cause  première  de  la  fistule,  et  par 
les  obstacles  qu'il  apporte  à  la  sortie  des  urines^  il  l'entretient  lorsqu'elle 
est  établie,  et  fait  échouer  les  moyens  de  traitement  les  mieux  corn- 
bmés.  Enfin^  quelques  sujets,  par  suite  de  Tàge,  de  quelque  maladie 
générale  ou  d'un  mauvais  état  des  voies  urinaires,  sont  tombés  dans  un 
td  état  d'épuisement,  qu'on  ose  à  peine  recourir  à  une  opération  qui, 
ms  avoir  de  grandes  chances  de  succès,  pourrait  compromettre  la 
fie.  Aussi,  malgré  les  progrès  qu'a  faits  depuis  le  commencement  de  ce 
siècle,  la  chirurgie  des  voies  urinaires,  il  faut  bien  avouer  que  certaines 
Isloles  sont  incurables,  ou  tout  au  moins  qu'il  est  prudent  de  ne  pas 
chercher  à  guérir. 

Tbaftement.  —  On  a  employé  plusieurs  moyens  pour  obtenir  la  gué- 
rison de  ces  fistules.  Ce  sont  :  l""  les  sondes  à  demeure;  2""  l'incision; 
I*  l'excision;  6**  la  suture;  5""  la  cautérisation;  6^* l'autoplastie. 

I*  Sondes  à  demeure,  —  Il  est  d'observation  journalière  que  les  fistules 
urinaires  du  périnée  et  du  scrotum  ont  une  grande  tendance  à  se  fermer 
spontanément  dès  qu'elles  cessent  d'être  traversées  par  l'urine.  Ce  ré- 
mltat  tient  sans  doute  à  leur  direction  oblique  et  à  l 'épaisseur  des  tissus 
fû  enveloppent  l'urèthre  dans  ces  régions.  A  mesure  que  les  urines 
reprennent  leur  voie  habituelle,  les  tissus  indurés  retrouvent  leur  sou- 
plesse; les  parois  calleuses  des  trajets  fistuleux  se  ramollissent,  se  rap- 
prochent et  se  soudent;  l'ouverture  uréthrale  se  cicatrise^  et  enfin  la 
guérison  a  lieu.  Ces  phénomènes  avaient  été  parfaitement  observés  par 
nos  grands  chirurgiens  du  siècle  dernier,  J.  L.  Petit,  Desault,  Chopart, 
Bouter;  aussi  se  bornaient-ils,  le  plus  souvent,  à  traiter  les  fistules  en 
plaçant  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie,  au  lieu  d'attaquer  d'em- 
Née  les  trajets  fistuleux.  Cette  pratique,  trop  délaissée  dans  ces  derniers 
temps,  est  évidemment  la  plus  simple  et  la  meilleure,  dans  les  cas  or- 
dinaires. Alors  même  qu'il  existe  des  complications  qui  devraient  la 
faire  échouer,  comme  il  n'est  pas  toujours  possible  de  les  reconnaître 
toQt  d'abord,  il  y  a  encore  avantage  à  commencer  le  traitement  par 
l'emploi  d'un  moyen  qui,  s'il  ne  sufBt  pas,  aura  ser^i  du  moins  à  dilater 
'orèthre  et  à  préparer  les  parties  pour  une  autre  opération.  Mais  il  faut 


-*r(»    r^TA^n    -Tié*        —.r.ip'    •' TOiieinent  »*!as£p   in  î^mps  courent  tres- 

nc.  ■.:in  ;»•  "•-»  ■m>  •  n^nr^'r  '?r,n  tôt.  —  r.ii  «innne  «ies  'W^ins  à  an 
-ômnip  •  •  ."..TTianti"— *  tt  .■>  m  ••iiifniit  <ieniiis  onze  .ins  dane 
rv*nrTf»  "i*nr.r.»  r'.i-ii».  -^::siau  «^na  «'nfices  îtstnlenx  sur  le  périnée. 
:r*fTx  i  t  -.iffîé» 'jm*»r!;virp  nterae  «ie  î:i  «'nisse  «imite  €t  triisàla 
l'^tr.**    tt*  -rrp.    .11     ôrant    «ii  nax)i5.  Pendant  la  mictîoiu  Vunat 

.*»T.nf;iit  .ir  -  -.-niii»*  în  ner.nee  t-»  «le  ;;i(*uià<e:  '"'est  à  peine  slle»! 
•"^ftair  .rTie-fmp^  ,  :uti&i  mit  -  mcii  irinaire.  .Vprès  aroir  dilaté  Turè- 
np*».  •»  nii  i-fnaniu  :re«  .:_*  ;  eux  mois,  parce  tjae  îa  présence  dm 
(yrrs  ^-tramcpr  •  i::>  inai  .e  noiiTait  L-lre  -apportée  pins  de  vinst-  ; 
niatrp  nenre?  -  lOs  -*îer!mner  :e?î  icces  «ie  dèvre.  je  pns  laisser  à  de  ' 
lUHire  ine  -••mif  i'-  '  niiiiniiiire!?  «iui  rinit  par  être  assez  bien  toléréf. 
Divers  u'cîdeîîts  -.ins  -n^LTite  me  rorcer'Mit  'litiâieurs  fois  à  interrompre 
•i»  traitement  ^ena^mr  rueitmes  ;«"Hir5:  e'^emiant  le  malade  fut  entière- 
nent  ::uen  ioro-?  ruuorzs  -loi». 

•'.hopart  :'riDp«^re  JserTau*»n  atere'^sante  -l'un  enfant  de  dix  ans 
rni  ivnit  -^uisieur^  *:finif<  -.Lnees  les  une^  .lu  périnée.  les  autres syrle 
iUbis  -t  lans  .1  r^yzv.n  •  imain.'.  iîlle^  -taient  placées  au  centre  de 
*fiair5  fi>n:nieiîse<  c  'îvtr>nae**"î  le  iurete*  «'nnsidénbles.  Il  ne  sor- 
tait r^ri^iiue  -.iix>  .  irrre  •  .ir  •iin^thr'?.  tui  '*taik  <i  rétrt'ci,  que  Desanll 
le  lut  '*  atm.iuin?  .se  n^iiie  -*'nàe  -tu  avec  la  plus  jurande  peine.  U 
nalatte  ne  fut  -:ner!   :n  Lsre<  nus  »ie  'r^is  mots,  (Ihopart,  vol.  II,  p.  350.) 

î^>yer  ;)ane  «le  ttus  naïaae^  iifectes  «iepois  pins  de  dix  ans  defis- 
•iil«»<  'f»inrr!ee<  v  ruine  aciribie"?  :  îe  périnée  H  le  scrotum  étiienl 
••»il»*ment  iileux  t  oaiormus  -^nM^nible,  «^"îls  formaient  une  masse 
.ntVirme  .tans  aiTuetle  i»n:ie  listmuuait  pas  même  les  testicule?,  etqra* 
-tiiir  >»»r!^et»  lio  'iix  .1  ;«ure  »iivertures  pur  lesquelles  Turine  sortait  en 
irrn^oir.  «Vs  'naiaiies  -laient  obliges  ie  porter  des  cotillons  pour  ne 
>:»s  nonder  [eîir«  -etoment^  «t  ie  >  .iccroupir  pour  uriner.  —  Pourtant, 
rt,r,>r  'e^  znerit  lar  '<'  -oui  -*mpioi  des  sondes  à  demeure. 

Rt  il  ijonte  :  ''wfio#.wi  r  r-«'-«m  j#w  ffi^  *m  effet,  des  fistules  urinairts  ré- 
^ntii't^t  nmmhi*^  pu  ,ni  *t**  fuf^e<  jar  /'jm^  des  bougies  et  stirt(mt  itt 
<r.nH*^'        r-TV*   **s  :i'Ui*i,    if'^tr^..  viA.  IX,  p.  276  ^ 

<>  rnirt^menr.  nu  -embie.  m  nn»mier  abuni.  très-simple,  exige  les 
phi<ï  jrand^  -r.îns.  Mr  i  '»5t  -«^uveat  rnivpr«é  par  des  accidents  qui  pour- 
r.%i**nt  «•!!  "«imnnraettn?  !e  !>»<îiiut.  Chez  quelques  malades  dont  les 
ftshilp^  larzcîs  »iî  nombrea^^es  donnent  passage  à  la  totalité  des  urines, 
ia  muqueuse  de  lurèthrp,  n  étant  plus  humectée  par  son  liquide  habi- 
tuel, s'enflamme  et  devient  tellement  irritable,  qu'il  serait  impossible  de 
kfoer  le  eathétérisme  atec  une  sonde  ordinaire  sans  éveiller  de 
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lies  soufirauces.  Il  faut  ci'aLord  combattre  cette  disposition  fâcheuse 
lant  de  placer  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie.  On  commencera 
ne  par  introduire  dans  le  canal  une  bougie  assez  fine  pour  qu^elle 
isse  très-Iacilement  Elle  ne  pourra  écarter  douloureusement  les  pa- 
is de  Turèthre;  cependant  sa  présence  suffira  pour  déterminer  une 
lammation  légère  suivie  d'un  écoulement  séro-purulent,  et  au  bout 
K  quelques  jours,  quand  le  spasme  aura  cessé,  on  procéderai  la  dila- 
lioo  du  canal.  Si  ce  moyen  simple  ne  réussissait  pas^  il  faudrait  en 
nplover  un  autre  plus  énergique  qui  consisterait  à  cautériser  légère- 
lent  la  muqueuse  (voy.  Spasme^  page  388). 

D'autres  fois,  le  rétrécissement,  après  avoir  cédé^  dans  une  certaine 
lesure,  à  l'action  des  bougies,  devient  tout  à  coup  rebelle  à  une  plus 
unde  dilatation.  La  sonde  que  Ton  mettrait  à  demeure  ne  peut  donc 
roîr  qu'un  petit  volume,  et  tandis  qu'elle  est  serrée  au  niveau  du  ré- 
édssement,  elle  ne  remplit  pas  la  partie  du  canal  placée  derrière 
L  n  résulte  de  là  qu'au  moment  où  la  vessie  se  contracte  pour  se 
1er.  l'urine,  ne  s'échappant  pas  assez  vite  par  la  sonde,  passe  en  de- 
irs  d'elle  et  s'engage  dans  les  trajels  fistuleux.  —  Pour  remédier  à 
I  accident,  on  a  conseillé  de  laisser  la  sonde  ouverte^  afin  que  l'urine 
écoule  au  dehors  à  mesure  qu'elle  arrive  dans  la  vessie.  Mais  ce  moyen 
ussî  ses  inconvénients  :  si  la  sonde  reste  à  demeure  pendant  trop 
Dgtemps,  la  vessie^  revenue  sur  elle-même  et  comme  racornie,  perd 
i  partie  la  propriété  qu'elle  a  d'être  dilatée;  ses  parois,  continuel- 
ment  en  contact  avec  le  bout  de  la  sonde^  peuvent  s'enflammer  et 
dcérer;  enfin,  si  les  yeux  de  la  sonde  viennent  à  être  obstrués  par 
s  mucosités,  ou  s'ils  dépassent  trop  le  col  de  la  vessie,  l'urine  peut 
leore  glisser  le  long  des  parois  de  Turèthre  et  s'engager  dans  la 
taie. 
On  a  proposé  encore  d'établir  une  sorte  de  siphon  en  plaçant  dans 

sonde  quelques  brins  de  coton  qui  serviraient  de  conducteur  à 
irine;  mais  cette  mèche,  qui  diminue  le  calibre  de  la  sonde,  empêche 
1  urines  de  oouler  bien  plutôt  qu'elle  ne  favorise  leur  sortie.  Divers 
Dtres  moyens  ont  été  imaginés  dans  le  même  but;  ils  sont  tous  aban- 
onoés  avec  juste  raison.  —  Dans  ces  cas  difficiles  on  doit  renoncer  à 
dilatation  lente,  qui  semit  impuissante  et  pleine  d'accidents.  Il  vaut 
recourir  tout  de  suite>  soit  à  la  divuUion  du  rétrécissement,  soit 
^  l'oréthrotomie  interne  ou  externe. 

Dans  des  circonstances  conti;aires,  le  rétrécissement  s'est  laissé  di- 
Her  largement;  on  peut  introduire  dans  Turèthre  une  grosse  sonde 
^  permet  la  sortie  facile  et  complète  des  urines,  et  pourtant  le: 


J 
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fistules  ne  se  ferment  point.  On  a  altribué  ce  résultat  à  ce  que  la  sonde 
entretient,  par  sa  présence  dans  le  canal,  une  inflammation  trop  vive 
qui  empêche  l'orifice  interne  de  la  fistule  de  se  cicatriser.  Je  n'ai  rien  à 
dire  contre  cette  explication,  qui  est  assez  plausible.  Mais  je  crois  plutôt 
que  la  sonde  agit  ici  d'une  façon  toute  mécanique;  que,  si  elle  est 
trop  volumineuse,  elle  tient  les  bords  de  la  fistule  écartés  et  s'op- 
pose ainsi  à  leur  soudure.  Du  reste,  peu  importe  la  raison  qui  entraye 
la  cicatrisation.  Mais  l'expérience  a  démontré  que,  dans  ces  cas,  il  faut 
enlever  la  sonde.  Malgré  les  inconvénients  d'un  cathétérisme  trop  fré- 
quent, il  est  préférable  que  le  malade  se  sonde  toutes  les  fois  qu'il  a 
besoin  d'uriner.  Si  le  canal  est  parfaitement  libre,  on  peut  même  ne  pa^ 
recourir  au  cathétérisme.  Gomme  les  urines  ne  rencontrent  aucun 
obstacle,  elles  s'écoulent  par  la  verge  plus  facilement  qu'elles  ne 
s'engagent  dans  la  fistule,  et  celle-ci  guérit  quelquefois  très-promp-  ; 
tement. 

Boyer  raconte  qu'on  lui  avait  envoyé  d'Abbeville  un  jeune  homme  ; 
ayant  une  fistule  siégeant  sur  la  partie  moyenne  du  périnée.  Pendant  ^ 
onze  mois  la  maladie  avait  été  traitée  par  les  sondes  à  demeure.  On 
avait  d'abord  tenu  la  sonde  bouchée^  et  le  malade  ôtait  le  bouchon 
chaque  fois  qu'il  voulait  uriner;  ensuite  on  l'avait  laissée  constamment 
débouchée.  Pour  venir  à  Paris,  ce  jeune  homme  enleva  sa  sonde.  A  son 
arrivée,  Boyer  constata  que  la  fistule  était  cicatrisée.  (Traité  des  matad. 
chirurg.y  vol.  ÏX,  p.  266.)  —  Ce  fait  n'est  pas  rapporté  avec  tous  les 
détails  qu'on  pourrait  désirer.  Mais,  outre  qu'il  est  impossible  de  mettre 
en  doute  la  véracité  de  Boyer,  je  dois  dire  que  j'ai  rencontré  plusieurs 
cas  presque  identiques. 

L'insuccès  du  traitement  par  les  sondes  à  demeure  peut  tenir  à  d'an- 
tres causes.  En  1857,  je  donnais  des  soins  à  un  voiturier,  âgé  de  qua- 
rante-trois ans,  qui  ayait  deux  fistules  au  périnée.  Pendant  plus  de  six 
mois,  on  lui  avait  fait  garder  une  sonde  dans  la  vessie,  sans  obtenir  la 
moindre  amélioration.  Je  continuai  ce  traitement  encore  un  mois,  sans 
plus  de  succès;  mais  une  circonstance  m  avait  frappé  :  c'est  que  dans 
l'intervalle  des  mictions,  il  sortait  une  notable  quantité  de  pus  par  l'ori- 
fice fistuleux  le  plus  rapproché  du  scrotum.  Soupçonnant  rexislence 
de  quelque  clapier,  je  sondai  la  fistule  dans  tous  les  sens,  et  je  sentis  on 
corps  dur  que  je  pris  pour  une  concrétion  calcaire.  Le  stylet  fut  rem- 
placé par  une  sonde  cannelée  sur  laquelle  je  glissai  un  bistouri  de  mi- 
nière à  débrider  largement  le  trajet  fistuleux,  et  avec  des  pinces  je 
retirai  un  petit  séquestre  aplati,  irrégulier,  long  d'un  centimètre  ti 
large  de  3  à  ^  millimètres.  £n  interrogeant  le  malade  avec  plus  de  soin 
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pie  j#^  ne  l'avais  fkit,  j'appris  qu'en  1855,  il  avait  été  renversé  par  une 
«Mtnre  dont  une  des  roues  lui  était  passée  sur  le  bassin.  Il  s'était  bien 
taàsy  et  ce  n'est  que  cinq  mois  après  cet  accident  qu'il  avait  eu  un 
beès  an  périnée.  —  Le  corps  étranger  enlevé,  on  continua  les  sondes  à 
tcmeure,  et  la  gucrison  était  complète  le  trente-deuxième  jour. 

Les  corps  étrangers  qu'on  rencontre  le  plus  ordinairement  dans  les 
istiiles  sont  des  concrétions  calcaires  venues  de  la  vessie  et  qui  se  sont 
iéveloppées  sur  place.  —  Benoît,  chirurgien  de  Dunkerque,  parle  d'un 
ietllard  de  soixante  et  onze  ans  qu'il  traitait  pour  des  fistules  siégeant 
or  le  périnée  et  le  scrotum.  Il  avait  employé  inutilement  des  remèdes 
léaéraux  et  pratiqué  des  scarifications,  quand  il  constata  la  présence 
hm  calcul  dont  il  fit  l'extraclion.  A  partir  de  ce  moment,  les  fistules 
nérirent  promptement.  —  Covillard  rapporte  qu'étant  à  Lyon,  il  fut 
ppdé  pour  donner  des  soins  à  un  homme  de  soixante-cinq  ans.  Il 
XNiva  au  périnée,  sur  le  scrotum  et  sur  chacune  des  cuisses  du  malade,' 
losieurs  fistules  d'où  il  retira  sept  calculs  de  la  grosseur  d'une  fève. 
Mierr.  iatro-ckirurg,,  vol.  IX,  p.  64.)  —  Chez  un  enfant  de  douze  ans 
■e  j'aTais  taillé,  la  cicatrisation  de  la  plaie  périnéale,  qui  marchait  ré- 
liièrement  pendant  les  dix  premiers  jours,  cessa  de  faire  des  pro- 
•ès,  et  je  devais  craindre  qu'elle  ne  de\inl  fistuleuse.  En  la  sondant,  je 
oovai  ses  parois  rugueuses  et  encroûtées  de  sels  calcaires.  J'enlevai  ce 
^t  avec  une  petite  curette,  et  je  pratiquai  une  cautérisation  assez 
lergique  avec  du  nitrate  d'argent.  On  donna  au  petit  malade  des  bois- 
ms  abondantes  coupées  d'un  tiers  d'eau  de  Vichy.  Le  dépôt  ne  se  re- 
mduisit  pas,  et  la  plaie  se  ferma  au  bout  d'une  semaine. 
Cn  décollement  considérable  du  canal,  l'existence  de  clapiers  rem- 
lis  de  pus  et  d'urine,  seraient  également  des  obstacles  sérieux  à  la 
catrisation  de  la  fistule. 

Toutes  ces  complications  sont  très-importantes;  elles  réclament  des 
MHS  préliminaires  et  même  des  opérations  particulières,  mais  la  base 
B  traitement  ne  consiste  pas  moins  à  rétablir  le  cours  des  urines  par 
ifoie  naturelle  et  à  l'empêcher  de  pénétrer  dans  les  trajets  fistuieux. 

Dans  ces  derniers  temps  on  a  beaucoup  critiqué  l'emploi  des  sondes  à 
emeure  :  on  a  dit  qu'elles  pouvaient  déterminer  une  cystite,  une  gan- 
léne  de  la  muqueuse  de  l'urèthre  ou  de  la  vessie,  et  même  une  perfo- 
ationde  ce  viscère.  A  l'insistance  avec  laquelle  certains  auteurs  en  ont 
ttrié,  on  pourrait  cyroire  que  ces  accidents  sont  très-fréquents,  mais 
lulls  a\'aient  échappé  à  l'observation  des  anciens  chirurgiens.  Ce  serait 
Bkf  double  erreur.  Ces  accidents  sont  rares;  ils  ne  se  rencontrent  guère 
uc  chez  des  vieillards    ou  des  indi\idus  cachectiques.  J.  L.   Petit, 
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Snviard,  Desaull,  Boyer,  les  connaissaient,  et  ils  en  ont  rapporté  des 
exemples.  Cependant  ils  employaient  les  sondes  à  demeure  parce  qu'ils 
savaient  tenir  compte  de  l'âge  et  de  la  constitution  des  malades,  parce 
que,  tout  en  signalant  les  inconvénients  de  ce  mode  de  traitement  des 
fistules,  ils  le  regardaient  comme  le  meilleur. 

2®  Incisions,  —  Les  incisions  ne  constituent  pas  une  véritable  méthode 
de  traitement.  Elles  ne  sont  qu'un  moyen  accessoire  très-utile^  soit  pour 
retirer  un  corps  étranger  logé  dans  la  fistule,  soit  pour  donner  un  écou- 
lement facile  aux  matières  altérées  contenues  dans  un  clapier.  On  les 
emploie  surtout  dans  les  cas  où  il  existe  une  induration  considérable 
des  tissus  qui  a  résisté  à  Tusage  des  bains  généraux,  des  cataplasmes 
émollients,  des  lotions  alcalines  et  des  pommades  résolutives.  Mais  elles 
ne  réussissent  qu'à  la  condition  d'être  très-larges  et  très-profondes.— 
V  Le  chirurgien  commence  par  introduire,  aussi  loin  que  possible,  une 
sonde  cannelée  dans  la  fistule;  avec  la  main  gauche,  il  en  soutient  le 
pavillon,  tandis  qu'avec  la  main  droite,  il  glisse  dans  sa  cannelure  ud 
bistouri  droit  de  manière  à  faire  une  incision  ayant  la  forme  d'un  angle 
dont  la  pointe  correspond  à  l'urèthre  et  la  base  à  la  peau.  Ce  débridc- 
ment  ne  provoque  en  général  qu'un  écoulement  de  sang  insignifiant 
La  plaie  ne  tarde  pas  à  s'enflammer  :  les  faces  indurées  se  vascularisenl 
et  se  ramollissent;  elles  se  couvrent  de  bourgeons  charnus,  et  se  cica- 
trisent assez  rapidement,  si  l'on  a  pris  soin  de  les  soustraire  au  contact 
de  l'urine. 

Quand  il  existe  plusieurs  trajets  fistuleux,  on  peut  se  contenter  de 
débrider  le  principal,  celui  qui  se  rend  le  plus  directement  à  l'urèthre. 
Sa  cicatrisation  entraîne  ordinairement  celle  des  autres,  dans  un  temps 
très-court.  Il  y  a  très-peu  d'exceptions  à  cette  règle. 

Z''  Excisions, — Ledran  et  les  chirurgiens  de  son  époque  ne  se  bor- 
naient pas  à  inciser  les  trajets  fistuleux;  ils  croyaient  nécessaire  d'exciser 
une  portion  plus  ou  moins  grande  des  tissus  indurés.  Ledran  raconte  qu'il 
traita  de  cette  façon,  en  présence  de  Petit,  Malaval  et  Boudou,  un  offi- 
cier anglais,  âgé  de  soixante-six  ans,  très-cassé,  qui  avait  le  scrotum 
très-gros,  très-dur  et  rempli  de  trous  fistuleux.  Dans  une  première 
opération,  il  emporta  une  partie  des  callosités.  Un  abcès  s'étant  formé 
dans  le  scrotum,  il  l'ouvrit,  et,  profitant  de  l'occasion,  ;/  enleva  avec  k 
bistouri  tout  ce  qui  était  calleux  entre  la  nouvelle  plaie  et  celle  qu'il  avait 
faile  huit  jours  auparavant.  —  L'opération  fut  suivie,  dit-il,  d'accidents 
terribles  :  il  y  eut  un  érysipèle,  une  fièvre  très-vive  qui  dura  près  de  dix 
jours,  des  abcès,  une  gangrène  des  fesses,  etc.,  etc.,  etc.,  Au  bout  de 
huit  mois  il  existait  encore  une  fistule.  Un  an  plus  tard,  le  malade  était 
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loéri,  mais  ce  ne  fut  pas  sans  avoir  couni  les  plus  grands  dangers. 
Ledran,  Ob$erv.  deckirurg.^  t.  II,  p.  179.) 

Ces  excisions  sont  inutiles,  car^  ainsi  que  je  l'ai  dit,  il  suffit  d'inciser 
es  tissus  indurés  et  de  panser  les  plaies  avec  des  topiques  émoilients 
rritants,  pour  amener  le  ramollissement  des  parties.  Elles  ont  encore 
m  inconvénient  beaucoup  plus  grand,  c'est  de  produire  une  perte  de 
■hstance  souvent  difficile  à  réparer.  A  la  suite  d'une  infiltration  d'urine 
im  a  produit  une  gangrène  étendue,  la  plaie  se  comble  encore  assez 
npidement.  Dieffenbach  rapporte  qu'il  a  vu,  à  son  grand  étonnement, 
diez  un  malade  dont  tout  le  scrotum  avait  été  détruit  et  qui  perdait 
Ks  urines  par  une   fistule  ayant  un   demi-pouce  de   diamètre,  tout 
le  tissa  qui  avait  été  désorganisé  se  reproduire  par-dessus  la  sonde 
à  l'aide  de  granulations  abondantes,  et  le  scrotum  se  régénérer  entière* 
Bent  (Gaz.  mé(L^  1838,  p.  802).  Mais,  dans  tous  ces  cas^  les  tissus  épar- 
gnés par  l'urine  ont  consené  une  soup1ei»se  et  une  vitalité  normales;  ils 
peuvent,  par  leur  rapprochement  et  leur  végétation  rapide,  combler 
ne  perte  de  substance  considérable.  Ces  conditions  ne  se  retrouvent 
fias  dans  les  6stules  anciennes,  où  les  parties  indurées  ont  perdu  leur 
nobilité  et  ne  jouissent  que  d'une  vitalité  obtuse.  C'est  ainsi  que  j'ai 
rencontré  plusieurs  malades  dont  les  fistules  étaient  devenues  incurables 
ï  b  suite  d'opérations  d'autoplastie  infructueuses  qui  avaient  amené  une 
grande  déperdition  de  tissus. 

h*  Sutwret.  —  Après  avoir  incisé  le  trajet  de  la  fistule,  on  pourrait, 
ans  pratiquer  une  véritable  excision,  enlever  les  bords  calleux  de  la 
plaie  et  tenter  une  réunion  par  première  intention,  au  moyen  de  su- 
tures. En  1722,  Ledran  avait  eu  l'idée  de  pratiquer  cette  opération  sur 
im  jeune  garçon  affecté  d'une  fistule  rebelle.  Mais,  dit-il,  ayant  com- 
moniqué  mon  dessein  à  quelques-uns  de  mes  confrères,  j'appris  que 
eetle  méthode  avait  déjà  été  tentée  sans  succès.  [Observ.  de  chirurg., 
t  II,  p.  195.) 

Je  ne  crois  pas  que  cette  opération  ait  jamais  été  pratiquée;  elle  offri- 
rait bien  peu  de  chances  heureuses.  En  effet,  !a  couche  des  tissus  qui  con- 
stituent le  périnée  etle  scrotum,déjà  épaisse  à  l'étal  normal.  Test  bien  plus 
encore  quand  elle  a  été  le  siège  d'une  inflammation  chronique.  La  plaie 
fn  résulterait  du  débridement  pratiqué  sur  toute  la  longueurd'un  trajet 
(btnleox  serait  nécessairement  très-profonde,  et  Ton  ne  parviendrait 
fis  à  en  affronter  exactement  les  surfaces  avec  la  suture  la  mieux  faite. 

5*  Cautérisation.  —  Je  me  bornerais  à  mentionner  la  cautérisation 
comme  pouvant  être  de  quelque  utilité  pour  modifier  les  parois  cal- 
leuses des  fistules  et  favoriser  leur  cicatrisation,  si,  dans  ces  dernières 
TonxEMitft.  '•  —  2^ 
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années,  Bonnet  (de  Lyon)  ne  l'avait  pas  présentée  comme  un  moyen 
héroïque  de  guérison.  Les  faits  intéressants  qu'il  a  rapportés  m'obligent 
à  examiner  plus  longuement  cette  méthode. 

Les  chirurgiens  duxvii*  et  du  xviii"  siècle  employaient  fréquemraenl 
les  caustiques  pour  détruire  les  callosités  des  fistules. — Tolet  assure 
avoir  guéri  plusieurs  malades  avec  l'alun  calciné.  Il  se  servait  aussi  de 
trochisques  composés  de  sublimé  corrosif,  d'alun  calciné,  d'opium  et  de 
safran.  —  Colot  faisait  plutôt  usage  de  la  pierre  à  cautère.  —  Saviard 
parle  d'un  jeune  enfant  de  six  ans  auquel  il  avait  pratiqué  la  taille  péri- 
néale  et  dont  la  plaie  était  restée  fistuleuse.  Il  avait  tenté  inutilement 
do  la  fermer  au  moyen  de  caustiques,  qui  n'avaient  fait  qu'empirer  le 
mal,  en  augmentant  la  perte  de  substance.  Alors  il  introduisit  des  tro- 
chisques de  minium  dans  le  trajet  fistuleux  pour  détruire  les  callosités. 
Douze  heures  après  il  fit  plusieurs  incisions  pour  faciliter  le  rapproch^ 
ment  des  parties,  et  par  la  combinaison  de  ces  deux  procédés  guérit 
le  malade.  (Saviard,  Observ.  chirurg,,  6/r,  p.  228.) 

On  emploie  encore  aujourd'hui  les  caustiques  dans  quelques  cas 
simples,  quand  la  fistule  est  très-étroite  et  ne  laisse  sortir  qu'une  quan- 
tité d'urine  insignifiante.  Mais  on  préfère,  aux  préparations  dont  je  vien*! 
de  parler,  le  nitrate  d'argent,  qui  est  plus  facile  à  manier  et  dont  l'action 
est  plus  sûre.  Quant  à  la  cautérisation  avec  le  fer  rouge,  Marc-Aurèle  Sc- 
verin,  qui  en  a  fait  un  si  grand  abus,  en  dit  à  peine  quelques  mots,  en 
parlant  des  fistules  du  périnée  (1571,  Pyrotechniœ  chirurgicœ,  lib.  11, 
p.  260).  Pierre  de  Marchettis,  qui  vivait  à  la  même  époque,  est  beaucoup 
plus  explicite.  D'.'iprès  lui,  quand  la  fistule  occupe  le  périnée,  il  faut 
brûler  avec  un  fer  rouge  les  callosités  autour  de  Turèthre  et  des  parties 
voisines,  afin  que  la  chair  y  croisse  et  que  la  fistule  se  cicatrise.  Mais  on 
aura  soin  de  ne  pas  brûler  l'urèthre,  de  peur  que  la  fistule  ne  soit  agran- 
die et  que  l'urèthre  ne  pu  sse  plus  se  rétablir.  —  Si  la  fistule  occupe  la 
partie  de  l'urèthre  qui  correspond  au  scrotum,  celui-ci  peut  être  détruit 
par  l'urine  et  traverlsé  par  plusicurstrajetsfistuleux.il  les  incise  tousel 
fait  en  môme  temps  porter  au  malade  une  bougie  de  cire.  Si  les  inci- 
sions et  l'emploi  des  bougies  ne  suffisent  pas,  il  y  joint  la  cautérisation 
et  panse  les  plaies  de  manière  à  amener  le  développement  des  chairs  qui 
serviront  à  la  cicatrice  (l). 

(1)  «  Quac  si  in  perinico^  parscallosa  circa  urelhram,  et  parte  adjacente,  înurendafem- 
mento  candcntc,  quô  caro  illi  accrescatet  ad  cicatricem  reducatur  flslula  ;  hic  Uiiieolefe, 
ne  illa  inuratur  atque  fîstula  amplior  flat,  nec  urethra,  pars  spermatica  amplias  ioslaiire- 

tur  et  resarciatur Si  vero  pars  urethrœ  scroto  opposita  ftstula  laboraverit,  urina  ex  ip» 

effluens  scrotum  corrodit  pluribus  furaminibus Stalini  niedo  ad  partem  ipsam  1c«b; 
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Dans  ce  passage  du  chirurgien  de  Padoue,  on  trouve,  à  quelques 
détails  près,  la  méthode  de  Bonnet  telle  qu'elle  a  été  décrite  par  son 
Sève,  M.  Philipeaux.  «  L'incision,  dit-il,  faite  à  la  profondeur  d'un  cen- 
dmètre  à  peu  près.  Bonnet  introduit  des  sondes  cannelées  dans  chacun 
les  trajets  fistuleux,  et  il  incise  toutes  les  fistules  de  manière  que 
leurs  sections  viennent  toutes  converger  dans  l'incision  centrale.  Cette 
incision  est  rendue  de  plus  en  plus  profonde.  Bonnet  craint  peu  de  léser 
Tnrèthre,  puisqu'il  se  tient  toujours  sur  un  de  ses  côtés;  et,  pour  plus 
k  sûreté,  lorsqu'il  arrive  à  la  partie  profonde,  une  sonde  introduite 
ians  le  canal  jusqu'au  rétrécissement  lui  indique  les  parties  qu'il  doit 

loénager Les  incisions  terminées,  on  lie  les  artères  volumineuses. 

Des  fers  rouges  sont  ensuite  promenés  sur  toute  la  surface  de  la  plaie, 
eU'on  ne  s'arrôte  dans  cette  cautérisation  qu'après  l'avoir  rendue  com- 
^tement  sèche  et  noire.  Pour  ne  point  blesser  le  canal  de  Turèthre,  on 
doit  toujours  s'assurer  de  sa  situation  en  s'aidant  de  la  sonde  et  ne  faire 
passer  les  cautères  que  sur  les  parties  latérales.  Huit  à  dix  fers  rouges 
Mmt  souvent  nécessaires  pour  cette  cautérisation.  »  (Philipeaux,  Traité 
frai,  de  la  cauiér.^  p.  523.)  C'est  seulement  trois  semaines  à  un  mois 
iprès  cette  première  opération  que  Bonnet  divisait  le  rétrécissement  au 
moyen  de  l'uréthrotomie  interne.  {Loc.  ctf.,  p.  335.) 

J'ai  employé  le  cautère  actuel  dans  le  traitement  de  quelques  fistules 
inciennes.  Après  avoir  débridé  les  principaux  trajets  et  divisé  en  même 
temps  les  ponts  de  tissus  qui  les  séparaient,  de  manière  à  n'avoir  qu'une 
leole  plaie,  j'en  touchais  les  surfaces  assez  profondément  pour  produire 
une  eschare  de  1  ou  2  millimètres  d'épaisseur.  Les  suites  de  cette  opé- 
ration étaient  aussi  simples  qu'elles  le  sont  ordinairement.  Je  n'ai  pas 
remarqué  que  la  guérison  des  fistules  en  fût  plus  rapide. 

La  cautérisation  par  le  fer  rouge  ne  me  semble  indiquée  que  dans  les 
as  où  le  trajet  de  la  fistule  est  tapissé  de  végétations  fongueuses.  Si  on 
les  enlevait  avec  des  ciseaux,  on  provoquerait  un  écoulement  de  sang 
Mez  abondant,  qui  serait  nuisible  chez  les  individus  épuisés,  tandis 
qq'eo  les  détruisant  par  le  fer  on  évite  sûrement  cet  inconvénient 

Mais,  dans  aucun  cas^je  ne  conseillerai  d'imiter  la  pratique  de  Bonnet. 
Pourquoi  éteindre  huit  ou  dix  fers  rouges  dans  la  plaie?  Pourquoi,  après 
CCS  cautérisations  profondes,  employer  encore,  comme  il  Ta  fait  plu- 
sieurs fois,  la  pâte  au  chlorure  de  zinc?  Pourquoi  ces  grandes  pertes  de 

fm  û  Boltiplex  fuerit,  omnes  fistola  seco  et  per  candeUm  propositam  omnem  operam  io 

meUira  adhibeo Quod  si  non  possit  sanari  urethra  candela,  scrolum  8«eaodum^ 

ladillius  fistulaiD,  ipsaque  inurenda,  modo  jam  dicto,  et  carae  secta  parte,  opplendc» 
MirehetliSt  Sylfoge  observ.  medic-chirur.  rarior,,  1675,  p.  132.) 
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substance  quand  tous  les  soins  du  chirurgien  doivent  tendre  à  conserver 
le  plus  de  tissus  possible  pour  conibler  la  fistule? — Bonnet  commeltait 
une  autre  faute  plus  grave,  à  mes  yeux,  en  ne  commençant  à  traiter  le 
rétrécissement  de  Turèthre  que  trois  semaines  ou  un  mois  après  la  pre- 
mière opération.  Puisqu'il  employait  la  cautérisation  pour  prévenir  les 
accidents  que  pouvait  produire  le  contact  des  urines  avec  la  plaie,  il 
devait  en  même  temps  ouvrir  aux  urines  leur  voie  naturelle. 

C'est,  en  effet,  la  première  indication  à  remplir  ;  et  si,  avant  d'in- 
ciser les  trajets  fistuleux,  on  n'a  pu  placer  une  sonde  dans  la  vessie,  il 
faut  au  moins  profiter  de  ce  qu'on  a  mis  à  découvert  l'orifice  interne  de 
la  fistule,  soit  pour  introduire  une  bougie  d'avant  en  arrière  ou  d'arrière 
en  avant,  soit  pour  franchir  de  force  le  rétrécissement  avec  une  sonde 
poussée  par  le  méat  urinaire,  soit  enfin  pour  pratiquer  l'uréthrotomie 
externe. 

Dans  une  de  ses  opérations  il  était  arrivé  à  Bonnet  de  porter  trop 
loin  la  cautérisation  et  d'intéresser  l'urèthre.  Cependant  le  malade 
guérit.  M.  Palasciano,  témoin  de  cet  accident,  a  voulu  fen  faire  une 
règle  de  conduite.  Il  recommande  non-seulement  de  cautériser  les 
plaies  du  périnée,  mais  encore  d'attaquer  en  même  temps,  et  par  le 
môme  moyen,  le  rétrécissement.  De  cette  façon  il  détruit,  dans  une 
étendue  qui  peut  être  assez  grande,  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre.  Bien 
qu'il  prétende  avoir  obtenu  par  ce  moyen  des  succès  rapides,  je  ne 
saurais  approuver  une  pareille  pratique. 

6®  Autoplastie.  —  Je  ne  connais  qu'une  seule  observation  d'autoplastic 
pratiquée  sur  le  périnée.  Elle  appartient  à  Earle,  chirurgien  anglais, 
qui  fit  cette  opération  en  1819.  Voici  le  fait.  John  Witaker,  à  la  suite 
d'une  chute  sur  le  périnée,  eut  un  rétrécissement  dont  les  progrès  ame- 
nèrent, six  ans  après  l'accident,  un  abcès  urineux  suivi  d'une  large 
fistule.  Quand  le  malade  entra  à  l'hôpital  Saint-Barthélémy,  il  était  dans 
l'état  suivant  :  Il  ne  restait  plus  de  vestige  du  canal  dans  la  partie  qui 
avait  été  le  siège  de  l'eschare  gangreneuse.  Une  cicatrice  large  et  unie 
en  occupait  la  place.  On  voyait  la  membrane  muqueuse  de  rurèlhiï 
se  terminer  à  la  partie  postérieure  de  la  cicatrice  et  reparaître  à  sa 
partie  antérieure.  L'évacuation  de  l'urine  et  du  sperme  se  faisait  entiè- 
rement par  l'ouverture  postérieure  du  Canal,  tandis  que  la  portion  an- 
térieure, surtout  derrière  le  scrotum,  était  considérablement  rélrécie. 
—  Earle  commença  par  dilater  la  portion  antérieure  de  l'urèthre  au 
moyen  de  bougies  et  parvint  à  introduire  une  sonde  dans  la  vessie. 
Alors  il  enleva  les  téguments  du  (*6lé  gauche  de  la  cicatrice  dans  un 
cspa  f  de  U  centimètres  de  long  sur  \  de  large.  Cette  espèce  de  mot- 
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âse  était  destinée  à  recevoir  le  lambeau  de  peau  qu'il  voulait  déta- 
lier  du  côté  opposé.  Au  moyen  d'incisions  transversales  pratiquées 
ir  le  périnée,  il  emporta  les  extrémités  calleuses  des  deux  portions 
t  l'arèthre.  Il  forma  ensuite  un  lambeau  d'environ  U  centimètres  de 
og  sur  2  centimètres  et  demi  de  lai^e,  aux  dépens  des  téguments  du 
Aé  du  périnée.  Il  mit  les  bords  saignants  de  ce  lambeau  en  contact 
rec  Tincision  du  côté  gauche.  Pour  maintenir  les  parties  daas  cet 
ai,  il  pratiqua  deux  points  de  suture  simple  ;  des  bandelettes  agglu- 
natives  et  un  bandage  approprié  complétèrent  l'appareil.  —  L'urine 
nnta  entre  les  bords  de  la  plaie,  et  le  troisième  jour,  quand  on  leva 
ippareil ,  on  trouva  qu'une  escharc  s'était  formée.  Cependant  la 
iunion  s'était  opérée  en  avant  et  en  arrière,  de  manière  à  former 
D  canal  ouvert  du  côté  gauche,  et  assez  large  pour  contenir  la 
Mide.  —  On  laissa  se  cicatriser  les  deux  surfaces  dénudées;  mais  à 
lesure  que  la  cicatrice  se  forma  à  droite,  la  rétraction  des  parties 
grandit  le  nouveau  canal  dont  il  vient  d'être  parlé.  En  avivant  les 
lords  de  la  plaie,  on  essaya  inutilement  et  à  plusieurs  reprises  d'en 
ètenir  la  réunion.  —  Dans  Tété  de  1820,  on  pratiqua  de  nouveau  la 
Béme  opération  en  faisant  un  lambeau  aux  dépens  des  téguments 
h  périnée  et  de  la  cuisse  gauche,  et  en  se  servant  de  la  suture  ent- 
ortillée pour  le  fixer.  La  sonde  ne  fut  pas  laissée  à  demeure;  le 
oalade  se  l'introduisait  deux  ou  trois  fois  par  jour.  Le  canal  fut  presque 
empiétement  rétabli,  et  il  ne  restait  plus  qu'une  petite  ouverture  à 
I  partie  supérieure  qui  résista  aux  escharotiques  et  à  Tavivement  par 
Instrument  tranchant.  —  Pour  obtenir  l'oblitération  de  cette  fistule, 
m  lut  obligé  de  faire  une  nouvelle  opération  que  l'on  pratiqua  de 
a  même  manière,  mais  sur  une  étendue  beaucoup  moindre.  11  ne 
tAà  plus  qu'une  fistule  très-petite  qui  ne  tarda  pas  à  se  fermer,  et 
n  mois  de  mars  1821  le  malade  fut  parfaitement  guéri  et  urinait  à 
plein  jet. 

L'autoplastie  est  rarement  applicable  au  périnée  et  au  scrotum,  à 
cause  de  la  grande  épaisseur  des  parties  molles  qui  recouvrent 
Tnrèthre  dans  ces  régions.  Mais  à  la  suite  d'une  gangrène  étendue,  le 
canal  peut  se  trouver  comme  dépouillé  et  placé  superficiellement. 
Alors  le  trajet  fistuleux  situé  au  milieu  d'une  large  cicatrice  est  très- 
court  et  se  rapproche  de  ceux  qu'on  rencontre  sur  la  verge;  ou  bien, 
Somme  chez  le  malade  de  Earle^  la  paroi  inférieure  du  canal  a  été  dé- 
mite  de  telle  sorte  qu'il  n'y  a  pas,  à  proprement  parler,  de  trajet  fistu- 
eux,  mais  une  large  gouttière.  On  comprend  que,  dans  ces  cas,  on 
misse  songera  emprunter  aux  parties  voisines  lapeau  nécessaire  pour 
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rappliquer  sur  l'ouverture  fistuleuse  ;  mais  il  faut  être  préTCou  que 
cette  opération  ne  réussit  que  bien  rarement. 

On  a  vu^  dans  l'observation  précédente,  par  quels  efibrU  et  au 
prix  de  quels  dangers  on  est  parvenu  à  fermer  la  fistule.  Cependant 
l'opération  a  réussi.  L'autoplastie  doit  donc  être  conservée  dans  le 
traitement  des  fistules  périnéales,  mais  comme  une  ressource  extrême. 

B.  Fistules  uréthro-pénienties.  —  Ces  fistules  sont  beaucoup  plus  rares 
que  celles  du  périnée  et  du  scrotum.  Elles  siègent  ordinairement  sur 
la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  et  peuvent  occuper  tous  les  points  in- 
termédiaires au  méat  urinaire  et  aux  bourses. 

Presque  toujours  elles  sont  accidentelles;  celles  qui  se  rattachent  à 
un  vice  de  conformation  sont  assez  rares  (voyez  Epispadias  et  Hyp(h 
spadias).  —  Comme  les  fistules  du  périnée  et  du  scrotum,  elles  peu?eDt 
être  la  conséquence  d'un  rétrécissement  qui  aura  déterminé  un  épan- 
chement  d'urine  ou  un  abcès  urineux.  Mais  elles  succèdent  plus  scoveot 
à  une  plaie  avec  perte  de  substance  produite  par  un  instrument  tran- 
chant ou  contondant^  à  une  ulcération  syphilitique  qui,  développée  sur 
les  téguments  ou  dans  l'intérieur  de  l'urèthre,  a  fini  par  perforer  cet 
organe. 

Leur  trajet  est  ordinairement  court  et  légèrement  oblique  d'arrière 
en  avant.  L'orifice  externe  est  un  peu  enfoncé,  mais  je  ne  l'ai  jamais  lU 
bordé  d'une  végétation,  si  ce  n'est  quand  la  fistule  se  trouve  dans  le 
pli  scrotal.  L'interne  a  la  forme  d'un  entonnoir.  Cette  disposition  tient 
à  l'oblitération  et  à  la  disparition  du  tissu  spongieux  du  canal  autour 
de  la  fistule.  Je  l'ai  constatée  assez  souvent  sur  le  cadavre  pour  la  re* 
garder  comme  constante. 

Dieffenbach  a  conseillé,  pour  déterminer  la  largeur  et  la  forme  delà 
fistule,  de  se  servir  d'un  cathéter  à  l'extrémité  duquel  on  a  fixé  un  mor- 
ceau de  cire  à  modeler.  Lorsqu'on  est  arrivé,  dit-il,  avec  ce  bouton  de 
cire,  à  l'orifice  interne  de  la  perforation,  on  comprime  latéralement 
le  pénis  de  manière  que  la  cire  s'enfonce  dans  cette  dernière;  l'em- 
preinte prise,  on  retire  le  cathéter  et  on  le  plonge  dans  l'eau  froide; 
de  cette  façon,  on  n'a  pu  prendre  d'une  manière  parfaite  que  la  forme 
de  l'orifice  interne;  mais  c'est  la  seule  dont  on  a  besoin.  (Gût 
méd.^  1836,  p.  80/i.)  —  Je  n'insisterai  point  sur  ce  que  présente  d'im- 
parfait ce  moyen* d'investigation.  Il  est  évident  que  la  pression  même 
qu'on  est  forcé  d'exercer  sur  le  pénis  pour  faire  pénétrer  la  cire  dans 
le  trajet  fistuleux  change  la  forme  de  son  ouverture. 

Souvent  la  fistule  est  si  courte,  qu'il  n'y  a  pas  de  véritable  conduit, 
mais  seulement  uo  pertuis  dont  les  bords  sont  extrêmement  minces. 
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Ce  perluis  lui-môme  est  si  petit,  qu'on  a  de  la  peine  à  le  découvrir  et  à 
y  faire  pénétrer  iine  soie  de  cochon. 

Quand  Turèthre  a  éprouvé  une  perte  de  substance,  la  fistule  a  une 
longueur  variable  de  5  millimètres  à  2  et  môme  3  centimètres.  Elle 
représente  une  large  fente  dirigée  d'arrière  en  avant,  et  dans  son  fond 
on  distingue  la  paroi  dorsale  du  canal  qui  est  tomenteuse  et  d'un  rouge 
foncé.  Si  elle  est  large  et  déjà  ancienne,  la  muqueuse  est  au  contraire 
pâle,  lisse,  peu  sensible,  comme  dans  l'hypospadias.  Ses  bords,  formés 
par  la  réunion  de  la  muqueuse  uréthrale  et  la  peau  sont  minces,  pres- 
que dépourvus  de  tissu  cellulaire  et  peu  vasculaires. 

Dans  les  cas  où  la  fistule  est  ancienne  et  donne  passage  à  la  totalité 
des  urines,  la  portion  de  Turèthre  placée  au  devant  d'elle  est  notable- 
ment rétrécie.  La  muqueuse  a  conservé  une  grande  sensibilité.  Je  ne 
l'ai  pas  trouvée  indurée,  comme  le  dit  DiefTenbach,  et  je  n'ai  jamais 
rencontré  dans  le  canal  la  matière  caséeuse  qu'il  assure  en  avoir  retirée 
plusieurs  fois.  {Gaz.  méd,^  1836,  p.  805.) 

Traitement.  —  Les  fistules  uréthro-péniennes  se  présentent  sous  des 
formes  et  dans  des  conditions  si  variées,  que  chacune  d'elles  exige, 
pour  ainsi  dire,  une  opération  particulière.  Elles  sont  très-difficiles 
à  guérir  et  souvent  incurables.  C'est  ce  qui  explique  le  grand  nombre  de 
procédés  opératoires  imaginés  pour  les  traiter. 

Ces  procédés  peuvent  être  réunis  sous  trois  chefs,  qui  constituent 
autant  de  méthodes.  Ce  sont  :  1°  la  cautérisation,  2°  la  suture,  3*  Vauto- 
plastie. 

V  Cautérisation.  —  Les  agents  employés  pour  pratiquer  la  cautéri- 
sation sont  le  nitrate  d'argent,  le  fer  rouge,  l'acide  nitrique,  le  nitrate 
acide  de  mercure,  la  teinture  de  cantharides,  etc.,  etc.,  etc.  On  ne  doit 
pas  s'en  servir  indifféremment,  car  leur  mode  d'action  n'est  pas  le 
même.  Lorsqu'il  s'agit  d'une  petite  fistule,  on  peut  se  contenter  de 
toucher  ses  bords  avec  un  crayon  de  nitrate  d'argent.  Six  ou  huit  Cau- 
térisations sont  nécessaires  pour  amener  l'occlusion  d'un  orifice  très- 
étroit;  encore  n'y  parvient-on  que  rarement.  Un  stylet  rougi  à  blanc 
est  préférable  parce  qu'il  détermine  une  cicatrice  dont  la  rétraction 
est  plus  puissante.  Ce  moyen  m'a  réussi  deux  fois  pour  une  fistule  si- 
tuée h  la  base  du  frein.  Cependant  il  doit  ôtre  appliqué  avec  réserve, 
parce  qu'il  produit  une  perte  de  substance,  et  que,  dans  le  cas  d'in- 
mccès,  la  fistule  sera  plus  grande  qu'avant  d'avoir  été  cautérisée. 

Quand  on  veut  se  servir  d'acides  ou  de  teinture  de  cantharides  con- 
centrée, il  faut  d'abord  dilater  la  fistule  avec  une  bougie  de  corde  à 
loyau  de  manière  à  pouvoir  y  passer  un  tuyau  de  plume.  Alors  on 
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introduit  dans  la  vessie  une  sonde  de  moyenne  grosseur  pour  protéger 
les  parois  de  Turèthre  contre  l'action  des  caustiques  et  empêcher  les 
urines  de  sortir  par  la  fistule  ;  puis  avec  un  pinceau  trempé  dans  Tacide, 
on  touche  le  trajet  fistuleux  assez  fortement.  Cette  cautérisation  est 
répétée  deux  ou  trois  jours  de  suite.  Avec  des  pinces  ou  la  pointe  d'un 
bistouri^  on  enlève  i'eschare,  et  les  parties  ainsi  avivées  sont  aban- 
données à  elles-mêmes.  On  pourrait  peut-être  favoriser  la  cicatrisation 
en  rapprochant  les  bords  de  la  plaie  avec  une  serre-fine  à  larges  mors. 

Dans  quelques  cas  rares,  la  cautérisation  a  sufii  pour  guérir  des  fis- 
tules assez  grandes.  A.  Cooper  en  rapporte  un  exemple  curieux  :  II 
s'agit  d'un  malade  qui,  à  la  suite  d'une  affection  vénérienne,  eut  une 
perforation  de  l'urèthre,  à  l'union  du  scrotum  avec  la  verga  La  fistule 
qui  résulta  de  cet  accident  pouvait  laisser  passer  une  sonde  du  plus 
gros  volume.  L'emploi  des  bougies  et  des  vésicatoires  fut  inutile.  Plus 
tard  on  aviva  les  bords  de  la  plaie  que  l'on  réunit  avec  une  suture  en- 
tortillée, mais  sans  succès.  Cooper  fit  une  suture  simple  et  ne  fut  pas 
plus  heureux.  Alors  il  cautérisa  les  bords  de  l'ouverture  fistuleuse  et  la 
peau  environnante  avec  l'acide  nitrique.  II  se  forma  une  escharc 
superficielle  à  laquelle  succédèrent  des  bourgeons  charnus,  et  la  plaie 
5e  cicatrisa.  Bientôt  après,  la  peau  commença  à  se  rétracter  de  ma- 
nière à  faire  espérer  une  notable  diminution  de  la  fistule.  On  fil  cinq 
cautérisations,  et  chacune  d'elles  produisit  une  grande  amélioration. 
Enfin,  après  neuf  mois  le  malade  fut  guéri.  {Œuvr.  chir.y  p.  577.)  — Il 
faut  noter  cependant  que  la  fistule  siégeait  à  la  base  de  la  verge  et  au 
commencement  du  scrotum,  dans  un  point  où  la  peau  devient  plus 
épaisse  et  se  trouve  doublée  d'un  tissu  cellulaire  plus  abondant  que  sur 
le  corps  de  la  verge.  Elle  tenait  pour  ainsi  dire  le  milieu  entre  les 
fistules  scrotales  et  les  fistules  uréthro-péniennes. 

Comme  on  le  voit  par  l'exemple  précédent,  la  cautérisation,  en  pro- 
duisant dans  les  tissus  une  puissante  rétraction,  et  en  développant  des 
bourgeons  charnus,  a  pu  suftire  à  la  guérison  de  la  fistule.  Mais  ces  cas 
sont  rares.  Elle  est  employée  beaucoup  plus  souvent  comme  moyen 
accessoire  pour  aviver  la  fistule  avant  d'en  rapprocher  les  bords  par 
une  suture. 

2*  Sutures,  —  Les  procédés  de  suture  sont  :  !•  Tentrecoupée,  2«  l'en- 
tortillée,  Z^  la  suture  à  gousset. 

Quel  que  soit  le  mode  de  suture  que  l'on  se  propose  d'employer,  il 
faut  commencer  par  aviver  les  bords  de  la  fistule.  Ce  premier  tempsde 
l'opération  demande  beaucoup  de  soin.  Dieffenbach  se  servait,  comme 
je  l'ai  dit,  de  la  teinture  concentrée  de  cantharides,  et  A.  Cooper 
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Gide  nitrique,  dans  le  but  d'avoir  une  déperdition  de  substance  la 
îns  considérable  possible.  Biais  ces  caustiques,  suffisants  pour  proTo- 
sr  le  développement  de  boutons  charnus,  intéressent  les  tissus  trop 
«rficiellement.  La  plaie  saignante  que  produit  l'instrument  tran- 
ni  offre  des  chances  beaucoup  plus  grandes  de  réunion.  On  com- 
Dce  par  introduire  dans  Turéthre  une  sonde  de  5  millimètres  pour 
Bref  la  miction,  et  pour  repousser  en  dehors  les  bords  de  la  fistule 

tendent  à  se  renverser  du  côté  du  canal.  Le  chirurgien,  armé  d'une 
ce  à  érigne  à  mors  très-fins,  d'un  bistouri  droit  ou  de  petits  ciseaux 
rbes^  enlève  une  bande  étroite  de  tissus  sur  le  pourtour  de  la  perfo- 
lOiL  n  fait  éponger  la  plaie  avec  soin  pour  s'assurer  qu^il  n'a  épargné 
hd  point;  car  si  l'avivement  n'était  pas  complet,  l'opération  échoue- 
t  oècessairement.  Cela  fait,  il  réunit  la  plaie  au  moyen  d'une  suture 
ortillée  ,  en  ayant  soin  de  faire  passer  les  fils  ou  les  épingles  à 
iiiliimètres  en  dehors  des  bords  de  la  fistule,  et  de  traverser  ces 
ids  obliquement  dans  toute  leur  épaisseur,  afin  que  leur  affronte- 
nt soit  aussi  exact  que  possible. 

Lorsqu'on  emploie  la  suture  entrecoupée,  les  fils  d'argent  sont 
ifèrables  aux  fils  de  lin  ou  de  soie,  que  l'urine  imbibe  trop  facile- 
st. 

Bd  général,  ce  procédé  ne  réussit  pas.  11  offre  quelque  chance  de  suc- 
ïy  dans  les  cas  où  la  fistule  est  le  résultat  d'une  plaie  simple  comme 
le  qu'on  pratique  pour  extraire  un  calcul,  parce  que  les  bords  en  peu- 
Il  être  assez  facilement  rapprochés.  Mais  l'insuccès  est  presque  certain 
md  il  existe  une  perte  de  substance.  La  peau  étant  fortement  adhé- 
ite  à  la  paroi  inférieure  de  1  urèthre,  on  ne  peut  adosser  les  bords  de 
Dverture  externe  de  la  fistule  sans  rapprocher  en  môme  temps  ceux 

l'ouverture  interne.  11  résultera  de  là  un  notable  rétrécissement  qui  ne 
mettra  plus  de  placer  une  sonde  à  demeure  dans  le  canal,  etTurine, 

passant  sur  la  plaie,  empêcherait  sa  réunion.  Si,  pour  prévenir  cet 
cident,  on  commence  par  introduire  une  sonde  dans  l'urèthre,  les 
•Tes  de  la  plaie  tiraillées  outre  mesure  ne  manqueront  pas  de  se 
chirer. 

Boyer  rapporte  qu'il  a  observé  cet  accident  à  la  suite  d'une  opération 
itiquée  dans  les  circonstances  plus  favorables.  Il  s'agissait  d'un  chef 
scadron  de  trente-six  ans,  affecté  d'une  fistule  longue  de  3  lignes  et 
lée  au  devant  des  bourses.  Après  qu'une  sonde  eut  été  introduite 
is  la  Tessie,  on  fit  l'avivement  avec  le  bistouri;  les  bords  de  la  plaie 
ent  parfaitement  réunis  par  trois  points  de  suture.  Mais  le  malade, 
i  avait  une  femme  jeune  et  jolie,  ayant  eu  l'imprudence  de  la  faire 


442  MALADIES  DE  L'URÈTHRE. 

coucher  avec  lui,  il  éprouva  une  forte  érection  qui  tirailla  les  points  de 
suture.  Il  survint  du  gonflement,  de  Tinflammation,  et  le  troisième 
jour,  les  parties  embrassées  par  les  fils  furent  divisées.  Aussi,  ajoute 
Boyer,  Topération  n'eut  aucun  succès;  elle  fut  môme  nuisible  en  ce 
qu'elle  contribua  à  l'agrandissement  de  la  fistule.  {Traité  des  malad, 
cAir.,t.  IX,  p.  270.) 

Dans  le  but  de  faciliter  le  rapprochement  des  bords  de  la  fistule, 
Dieffenbach    modifia    l'opération    d'une    manière    assez   ingénieuse. 

« Chez  un  malade  qui  portait  à  la  partie  moyenne  de  la  verge  une 

fistule  longue  d'un  demi-pouce,  je  formai,  dit-il,  à  droite  et  à  gauche, 
deux  plis  de  peau  auxquels  je  donnai,  en  avant  et  en  arrière,  un  demi- 
pouce  de  plus  que  la  longueur  de  la  fistule.  Je  travei*sai  ces  deux  plis 
avec  des  aiguilles  à  insectes,  et  je  rapprochai  par-dessus  ces  dernières 
les  bords  libres  de  la  fistule,  ce  qui  me  permit  de  les  aviver  facilement. 
J'entourai  les  aiguilles  de  fils  et  je  plaçai  les  deux  lèvres  de  la  plaie  dans  le 
contact  le  plus  parfait.  Je  passai  dans  les  angles  de  la  plaie,  rendus  plus 
aigus,  encore  deux  aiguilles,  en  tout  huit  aiguilles  dont  les  extrémités 
furent  coupées.  Je  terminai  l'opération  en  faisant  de  chaque  côté,  à 
quelque  distance  de  la  suture,  une  incision  longitudinale  qui  dépassait 
quelque  peu  la  longueur  de  cette  dernière,  ce  qui  fit  cesser  à  l'instant 
môme  la  traction  de  la  peau »  {Gaz.  méd.y  1836,  p.  806.)  — L'in- 
succès fut  complet.  Il  n'y  a  nullement  à  s'en  étonner  :  les  incisions 
latérales  avaient  bien  relûché  la  peau,  mais  les  bords  de  l'orifice  interne 
de  la  fistule  étaient  restés  dans  l'état  où  ils  se  trouvaient  auparavant,  et 
ils  éprouvaient  le  même  tiraillement  que  si  l'on  n'eût  pas  fait  d'incision. 

Boyer,  tout  en  reconnaissant  les  inconvénients  de  la  suture,  croit 
qu'on  peut  la  mettre  en  pratique  lorsque  les  circonstances  sont  favo- 
rables. 

Je  partage  entièrement  cette  opinion.  Dans  certaines  fistules,  la  perte 
de  substance  est  si  peu  importante,  qu'il  me  semble  prudent  d'em- 
ployer la  suture  avant  de  recourir  à  une  opération  plus  compliquée  et 
plus  sérieuse,  comme  l'auloplastie.  Je  citerai  pour  exemple  le  fait  sui- 
vant. Un  ouvrier  ciseleur,  âgé  de  dix-huit  ans,  avait  eu,  dans  le  cours 
d'une  uréthrite  très-aiguô,  un  abcès  de  l'urèthre  qui  s'était  ouvert  de 
lui-même  un  peu  en  avant  des  bourses.  Il  en  était  resté  deux  petites 
fistules  placées  l'une  au  devant  de  l'autre  à  une  distance  de  k  milli- 
mètres. Dans  l'espace  de  cinq  mois,  on  les  avait  cautérisées  avec  le 
nitrate  d'argent  et  le  fer  rouge,  et  ces  diverses  opérations  n'avaient  eu 
d'autre  résultat  que  d'agrandir  la  fistule  la  plus  rapprochée  du  scrotum. 
Quand  je  vis  le  malade,  cette  dernière  pouvait  liyrer  passage  à  un  gros 
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let;  Taotre  était  uo  peu  plus  étroite.  Après  avoir  introduit  une  sonde 
DS  la  vessie,  je  réunis  les  deux  oriflces  fistuleux  par  une  incision  qui 
éressaii  toute  l'épaisseur  de  la  paroi  inférieure  de  Turèthre.  J'avivai 

bords  de  ces  orifices;  ayant  alors  une  plaie  simple,  j'en  affrontai  les 
par  six  points  de  suture  entrecoupés,  au  moyen  d'un  fil  d'argent, 
iptième  jour,  la  cicatrisation  paraissant  complète,  ces  fils  furent 
levés.  Cependant  il  restait  dans  l'intérieur  de  la  plaie  un  pertuis  par 
piel  on  voyait  soudre  une  très-petite  goutte  d'urine  au  moment  de  la 
ction.  J'appliquai  sur  ce  point  une  serre-fine;  on  l'enleva  le  qua- 
ème  jour,  et  la  fistule  était  entièrement  fermée. 
Lorsqu'on  se  décide  à  appliquer  ce  procédé,  je  conseille  de  se  ser\ir 
I  Sis  d'argent  très-fins  et  de  multiplier  les  points  de  suture.  Cette 
smière  précaution  est,  à  mes  yeux,  la  condition  indispensable  du 
lecès  de  l'opération. 

DielTenbach,  qui  n'avait  pas  eu  toujours  à  se  louer  des  sutures  entre- 
lopée  et  entortillée,  imagina,  en  1858,  une  nouvelle  suture  à  laquelle 

donna  le  nom  de  suture  à  gousset.  Elle  consiste  à  placer  dans  l'épais- 
sur  des  parois  de  la  fistule  et  autour  de  son  orifice  une  anse  de  fil 
■e  Ton  puisse  serrer  à  la  manière  des  cordons  d'une  bourse.  On  se 
ert  d'un  fil  de  soie  double,  fort  et  ciré.  Il  ne  faut  pas  faire  parcourir 

l'aiguille  tout  son  trajet  d'un  seul  coup;  on  doit  la  faire  ressortir  au 
loins  trois  fois;  puis  la  repiquant  chaque  fois  dans  le  môme  trou  d'où 
oo vient  delà  retirer,  on  la  fait  arriver  en  plusieurs  temps,  et  après 
mr  décrit  un  trajet  circulaire,  au  point  où  elle  était  entrée.  Les  deux 
btts  du  fil  viennent  se  rejoindre  et  sortir  par  le  même  trou  d'aiguille; 
anse  de  la  ligature,  placé  plus  près  de  la  surface  interne  du  canal  que 
e  la  peau,  embrasse  à  une  certaine  distance  l'ouverture  de  la  fistule. 
-  n  faut,  ajoute  l'auteur,  un  certain  tact  pour  bien  appliquer  cette 
■ture.  En  effet,  elle  doit  être  placée  à  une  certaine  profondeur,  sans 
«pendant  toucher  la  solution  de  continuité  de  l'urèlhre,  afin  que  l'urine 
le  vienne  pas  mouiller  les  points  de  suture.  On  noue  les  extrémités  du 
a  avec  lenteur  et  délicatesse;  l'ouverture  interne  doit  se  fermer  tout 
loQcement  jusqu'à  ce  qu'enfin  elle  soit  complètement  effacée.  {Gaz. 
itf.,i836,  p.8ii.) 

Cette  suture  est  d'une  exécution  difficile.  Il  faut  apporter  le  plus 
imd  soin  pour  empêcher  l'aiguille  de  traverser  les  parois  de  l'urèthre; 
Deore  n'y  parvient-on  pas  toujours.  Le  fil  glisse  mal  dans  l'épaisseur 
es  tissus,  et  l'on  ne  se  rend  pas  bien  compte  de  la  coustriction  qu'on 
père  en  tirant  sur  ses  chefs  :  si  elle  n'est  pas  assez  forte,  l'urine  s'en- 
agera  dans  les  plis  qui  résultent  du  froncement  de  l'ouverture  interne 
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(le  la  fistule;  si  elle  l'est  trop,  elle  amènera  la  gangrène  des  parties 
contenues  dans  Tause  de  fil.  On  pourrait^  à  la  rigueur^  adresser  le 
même  reproche  aux  autres  procédés  de  suture;  mais  quand  il  s  agit  de 
rapprocher  directement  les  lèvres  parallèles  d'une  plaie,  on  sent  bien 
mieux  ce  qu'on  fait  que  s'il  faut  en  opérer  le  froncement.  —  Dieffen- 
bach  a  guéri  par  ce  procédé  un  jeune  officier  qui  portait  à  la  partie 
moyenne  de  la  verge  une  fistule  dans  laquelle  on  pouvait  introduire 
une  assez  forte  sonde.  Malgré  ce  succès,  je  doute  que  la  suture  en 
gousset  prenne  jamais  place  dans  la  pratique. 

3*  Autoplastte,  —  J'ai  dit  que  l'autoplastic  était  une  rare  exception 
dans  le  traitement  des  fistules  du  périnée;  elle  est^au  contraire,  la  règle 
dans  celui  des  fistules  uréthro-péniennes.  Quoique  bien  supérieure  à  la 
cautérisation  et  à  la  suture,  elle  est  loin  de  réussir  dans  tous  les  cas; 
c'est  ce  qui  explique  le  grand  nombre  de  procédés  qu'on  a  imaginés 
pour  la  pratiquer.  Ceux-ci  sont  en  outre  si  différents  les  uns  des  autres, 
qu'ils  échappent  à  toute  classification  régulière.  J'essayerai  pourlanl 
de  les  grouper  d'après  leur  principal  caractère. 

Quand  on  emploie  l'autoplastic,  on  ne  doit  pas  tenter  d'affronter  les 
bords  de  l'orifice  interne  de  la  fistule  ;  on  ne  peut  avoir  d'autre  but  que 
d'en  combler  l'orifice  extérieur.  Gela  posé,  je  diviserai  les  procédés 
opératoires  en  deux  classes  :  la  première  comprend  les  procédés  dans 
lesquels  les  portions  de  peau  attirées  au  devant  de  la  fistule  sont  réunies 
au  niveau  môme  de  son  ouverture.  —  La  seconde  comprend  ceux  où 
celte  réunion  est  faite  en  dehors  de  l'ouverture  fistuleuse^  soit  sur  un  de 
ses  côtés,  soit  en  avant  ou  en  arrière. 

Première  classe.  —  .  lambeau  circulaire.  —  Après  avoir  introduit 
une  sonde  dans  l'urèthre  et  avivé  les  bords  de  k  fistule,  on  dissèque  la 
peau  tout  autour  de  son  ouverture  et  dans  l'étendue  de  5  à  ô  millimètres. 
Cette  dissection  doit  être  opérée  avec  le  plus  grand  soin  pour  conserver 
aux  téguments  le  plus  de  tissu  cellulaire  possible.  Cela  fait,  on  a  un 
lambeau  circulaire  dont  on  rapproche  les  bords  latéralement  au  moyen 
d'épingles  à  insectes  et  d'une  suture  entortillée.  Quand  celle-ci  cstte^ 
minée,  la  plaie  ronde  ou  ovalaire  de  la  peau  ne  présente  plus  qu'une 
ligne  dirigée  d'arrière  en  avant  et  occupant  le  milieu  de  l'ouverture 
fistuleuse. 

Les  lèvres  du  lambeau  peuvent  être  rapprochées  sans  peine  aux  deux 
extrémités  de  la  fistule,  mais  elles  sont  tiraillées  assez  fortement  dans 
sa  partie  moyenne.  Diefl'enbach,  pour  remédier  à  cet  inconvénient, 
proposa  de  pratiquer,  sur  les  côtés  de  la  verge  et  un  peu  au  delà  delà 
base  du  lambeau,  deux  incisions  longitudinales;  mais  cette  précaution. 
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tout  en  aidant  au  déplacement  de  la  peau,  est  presque  toujours  insuf- 
fisante. 

b.  Lambeaux  longitudinaux.  —  Le  chirurgien  de  Berlin  ne  s'abusait 
pas  sur  la  valeur  de  l'opération  précédente,  aussi  crut-il  nécessaire  de 
la  modifier.  Appelé  chez  un  négociant  qui,  à  la  suite  d'abcès  urineux, 
avait  gardé,  sur  la  partie  moyenne  du  pénis,  une  fistule  capable  de 
laisser  passer  une  grosse  sonde,  il  le  traita  de  la  façon  suivante  :  Après 
ivoir  avivé  les  bords  de  l'ouverture  fistuleuse  en  ayant  soin  de  donner 
k  la  plaie  une  forme  allongée  d'avant  en  arrière,  il  disséqua  la  peau  dans 
rétendue  de  trois  à  quatre  lignes.  Puis  il  fit  deux  incisions  latérales,  aux- 
quelles il  donna  une  longueur  double  de  celle  de  la  fistule.  — Jusqu'ici 
la  manœuvre  est  à  peu  près  la  même  que  celle  du  dernier  procédé.  — 
Mais  alors,  soulevant  les  téguments  avec  une  pince  à  érignes,  il  acheva 
de  les  disséquer  et  les  sépara  des  corps  caverneux.  Il  eut  ainsi  deux 
ponts  de  peau  adhérents  par  leurs  extrémités,  très-mobiles  et  dont  les 
bords  internes  furent  réunis  avec  la  plus  grande  facilité.  Au  bout  de 
trois  semaines,  la  guérison  du  malade  était  complète. 

c.  Lambeaux  latéraux.  —  Ce  procédé  a  été  souvent  employé.  Il  con- 
siste à  faire  deux  incisions  transversales  de  2  centimètres,  l'une  en  avant 
€l  l'autre  en  arrière  de  la  fistule;  on  les  réunit  par  une  troisième  qui 
les  coupe  dans  leur  milieu.  Alors  on  dissèque  la  peau  de  chaque  côte, 
de  manière  à  avoir  deux  lambeaux  qu'on  attire  au  devant  de  l'ouverture 
fistuleuse,  comme  les  battants  d'une  double  porte,  et  l'on  afl'ronte  leur 
bord  libre  par  des  points  de  suture  entortillée. 

d.  Lambeaux  antérieur  et  postérieur,  —  On  peut  encore  emprunter  les 
lambeaux  aux  téguments  placés  en  avant  et  en  arrière  de  la  fistule,  quand 
celle-ci  est  transversale  ou  bordée,  sur  les  côtés,  de  tissus  cicatriciels 
trop  minces.  Pour  cela,  on  fait  trois  incisions  ayant  la  forme  d'une 
H  dont  la  branche  transversale  coupe  l'ouverture  fistuleuse  dans  son 
milieu. 

Dans  tous  ces  procédés,  les  lambeaux  sont  grêles  et  se  touchent  par 
des  bords  si  étroits,  qu'il  est  souvent  difficile  de  les  afl'ronter  exacle- 
ment.  De  plus,  la  suture  occupant  le  centre  de  l'ouverture  fistuleuse,  la 
moindre  goutte  d'urine  qui  s'échappe  de  la  vessie,  en  dehors  de  la 
sonde,  arrive  sur  la  plaie,  dont  elle  empêche  la  cicatrisation.  C'est  pour 
parer  à  ces  inconvénients  que  plusieurs  chirurgiens  ont  imaginé  de 
réunir  les  lambeaux  par  une  de  leurs  faces  et  non  plus  par  leurs  bords. 

e.  Suture  par  attelle.  —  Dieffenbach  donna  ce  nom  à  son  procédé 
décrit  plus  haut  (voy.  p.  /i62),  qu'il  modifia  de  la  façon  suivante  :  Après 
•Toir  disséqué  les  deux  bandes  de  peau,  il  applique  sur  chacune  d'elles 
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une  petite  attelle  de  cuir,  percée  de  trous  pour  le  passage  des  fils  qui 
doivent  servir  à  la  suture.  Lorsqu'en  nouant  ces  fils,  on  rapproche  les 
attelles  Tune  de  Taulre,  les  lambeaux  se  trouvent  adossés  par  leur  face 
profonde.  Le  chirurgien  de  Berlin  n*a  pas  eu  occasion  de  pratiquer  celte 
opération  dans  laquelle,  après  tout,  il  ne  fit  que  remplacer  la  suture 
entortillée  par  une  sorte  de  suture  enchevillée.  —  Ce  procédé  est  défec- 
tueux sous  plusieurs  rapports  :  les  bandes  de  peau,  n'étant  libres  que 
dans  la  partie  moyenne,  ne  peuvent  être  adossées  par  leur  face  pro- 
fonde, sans  subir  une  torsion  à  leurs  extrémités.  En  outre,  elles  sont 
très-exposées  à  se  mortifier,  car  elles  ne  sont  rattachées  à  la  peau  delà 
verge  que  par  deux  points  assez  limités  en  avant  et  en  arrière,  et  elles 
supporteraient  difficilement  la  pression  qu'exerceraient  les  attelles. 

f.  Adossement  des  surfaces.  —  Ce  procédé  appartient  à  M.  le  professeur 
Nélaton,  qui  l'appliqua  en  1852^  sur  un  jeune  homme  ayant  deux  fis- 
tules, l'une  uréthro-pénienne,  l'autre  scrotale.  Le  cas  était  difficile,  car 
le  malade  avait  déjà  été  opéré  sans  succès  par  deux  chirurgiens  des 
hôpitaux.  On  commença  par  aviver  lés  bords  de  la  fistule.  Deux  inci- 
sions transversales  furent  pratiquées  Tune  en  avant,  l'autre  en  arrière 
de  l'ouverture  uréthrale.  Avec  un  bistouri  à  pointe  mousse  glissé  sous 
la  peau,  on  put  la  décoller  dans  une  certaine  étendue  tout  autour  de  la 
fistule.  Les  parties  étant  ainsi  préparées,  on  pratiqua  une  suture  entor- 
tillée avec  des  épingles  à  insectes  enfoncées  transversalement  un  peu 
en  dehors  des  bords  avivés.  En  serrant  les  fils,  on  rapprocha  non-seule- 
ment les  bords  de  la  fistule,  mais  aussi  les  surfaces  voisines  par  leur  face 
profonde.  —  La  fistule  scrotale  servit  à  détourner  le  cours  des  urines 
et  empêchait  qu'elles  ne  vinssent  souiller  la  plaie. 

Le  cinquième  jour,  les  épingles  étaient  enlevées  et  remplacées  par 
des  bandelettes  agglutinatives.  Au  bout  de  quinze  jours,  la  fistule  était 
presque  complètement  cicatrisée  ;  dans  deux  points  seulement  il  res- 
tait une  très-petite  ouverture  dont  quelques  cautérisations  eurent  faci- 
lement raison.  Un  mois  après  l'opération,  la  guérison  était  complète.— 
La  seconde  fistule  fut  traitée  et  guérie  de  la  même  façon.  {Lanc.  franc., 
1852,  p.  37Û.) 

Cette  opération  est  bien  préférable  à  celle  de  Diefienbach.  Les  sur- 
faces adossées  sont  larges;  les  lambeaux,  n'étant  point  séparés  du  reste 
de  la  peau  de  la  verge,  sont  bien  nourris  ;  ils  ne  subissent  aucun  étran- 
glement. En  cas  de  non-réunion,  il  reste  encore  les  deux  ponts  de  peau 
placés  l'un  en  avant,  l'autre  en  arrière  de  la  fistule,  et  celle-ci  n'est  pas 
plus  gran'de  qu'elle  ne  l'était  avant  l'opération.  Enfin,  et  ce  n'est  pas  un 
médiocre  avantage,  si  quelques  gouttes  d'urine  arrivent  dans  la  plaie? 
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-  Procédé  de  M.  fiilMUto. 


Adot*ment  de  la  face  profonde  de  la  peau. 
l.  —  Ctand  m  par  si  bce  inférieure. 
t.  —  Onvertore  de  ta  Bitole. 

C.  —  [odwan  tnnivenile  antirieare. 

D.  —  loeiiioa  tnniTemle  poilérieure. 

E.  -~   Riitoari  bouiooné,  paué  par  l'iacition  putlérieure  pour  disiéquir 

lonr  de  U  Ottalt. 
t.  —  Extrémité  dn  biitOBri  bmtonné. 
C.  —  Berdi  anré*  de  la  fiitnle. 

M.  —  tficglet  «errant  i  appliqn-rr  ii  inlure  eolortiliée. 
L  —  Sonds  rettant  daaf  l'urétlire  pendant  ropéra'iun. 
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elles  trouvent  une  issue  facile  par  Tincision  transversale  antérieure  qui 
doit  rester  momentanément  ouverte. 

En  1861,  appliquant  le  même  principe  de  Tadossement  des  surfaces, 
j'ai  pratiqué  une  opération  analogue,  mais  en  réunissant  les  lambeaux 
par  leur  face  cutanée  avivée  et  non  par  leur  face  profonde.  —  Un  jeune 
ouvrier  âgé  de  vingt-deux  ans  avait  eu,  à  la  suite  d'une  uréthrite,uh 
abcès  urincux.  11  en  était  résulté  trois  petites  fistules.  Elles  étaient 
distantes  les  unes  des  autres  de  2  à  3  millimètres.  La  plus  grande  laissait 
passer  une  bougie  de  U  millimètres  et  les  deux  autres  ne  permettaient 
qu'avec  peine  l'introduction  d'un  stylet  ordinaire  de  trousse.  On  les 
avait  cautérisées  à  plusieurs  reprises  sans  rien  obtenir.  La  peau  qui  les 
avoisinait  était  saine,  excepté  dans  le  lieu  môme  de  leur  siège  où  les 
tissus  étaient  de  nature  cicatricielle  et  très-amincis.  Cette  dernière  cir- 
COTistauce  m'engagea  à  faire  unç  incision  longitudinale  qui  compren- 
drait les  trois  trous  fistuleux  el  à  les  transformer  en  une  seule  plaie 
d'un  centimètre.  Avec  des  pinces  à  érignes  et  un  bistouri,  j'avivai  la 
peau  tout  autour  de  la  fistule  dans  l'espace  de  5  millimètres;  j'enfonçai 
des  épingles  sur  les  limites  des  parties  avivées,  de  manière  à  glisser 
dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané;  puis,  traversant  de  nouveau  la  peau 
à  un  millimètre  des  bords  de  la  fistule,  je  fis  une  suture  entortillée.  En 
serrant  les  fils,  j'eus  pour  résultat,  non-seulement  d'adosser  les  surfaces 
saignantes  de  la  peau,  mais  encore  de  boucher  la  fistule  avec  ses  pro- 
pres bords,  qui,  placés  en  dessous  des  épingles,  se  trouvèrent  renversés 
du  côté  de  l'urèthre.  —  Le  malade  se  sondait  lui-môme  avec  une  sonde 
de  II  millimètres.  —  Les  épingles  furent  enlevées  le  sixième  jour.  - 
La  fistule  était  presque  complètement  fermée;  il  ne  restait  plus  qu'un 
pertuis  par  lequel  on  voyait  soudre  une  petite  goutte  d'urine  au  moment 
de  la  miction.  Cinq  cautérisations  légères  faites  avec  de  l'acide  nitrique 
suffirent  pour  la  fermer. 

J'ai  déjà  signalé  le  véritable  inconvénient  des  procédés  de  cette 
première  classe  :  c'est  que  la  réunion  des  portions  de  peau  qui 
servent  à  boucher  la  fistule  s'opère  au  centre  môme  de  son  ouverture. 
Il  en  résulte  que  si  les  précautions  prises  pour  détourner  le  cours  de 
l'urine  sont  insuffisantes,  celle-ci,  longeant  la  partie  inférieure  de 
l'urèthre,  coulera  sur  les  lèvres  de  la  plaie,  et,  par  son  action  éminem- 
ment toxique,  empêchera  leur  cicatrisation.  Mais  il  est  facile  de  com- 
prendre que,  si  ces  lèvres  sont  larges,  si  l'on  a  adossé  des  surfaces  et 
non  des  bords,  on  aura  beaucoup  plus  de  chances  pour  obtenir  leur 
réunion. 
Deuxième  classe.  —  Les  procédés  opératoires  compris  dans  celle 
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FiG.  ?3.  —  pTocétU  de  l'anletir. 


Adoitement  de  la  peau  par  la  face  saperfirielle  avivée. 

Â.  —  CUnd  TU  par  ■■  t»c«  ioréneare. 

B.  —  OuTcrtura  de  U  Bilole. 

C.  —  Peau  ilTiTée  par  m  face  superficielle. 

D.  —  Epingle*  servant  à  pritiquer  la  suture  enlorlilUe. 

E.  —  Sonde  reiUal  du»  l'jrèlhre  pendant  l'opéntion. 
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seconde  classe  sont  beaucoup  moins  variés  que  les  précédents.  Tou5 
consistent  à  tailler  sur  les  téguments  voisins  de  la  fistule  un  seul  lam- 
beau assez  grand  pour  fermer  son  ouverture  et  pour  la  déborder  de 
tous  les  côtés.  Ce  lambeau  peut  ôlre  pris  sur  :  1*  le  scrotum,  2*  la  peau 
de  la  verge,  3'  le  prépuce,  /i°  l'aine. 

V  Lambeau  scrotal,  —  A.  Gooper  pratiqua,  le  premier,  cette  opéraiion 
en  1818.  Un  malade  âgé  de  cinquante-six  ans  portait  eii  avant  des 
bourses  une  fistule  longue  d'un  pouee  et  assez  large  pour  laisser  passer 
facilement  une  sonde  du  plus  gros  volume.  Les  bords  en  étaient  calleux 
et  n'avaient  aucune  disposition  à  bourgeonner,  malgré  TapplicatioD 
répétée  du  nitrate  d'argent  et  de  divers  autres  caustiques;  on  avait 
tenté  aussi  d'obtenir  leur  réunion  par  adbérences,  mais,  à  raison  delà 
perte  considérable  de  substance,  il  fut  impossible  de  les  tenir  en  con- 
tact. Les  urines  sortaient  presque  uniquement  par  la  fistule.  Yoici  com- 
ment l'opération  fut  exécutée  :  —  «  Une  sonde  élastique  ayant  été  préa- 
lablement introduite  dans  la  vessie,  les  bords  calleux  de  Touvertore 
fistulcuse  furent  avivés  de  manière  à  présenter  une  surface  entièrement 
saignante.  Une  portion  de  peau  fat  alors  disséquée  sur  le  scrotum;  elle 
fut  laissée  adhérente  à  sa  partie  supérieure;  on  la  contourna  sur  la 
plaie,  à  Liquelle  on  l'adapta  parfaitement;  elle  fut  fixée  par  quatre  points 
de  suture  et  recouverte  par  de  petites  bandelettes  d'emplâtre  agglu- 
tinatif.  Un  bandage  fut  appliqué  pour  souteni)ç:  le  scrotum  et  le  malade 
ftit  couché  dans  son  lit,  sur  le  dos.  »  —  Quelques  accidents  assez  sérieux 
se  manifestèrent;  la  réunion  ne  fut  pas  comfdète  dans  tous  les  points, 
mais,  après  plusieurs  mois,  le  malade  guérit.  (A.  Cooper,  OEuvr.  ekir., 
p.  578,  trad.  de  Richelot.) 

En  1830,  Delpech  fit  la  même  opération  sur  un  jeune  enfant  de  onxe 
ans.  Après  avoir  avivé  les  bords  de  la  fistule  et  dénudé  le  canal  en  avant, 
il  tailla  dans  la  peau  du  scrotum  un  lambeau  dont  il  recouvrit  ^ouve^ 
ture  fistuleuse  et  qu'il  assujettit  par  trois  points  de  suture.  —  Dans  ce 
cas^  le  lambeau  avait  été  déplacé  par  glissement,  sans  torsion  de  son 
pédicule.  {Lanc,  franç.^  t.  IX,  p.  277.) 

2®  Lambeau  pénien  antérieur.  —  Le  manuel  opératoire  diffère  peu  do 
précédent. Delpech,  qui  le  pratiqua  pour  la  première  fois, le  décrit  ainsi: 
a Du  côté  scrotal,  nous  poussâmes  la  dissection  jusqu'à  un  demi- 
pouce  en  arrière  de  la  fistule,  et  nous  retranchâmes  le  lambeau  que  nous 
avions  formé.  Du  côté  antérieur,  nous  fîmes  une  dissection  semblable, 
plus  étendue  môme,  et  nous  ramenâmes  le  lambeau  sur  la  surface  posté- 
rieure dénudée.  »  (Lanc,  franc.,  t.  IX,  p.  278.) 

Le  premier  de  ces  procédés,  qui  ne  peut  être  employé  que  dans  les 
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S  OÙ  la  tsUAt  est  située  près  des  bourses,  a  une  véritable  valeur.  La 
OD  do  scrotum  est  assez  épaisse  et  assez  lâche  pour  fournir  un  lam« 
an  long  et  bien  nourri.  Mais  il  est  difficile  de  comprendre  pourquoi 
Cooper  a  cru  devoir  lui  donner  son  point  d'adhérence  en  avant^  de 
miëre  à  se  trouver  forcé  de  le  tordre.  Il  vaut  beaucoup  mieux  le  dis- 
pier  d'avant  en  ariîère  et  l'amener,  par  simple  glissement,  sur  l'ou- 
rtiire  fistuleuse.De  cette  façon  on  peut  lui  donner  une  base  plus  large; 
I  irmisseaux  lui  arrivant  plus  directement  et  n'étant  point  effacés  par 
Ionien  de  son  pédicule,  sa  nutrition  est  plus  assurée.  Mais  je  ne  puis 
rapprouver  le  bandage  avec  lequel  Cooper  soutient  les  bourses,  dont 
poids,  quelquefois  considérable,  pourrait  exercer  une  traction  très- 
isible  sur  le  lambeau. 

Le  second  procédé  de  Delpech  doit  être  rejeté.  On  ne  voit  pas  pour» 
loi  on  irait  tailler,  en  avant  de  la  fistule,  une  pièce  mince,  mal  pourvue 
s  vmisseaux  et  sacrifier  une  portion  de  la  peau  du  scrotum  qui  donne- 
il  un  lambeau  meilleur. 

H.  Arlaud  imagina  de  combiner  ces  deux  procédés  en  les  modifiant. 
wr  on  adulte  à  qui  il  était  resté  une  fistule  au  devant  des  bourses,  à  la 
■te  d'une  plaie  de  la  verge,  il  commença  par  tailler  deux  lambeaux, 
m  antérieur,  l'autre  postérieur.  Après  avoir  avivé  ce  dernier  par  sa 
ce  cotanée,  il  l'attira  de  manière  à  boucher  la  fistule  et  rabattit  sur  lui 
{premier  lambeau.  Puis  il  les  réunit  par  une  serre-fine  et  quatre  points 
e  soture  entortillée  {Ballet,  de  la  Sociét.  de  chirurg.).  Le  malade  guérit. 
\m  l'observation  est  si  incomplète  et  mentionne  des  circonstances  dont 
est  si  difficile  de  se  rendre  compte,  que  je  ne  puis  en  apprécier  au 
■le  la  valeur.  Toutefois  il  me  semble  qu'en  avivant  le  lambeau  scrotal, 
■  ne  fait  qu'en  diminuer  l'épaisseur,  et  il  était  déjà  assez  mince;  je  ne 
pas  non  plus  l'utilité  du  lambeau  antérieur,  nécessairement  très- 
qu'on  applique  sur  lui.  Aussi  je  préfère  à  ce  procédé  ceux  de 
looper  et  de  Delpech. 

S*  Lûmbeêu  pénien  latéral.  —  Cette  opératicm  est  due  à  M.  Alliot,  qui 
I  tt  avec  succès  en  i83fc.  a  Je  pratiquai,  dit-il,  de  chaque  côté  de  la 
lilole,  une  incision  latérale  dépassant,  en  haut  et  en  bas,  la  fente  fistu- 
eoie,  et  je  disséquai  la  peau  d'un  côté,  tandis  que  de  l'autre  j'en  enlevai 
■rallèlement  une  portion,  dans  une  étendue  de  15  à  16  millimètres, 
leportant  alors  le  lambeau  flottant  sur  la  surface  dénudée,  je  pratiquai 
IcQx  points  de  suture  loin  de  l'urèthre,  et,  après  avoir  placé  une  sonde 
bntle  canal,  j'appliquai  un  bandage  dont  la  douce  pression  servait  à 
iBaintemr  encore  les  parties  et  à  en  rendre  le  contact  plus  intime.  Il  ne 
i^rvint  aucun  accident.  On  se  contenta  de  tenir  le  malade  à  la  diète  et 
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d'arroser  la  verge  d'eau  froide  durant  trois  ou  quatre  jours.  La  réonioD 
se  fit  d*une  manière  solide  et  parfaite,  n  [Gaz.  méd.^  183/i,  p.  3li8.)- 
Les  lambeaux  qu'on  emprunte  à  la  peau  de  la  verge  ne  sont  jamais  bien 
bons^  à  cause  de  leur  peu  d'épaisseur.  Cependant  le  procédé  est  très- 
simple  et  peut  ôtre  utile  dans  les  cas  de  fistules  éloignées  du  scrotum. 
Avant  M.  Âlliot,  Earle  l'avait  employé  avec  succès  pour  fermer  une  fis- 
tule du  périnée.  (Voyez  page  636.) 

U°  Lambeau  préputial,  —  Quand  la  perforation  de  l'urèthre  est  très- 
rapprochée  du  gland,  on  peut  prendre  un  lambeau  aux  dépens  du  pré- 
puce. Pour  cela,  on  dédouble  cette  membrane  de  manière  à  ne  pas 
intéresser  la  jnuqueuse,  et  l'on  attire  seulement  le  feuillet  cutané  sur  la 
fistule  dont  on  a  préalablement  avivé  les  bords. 

DiefTcnbach  a  pratiqué  une  opération  à  peu  près  semblable  à  laquelle 
il  a  donné  le  nom  de  transplantation  annulaire  du  prépuce.  Après  avoir 
enlevé  une  portion  convenable  de  peau  en  arrière  de  la  fistule^  il  fait 
en  avant  de  celle-ci  une  incision  transversale  qui  intéresse  les  deui 
tiers  de  la  circonférence  du  pénis.  Avec  un  bistouri  ou  des  ciseaux  très- 
fins,  il  dédouble  le  prépuce,  attire  son  feuillet  externe  par-dessus  la 
fistule,  et  le  Vixe  par  plusieurs  points  de  suture  sur  la  surface  précé- 
demment avivée.  Pour  empêcher  que  l'urine  ne  s'arrête  dans  le  cul-de- 
sac  qui  se  trouve  à  la  base  du  lambeau,  il  conseille  de  faire  sur  la  mo- 
queuse, près  de  la  couronne  du  gland,  une  ouverture  qui  permettrait 
d'introduire  une  petite  sonde  dans  l'urèthre  (Coi.  méd,,  1836,  p.  811). 
Cette  opération  est  d'une  exécution  difficile;  le  lambeau  qu'on  ob- 
tient^ composé  uniquement  du  feuillet  cutané  du  prépuce,  est  trop 
mince  et  peu  viable.  Le  cul-de-sac  formé  par  le  dédoublemeat  du  pré- 
puce est  disposé  de  telle  façon  que  l'urine  aura  beaucoup  de  tendance 
à  s'y  arrêter  et  à  s'infiltrer  dans  le  tissu  cellulaire  très-lâcbe  de  cette  ré- 
gion. Cet  accident  est  arrivé  chez  le  malade  opéré  par  Dieffenbach. 
Enfin^  il  ne  faut  pas  oublier  que  les  fistules  situées  près  du  gland  sont 
ordinairement  très-étroites.  Avec  de  la  patience  on  parvient  presque 
toujours  à  les  guérir  avec  des  moyens  beaucoup  plus  simples,  tels  que  la 
cautérisation  avec  des  acides  ou  le  fer  rouge. 

5°  Lambeau  inguinal.  —  Je  ne  connais  qu'un  seul  exemple  de  cette 
opération,  il  appartient  à  Delpech.  Son  malade,  âgé  de  vingt-quatre  ans, 
portait  à  la  partie  moyenne  de  la  verge  une  fistule  assez  longue  avec  perte 
de  substance.  Un  lambeau  de  trois  pouces  de  long  sur  trois  pouces  de 
large  fut  disséqué  dans  la  région  inguinale  gauche;  sa  base  était  large 
et  sa  pointe  un  peu  rétrécie,  pour  bien  s'accommoder  à  l'ouverture  de 
la  fistule.  La  verge  fut  inclinée  à  gauche  pour  être  à  la  portée  du  laon 
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beau  et  maintenue  dans  cette  position  par  un  appareil  convenable.  Une 

soode  resta  à  demeure  dans  la  vessie;  malgré  le  soin  qu*on  prit  de  la 

déboucher  à  plusieurs  reprises,  une  peu  d'urine  s'écoula  par  la  plaie. 

Le  deuxième  jour,  le  pédicule  du  lambeau  fut  coupé^  mais  quelques 

jours  après,  celui-ci  tomba  en  gangrène,  et  la  fistule  reparut  telle  qu'elle 

était  avant  Topération.  (Lanc.  franc. ,  t.  IV,  p.  285.)  —  Outre  les  dangers 

sérieux  attachés  à  Tautoplastie,  quand  on  est  obligé  de  disséquer  un 

lambeau  de  grande  dimension,  bien  des  circonstances  doivent  empê- 

dier  d'imiter  la  conduite  de  Delpech.  La  longueur  et  l'étroitesse  du 

bmbeau,  la  difficulté  de  l'adapter  exactement  à  l'ouverture  fistuleuse, 

h  mobilité  de  la  verge  qu'aucun  bandage  ne  peut  empêcher,  tout 

lemble  réuni  pour  rendre  un  insuccès  inévitable. 

Les  accidents  qui  compliquent  les  opérations  d'uréthroplastie  sont 
très-fréquents.  Pendant  les  premières  vingt-quatre  heures,  tout  semble 
promettre  un  heureux  résultat,  m^is  bientôt  les  choses  changent  com- 
plètement de  face.  Tantôt  les  lambeaux  se  flétrissent  et  tombent  en 
gangrène,  tantôt  ils  s'enflamment,  se  gonflent,  et  leurs  bords  sont  dé- 
chirés par  les  j^oints  de  suture.  Aussi  est-il  très-important  de  tailler  des 
lambeaux  épais  et  assez  grands  pour  recouvrir  la  fistule,  sans  qu'on  ait 
besoin  de  les  tirailler. 

Bien  plus  souvent  l'insuccès  de  l'opération  est  dû  au  contact  de  Turine 
avec  la  plaie.  Afin  de  prévenir  cet  accident,  on  a  proposé  de  pratiquer  le 
cathétérisme  toutes  les  fois  que  le  malade  aurait  besoin  d'uriner,  ou  de 
placer  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie.  Ce  dernier  moyen  est  le 
meilleur  quand  la  fistule  occupe  le  périnée  ou  le  scrotum.  Le  siège  de 
la  fistule  dans  la  portion  courbe  du  canal,  la  complication  presque  con- 
stante d'un  rétrécissement  et  le  gonflement  des  parties  après  l'opération 
poarraient  apporter  des  obstacles  sérieux  à  un  cathétérisme  souvent 
répété.  Le  séjour  prolongé  d'une  sonde  dans  l'urèthre  a  sans  doute  des 
inconvénients,  mais  il  faut^  avant  tout,  assurer  la  sortie  des  urines  et 
préserver  en  môme  temps  la  plaie  de  leur  contact. 

Dans  les  cas  de  fistules  uréthro-péniennes^  les  conditions  sont  toutes» 
différentes  et  doivent  faire  rejeter  les  sondes  à  demeure.  L'absence  ae 
rétrécissement,  la  facilité  du  cathétérisme  dans  la  portion  droite  do  la 
?erge,  permettent,  sans  inconvénient,  de  sonder  le  malade  «.oaies  les 
fois  qu'il  éprouve  le  besoin  d'uriner.  Cependant  on  aura  soin  de  longer 
la  paroi  supérieure  de  l'urèthre  afin  que  le  bec  de  l'instrument  ne 
vienne  pas  butter  dans  l'ouverture  fistuleuse.  La  sonde  devra  être  de 
calibre  moyen  :  trop  volumineuse^  elle  tendrait  à  écarter  les  bords  de 
la  plaie,  et  trop  petite,  elle  ne  remplirait  pas  assez  le  canal  pour  empé- 
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cher  Turine  de  glisser  en  dehors  d'elle.  On  prendra  soin  de  vider  par- 
faitement la  vessie;  autrement  quelques  gouttes  de  l'urine  laissée  der- 
rière  le  col,  suivant  le  bec  de  la  sonde  au  moment  où  on  la  retire, 
arriveraient  jusqu'à  la  fistule.  Enfin,  quand  on  enlèvera  la  sonde,  on 
bouchera  son  extrémité  avec  le  pouce  pour  empêcher  que  le  liquide 
qu'elle  contient  ne  s'échappe  par  ses  yeux  et  ne  souille  la  plaie. 

Toutes  ces  précautions  sont  quelquefois  insuffisantes^  et  l'on  a  eu  l'idée 
de  détourner  le  cours  des  urines  en  leur  ouvrant  une  voie  nouvelle  en 
arrière  de  la  fistule.  Cette  opération  se  rapproche  beaucoup  de  la  bou- 
tonnière que  pratiquaient  les  anciens,  et  n'en  difière  que  par  le  but  qu'on 
se  propose.  Viguerie  (de  Toulouse)  fut  conduit  par  une  circonstance 
toute  fortuite  à  comprendre  le  profit  qu'on  pourrait  en  tirer.  Un  habi- 
tant du  Gers  ayant  plusieurs  fistules  au  périnée  était  traité  depuis  plu- 
sieurs mois  par  les  sondes  à  demeure,  quand  un  de  ces  instruments  se 
brisa  et  une  partie  resta  dans  la  vessie.  Viguerie  pratiqua  la  taille  pour 
retirer  les  fragments  de  sonde.  La  plaie  resta  ouverte  quarante  joun 
pendant  lesquels  les  fistules  guérirent  d'elles-mêmes.  —  Sur  un  autre 
malade  affecté  de  fistules  périnéales  depuis  deux  ans,  il  fit  une  ouverture 
dans  la  région  membraneuse,  et  la  guérison  eut  lieu;  mais  la  plaie  ne 
fut  entièrement  cicatrisée  qu'au  bout  de  sept  mois.  {Joum.  kebdam., 
iSZky  vol.  I,  p.  18(i.) —  11  faut  noter  qu'il  s'agissait  ici  de  fistules  du 
périnée  et  qu'aucune  autoplastic  n'avait  été  faite.  Mais  l'idée  de  la  dé- 
rivation du  cours  de  l'urine  n'en  était  pas  moins  émise.  En  1838,  elle  fut 
reprise  par  Dieffenbach,  qui  ne  l'appliqua  pas.  Deux  ans  après,  en  1840, 
M.  Ségalas  écrivit  au  chirurgien  de  Berlin  une  lettre  dans  laquelle  il 
rapporte  l'observation  d'un  malade  affecté  de  deux  fistules  urinaires 
situées  l'une  en  avant  du  scrotum,  l'autre  en  arrière.  Il  se  servit  de  celle- 
ci  pour  placer  une  sonde  dans  la  vessie  et  faire  passer  les  urines  par  le 
périnée,  tandis  qu'il  combla  l'autre  avec  un  lambeau  de  peau  emprusté 
au  prépuce. 

La  pratique  de  M.  Ségalas  est  celle  qu'il  faudrait  suivre  dans  un  cas 
semblable.  Quand  l'urine  s'écoule  déjà,  en  grande  partie,  par  la  fistule 
du  périnée,  on  a  tout  avantage  à  assurer  sa  sortie  par  cette  voie.  U 
question  devient  plus  difficile  à  résoudre  s'il  s'agit  de  pratiquer  d'em- 
blée une  ouverture  sur  l'urèthre  sain,  uniquement  dans  le  but  de  dé- 
tourner le  cours  des  urines,  et  cela  au  risque  de  voir  la  plaie  se  trans- 
former en  une  nouvelle  fistule.  Je  n'hésiterais  pas  à  employer  ce  moyen 
dans  un  cas  grave  où  la  perte  de  substance  du  canal  serait  considérable 
et  compliquée  de  cicatrice  difforme.  Cependant  il  ne  faut  pas  oublier 
que  cette  opération  si  simple  en  apparence,  si  facile  à  pratiquer,  puis- 
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jo'oD  incise  rurèlhrc  sur  un  conducteur,  peut  être  accompagnée  d'ac- 
idents  sérieux.  Dans  la  seconde  observation  de  Viguerie,  la  plaie  du 
éiinée  fui  sept  mois  avant  de  se  fermer.  11  n'est  pas  dit  si,  plus  tard, 

n'existait  pas  de  rétrécissement,  et  c'est  une  lacune  regrettable, 
énéralement  il  ne  s'en  produit  pas  après  l'opération  de  la  taille^ 
lais  quand  la  plaie  reste  ouverte  pendant  des  mois,  les  modifications 
ni  s'opèrent  dans  la  partie  antérieure  du  canal  peuvent  amener  ce 
sultat. 

D'autres  accidents  plus  rapprochés  sont  encore  à  craindre.  On  en 
oure  un  exemple  dans  une  observation  intéressante,  publiée  par 
L  Ricord,  dans  les  Annaies  de  chirurgie  de  18^1.  Ayant  à  traiter  un 
àne  honune  de  vingt-six  ans,  affecté  d'une  fistule  uréthro-pénienne, 
le  fit  placer  sur  un  lit  comme  pour  l'opération  de  la  taille.  Après  avoir 
ilffodait  dans  l'urèthre  un  cathéter  à  large  cannelure,  il  pratiqua  sur 
I  légion  membraneuse  une  incision  longitudinale  d'un  centimètre  en- 
iran.  Il  tenta  vainement  de  faire  arriver  par  cette  ouverture,  et  jusque 
■H  la  vessie,  une  sonde  de  gomme  élastique  ;  il  dut  se  contenter  d'in- 
rodnire  une  sonde  de  femme.  La  fistule  avivée  fut  réunie  transversa- 
ement  par  des  points  de  suture  entrecoupés;  mais  le  troisième  jour  les 
Btnres  étaient  désunies,  et  l'urine  s'écoulait  par  la  fistule  comme  avant 
'qiération. — Le  douzième  jour,  un  engorgement  se  forma  dans  Tépais- 
cor  des  bourses,  et  bientôt  on  fut  obligé  d'ouvrir  un  abcès  urineux  placé 
mt  le  côté  gauche  du  scrotum.  —  Deux  mois  après  on  renouvelle  Topé- 
nlion,  cette  fois  en  se  servant  d'une  suture  entortillée,  qui  permettait 
le  mieux  affronter  les  surfaces  avivées.  Après  onze  jours,  la  fistule  était 
pieMiue  complètement  fermée.  Il  ne  restait  qu'un  petit  pertuis  dont  on 
fax  facilement  raison  avec  quelques  cautérisations  pratiquées  avec  le 
nitrate  d'argent.  Quant  à  l'incision  du  périnée,  qui  était  devenue  fistu- 
iense^il  suffit  de  placer  une  petite  sonde  à  demeure  dans  l'urèthre  pour 
fi'elle  se  fermât  d'elle-même. 

Bo  lisant  avec  soin  cette  observation,  on  voit  que  l'insuccès  de  la 
première  opération  et  les  accidents  qui  la  suivirent  sont  dus  surtout  à 
ce  que  les  urines^  s'écoulant  difficilement  par  la  plaie  faite  au  périnée, 
l'étaioit  épanchées  dans  la  partie  antérieure  de  l'urèthre.  Il  n'en  fut  pas 
ââ  dans  la  seconde  opération,  parce  qu'on  avait  complètement  dé- 
tourné le  cours  des  urines  qui  sortaient  en  totalité  par  l'ouverture  du 
périnée.  Anssi^  dans  les  cas  où  l'on  croit  devoir  recourir  à  ce  moyen,  il 
iefnit  pas,  dans  une  même  séance,  inciser  l'urèthre  en  arrière  et  opérer 
1)  fistule.  Il  serait  plus  prudent  d'attendre  quelques  jours  et  de  ne 
^Tt  cette  dernière  opération  qu'après  s'être  assuré  que  l'espèce  de 
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boutonnière  qu'on  a  pratiquée  laisse  passer  les  urines  facilement  et 
complètement. 


CHAPITRE  IX 

FAUSSES    ROUTES. 

On  donne  le  nom  de  fausse  route  à  toute  perforation  de  Turèthre 
produite  par  la  sonde  pendant  le  catbétérisme.  L'introduction  d'un 
corps  étranger  dans  le  canal,  ou  l'emploi  exagéré  et  mal  dirigé  des 
caustiques^  dans  le  traitement  d'un  rétrécissement^  peuvent  aussi  causer 
cet  accident.  Mais  la  déchirure  et  les  plaies  simples,  les  perforations 
résultant  de  la  présence  d'un  fragment  de  calcul  dans  le  canal  ou  de 
l'ouverture  d'un  abcès  ne  sont  pas  des  fausses  routes,  ainsi  que  l'ont  écrit 
quelques  chirurgiens. 

Le  siége^  l'étendue,  la  direction  et  le  nombre  des  fausses  routes  sont 
très-variables.  On  en  a  vu  dans  toutes  les  parties  de  l'urèthre  depuis  la 
fosse  naviculaire  jusqu'au  col  de  la  vessie.  Tantôt  elles  sont  courtes^ 
tantôt  elles  pénètrent  dans  les  tissus  à  une  profondeur  de  10  centimètres 
et  davantage.  Le  plus  souvent  elles  se  terminent  en  cul-de-sac  et  sont 
dites  incomplètes;  quelquefois  elles  vont  jusque  dans  la  vessie,  et  on 
les  appelle  complètes.  Cette  grande  diversité  des  désordres  que  peut 
produire  un  catbétérisme  mal  fait  s'explique  par  le  nombre  et  la  forme 
des  instruments  dont  on  se  sert,  par  la  fréquence  des  maladies  de  l'urè- 
thre, et  aussi  par  l'inexpérience  de  beaucoup  de  praticiens. 

Il  semble  difficile,  au  premier  abord,  de  faire  ime  fausse  route  dans 
un  urèlhre  normal  oii  il  n'existe  aucun  empêchement  au  cathétérisme. 
Pourtant  ces  accidents  ne  sont  pas  rares.  Quand  la  sonde  est  parvenae 
dans  le  cul-de-sac  du  bulbe,  si  l'on  continue  à  la  pousser  en  avant  sans 
abaisser  son  pavillon,  elle  percera  le  canal  et  passera  sous  la  portion 
membraneuse,  entre  le  prostate  et  le  rectum.  On  a  même  cité  quelques 
cas  où  elle  avait  pénétré  dans  cet  organe.  Il  arrive  encore  qu'après  avoir 
franchi  le  collet  du  bulbe,  on  abaisse  un  peu  trop  tôt  le  pavillon  de 
la  sonde;  alors  le  bec  de  l'instrument  engagé  dans  la  portion  membra- 
neuse se  relève  brusquement,  déchire  la  paroi  supérieure  du  canal  et 
passe  derrière  la  symphyse  du  pubis.  Dans  le  premier  cas,  la  sonde, 
après  être  sortie  de  l'urèthre,  peut  encore  arriver  dans  la  vessie  en  b 
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perforant  rers  son  bas-fond  ou  sur  un  de  ses  côtés;  dans  le  second,  an 
contraire^  plos  on  abaisse  la  sonde^  plus  son  bec,  porté  en  ayant,  tend 
k  s'écarter  de  la  face  antérieure  de  la  vessie.  Pour  éviter  ces  accidents, 
il  faut  s'astreindre  à  suivre  scrupuleusement  toutes  les  règles  du  cathé- 
térisme,  même  quand  l'urèthre  est  libre  de  tout  obstacle.  H  faut  surtout 
introduire  la  sonde  lentement  et  sans  employer  la  force.  Voici  comment 
I.  L.  Petit  s'exprime  à  ce  sujet  :  «  Tout  chirurgien,  dit-il,  qui  portera 
h  sonde  et  la  conduira  avec  douceur,  l'introduira  avec  beaucoup  plus 
de  facilité  dans  la  vessie;  car,  pour  percer  l'urèthre  et  faire  un  chemin 
Dooreau,  il  faut  employer  beaucoup  plus  de  force  que  pour  écarter  ses 
parois  naturelles  lorsqu'elles  ne  sont  que  pressées  l'une  contre  l'autre. 
Or,  un  chirurgien  accoutumé  à  sonder  sait  comparer  les  résistances,  et, 
fil  s'aperçoit  que  celle  qui  se  trouve  au  bout  de  la  sonde  n'est  pas  de 
Batare  à  être  aisément  surmontée,  il  ne  s'obstine  pas  à  vouloir  la  vaincre.  » 
{Œuvr.postL,  vol.  m,  p.  27.) 

Les  fausses  routes  ont  plus  souvent  pour  cause  une  disposition  patho- 
logique des  parois  de  l'urèthre.  J'ai  rencontré  fréquemment  des  lacunes 
de  Moi^gni,  assez  larges  pour  que  Textrémité  d'une  bougie  ou  d'une 
sonde  conique  pût  s'introduire  dans  leur  cavité.  Leurs  parois  minces 
l'offrant  presque  aucune  résistance,  le  moindre  effort  suffit  pour  les 
déchirer,  surtout  si  l'on  se  sert  de  bougies  fines  et  rigides  de  gutta-percha 
et  surtout  de  baleine.  Quelquefois  la  bougie  glisse  assez  loin  dans  le  tissu 
eellulaire  sous-muqueux;  mais  ordinairement  elle  rentre  dans  l'urèthre, 
après  un  court  trajet  de  quelques  millimètres.  C'est  à  cet  accident  qu'il 
but  rapporter  certaines  pièces  d'anatomie  pathologique  qui  ont  été  don- 
nées comme  des  exemples  de  rétrécissements  en  forme  de  brides.  En  les 
examinant  avec  soin,  on  voit  que  ces  prétendues  brides  ne  sont  le  plus 
souvent  que  des  bandelettes  plus  ou  moins  larges  formées  par  la  mu- 
queuse qui  a  été  soulevée  par  places  et  pour  ainsi  dire  décollée.  La  pièce 
que  M.  Pro  a  représentée  dans  la  première  planche  de  sa  thèse,  publiée 
en  1856,  et  qu'il  décrit  comme  un  cas  de  rétrécissement  en  brides,  n'est 
pas  autre  chose.  On  pourrait  même  se  demander  si  ces  bandelettes 
multiples  n'ont  pas  été  détachées  par  la  pointe  des  ciseaux,  quand  on  a 
oovert  l'urèthre.  C'est  ce  que  j'ai  vu  arriver  plus  d'une  fois;  et  je  suis 
d'autant  plus  disposé  à  le  croire,  que  sur  la  pièce  de  M.  Pro,  ces  petites 
bandes  sont  nombreuses,  quoique  le  canal  ne  soit  pas  rétréci. 

Souvent  il  existe  dans  la  région  prostatique  des  cavités  dans  les- 
quelles le  bec  de  la  sonde  peut  s'engager.  J'ai  conservé  plusieurs  pièces 
qui  présentent  cette  disposition  pathologique.  Sur  les  unes,  la  crête 
oréthrale  est  allongée  dans  le  sens  du  canal;  la  muqueuse,  tiraillée  dans 
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le  même  sens^  présente  de  chaque  côté  du  verumontamim,  et  tout  près 
du  coi  de  la  vessie,  un  cul-de-sac  peu  profond  et  terminé  en  pointe.  Sur 
d'autres,  on  trouve  de  véritables  sinus  dont  l'ouverture,  dirigée  en 
avant,  est  tantôt  ronde  et  tantôt  elliptique  comme  une  boutonnière. 
Leur  cavité  est  souvent  en  forme  d'ampoule  et  capable  de  loger  un  petit 
pois.  Quelquefois  cette  disposition  est  portée  si  loin,  que  toute  la  portion 
postérieure  et  inférieure  de  la  prostate  est  transformée  en  plusieurs 
loges,  irrégulières^  séparées  par  des  cloisons  minces  et  flottantes.  Je 
possède  une  pièce  où  ces  cavités  sont  assez  grandes  pour  qu'on  fosse 
entrer  facilement  dans  Tune  d'elles  l'extrémité  du  petit  doigt.  Elles  se 
prolongent  en  arrière  jusque  sous  le  col  de  la  vessie. 

Une  seule  fois  j'ai  trouvé  les  orifices  des  conduits  des  glandes  de 
Gowper  ulcérés  et  assez  larges  pour  laisser  passer  une  bougie  de  2  mil- 
limètres de  diamètre. 

Pour  éviter  ces  cavités  anormales  qui  occupent  toujours  la  paroi  infé- 
rieure de  l'urèthre,  il  faut  se  servir  d'une  grosse  sonde  cylindrique  et 
l'introduire  en  longeant^  autant  que  possible^  la  paroi  supérieure  du 
canal. 

Chez  quelques  vieillards,  la  muqueuse  est  si  lâche,  que,  pendant  le 
cathétérisme,  elle  peut  être  refoulée  au  devant  du  collet  du  bulbe,  où 
elle  forme  un  repli  qui  coiffe,  pour  ainsi  dire,  le  bec  de  la  sonde.  Elle 
serait  perforée  si  l'on  ne  prenait  le  soin  de  la  déplier  en  tirant  sur  la 
verge  avec  la  main  gauche  pendant  qu'on  fait  cheminer  doucement  la 
sonde  dans  l'urèthre.  Quand  il  existe  une  hypertrophie  des  lobes  laté- 
raux ou  du  lobe  moyen  de  la  prostate,  il  faut,  pour  éviter  de  les  tra- 
verser, se  servir  de  sondes  à  grande  ou  à  petite  courbure,  selon  le  cas. 

La  cause  la  plus  fréquente  des  fausses  routes  est  un  rétrécissement, 
et  l'on  risque  d'autant  plus  de  produire  cet  accident,  que  le  rétrécisse- 
ment est  plus  étroit,  plus  dur  et  situé  plus  profondément.  Il  est 
difficile  de  perforer  le  canal  quand  on  ne  cherche  qu'à  franchir  l'ob- 
stacle avec  une  bougie  fine  et  flexible.  Mais  si  l'on  se  sert  d'une  bougie  de 
baleine,  la  main  la  plus  exercée  n'est  jamais  certaine  de  ne  pas  déchirer 
la  muqueuse  et  de  ne  point  l'engager  sur  le  côté  du  rétrécissement, sur- 
tout quand  celui-ci  siège  aux  environs  du  bulbe.  Il  est  vrai  que  la  fausse 
route,  produite  par  une  tige  aussi  déliée  n'a  pas  par  elle-même  une 
grande  importance,  mais  elle  peut  devenir  le  point  de  départ  d'acci- 
dents inflammatoires  qui  ont  toujours  une  certaine  gravité  quand  ils  se 
développent  dans  un  canal  od  l'urine  passe  déjà  difficilement. 

La  fausse  route  devient  un  accident  beaucoup  plus  sérieux  quand  on 
emploie  un  cathéter  de  Mayor  ou  une  sonde  conique  de  Boyer.  Pour 
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peu  que  rinstnimeDt  dévie,  il  perfore  sur  le  côté  les  parois  saines  du 
canal,  parce  qu'elles  offrent  moins  de  résistance  que  le  rétrécissement 
loi-méme.  Gomme  on  sait  d'avance  qu'on  va  violenter  les  parties,  on  ne 
m  laisse  pas  arrêter  par  la  sensation  de  déchirure  que  la  main  perçoit, 
et  Ton  continue  à  faire  avancer  la  sonde.  Si  le  malade  n'urine  pas,  il  faut 
bien  reconnaître  qu'on  s'est  trompé.  Mais  quelquefois  la  sonde  finit  par 
imver  dans  la  vessie,  et,  en  voyant  sortir  les  urines,  on  croit  qu'on  a 
Inversé  le  rétrécissement  et  suivi  la  voie  normale,  tandis  qu'on  n'a  fait 
qa'one  fausse  route  d'une  étendue  considérable.  J'ai  dans  ma  collection 
deux  pièces  que  je  dois  à  l'obligeance  de  mes  anciens  internes,  MM.  An- 
ger  et  Ledentu,  et  qui  offrent  des  exemples  de  cet  accident.  Le  cathété- 
risme  forcé  avait  été  pratiqué  par  un  des  chirurgiens  les  plus  habiles  de 
DÛS  hôpitaux.  La  vessie  fut  vidée,  et  dans  les  premiers  moments  on  put 
croire  à  un  succès.  Mais,  au  bout  de  quelques  jours,  les  malades  suc- 
eombèrent.  A  l'autopsie,  on  vit  que  le  rétrécissement  n'avait  pas  été 
banchi.  Dans  les  deux  cas,  il  existait  une  fausse  route  à  droite.  La  sonde 
avait  perforé  le  canal  un  peu  en  avant  du  bulbe,  longé  la  face  externe  du 
lobe  droit  de  la  prostate,  et  pénétré  dans  la  vessie  sur  le  côté,  dans  un 
point  assez  rapproché  de  son  bas-fond.  La  longueur  de  la  fausse  route 
était  de  7  centimètres  sur  un  des  sujets,  et  de  9  centimètres  sur 
l'autre.  J'insisterai  sur  ce  fait  que  la  sonde,  après  avoir  marché  presque 
parallèlement  au  canal,  n'a  point  traversé  la  prostate  qui  était  sur  sa 
route.  Elle  s'est  portée  en  dehors  assez  brusquement.  J'avais  déjà  noté 
trois  fois  cette  circonstance  ;  elle  tient  sans  doute  à  la  résistance  que 
présente  cette  glande  enveloppée  dans  sa  cage  fibreuse. 

On  trouve  aussi  dans  £verard  Home  quelques  observations  de  fausses 
routes  produites  par  la  cautérisation  avec  le  nitrate  d'argent,  appliqué 
d'avant  en  arrière  au  moyen  de  la  bougie  armée.  Ce  mode  de  traite- 
ooit  est  à  peu  près  abandonné  aujourd'hui,  et  quand  on  l'emploie, 
c'est  avec  une  réserve  qui  met  à  l'abri  d'un  pareil  accident. 

Lorsque  la  fausse  route  est  incomplète,  son  trajet,  après  avoir  sup- 
paré  pendant  quelque  temps,  se  rétrécit  et  peut  s'oblitérer  complète- 
ment. Ce  travail  est  toujours  long,  parce  que  la  structure  lamelleuse  des 
parties  et  les  alternatives  d'érection  et  de  laxité  de  la  verge  entravent, 
dans  une  certaine  mesure,  la  cicatrisation.  Mais  j'ai  quelquefois  ren- 
contré des  cicatrices  et  des  cordons  fibreux  qui  m'ont  semblé,  sans  que 
je  puisse  l'affirmer,  n'avoir  pas  d'autre  cause. 

Si  la  fausse  route  est  complète,  c'est-à-dire  si  elle  arrive  jusque  dans 
la  vessie,  elle  constitue  une  lésion  grave.  Elle  aura  remédié  pour  un  in- 
stant à  la  rétention  d'urine,  mais  l'infiltration  urineuse  et  les  accidents 


400  MALADIES  DE  L'URÈTHRE. 

inflammatoires  qui  en  sont  la  suite  amènent  souvent  la  mort.  J*ai  vu 
trois  fois  cette  terminaison  funeste,  et  Ton  trouve  dans  nos  livres  de 

chirurgie  un  grand  nombre  de  cas  semblables.  « De  tous  les  faits 

que  nous  avons  recueillis  sur  cet  objet,  dit  Ghopart,  un  seul  apprend  que 
le  malade  qui  a  subi  cette  perforation  a  survécu  quelques  années;  et  en- 
core ce  vieillard  est-il  resté  sujet  à  des  difficultés  d'uriner  et  à  Tincon- 
tinence  d'urine.  Les  autres  malades  sont  morts  peu  de  jours  après; 

cependant  il  en  est  un  qui  a  survécu  environ  un  mois »   {Tr.des 

malad.  des  voies  urin,,  1. 11^  p.  377.]  —  Il  faut  pourtant  faire  exception 
pour  les  fausses  routes  qui  n'intéressent  que  la  prostate;  bien  souvent 
elles  passent  inaperçues.  Ce  n'est  pas  qu'elles  soient  toujours  exemptes 
d'inconvénients,  mais  aussi,  dans  quelques  cas,  elles  deviennent  un 
moyen  de  salut  pour  les  malades.  Je  reviendrai  sur  ce  sujet  en  parlant 
des  maladies  de  cette  glande.  —  En  résumé,  la  gravité  des  fausses 
routes  complètes  dépend  surtout  des  circonstances  dans  lesquelles  elles 
ont  été  faites.  Elle  varie  beaucoup  suivant  que  le  canal  est  libre  ou 
rétréci,  comme  je  le  montrerai  à  propos  du  traitement. 

Un  chirurgien  expérimenté  reconnaît  assez  facilement  qu'il  fait  une 
fausse  route.  Après  avoir  constaté  la  présence  d'un  obstacle,  il  sent 
tout  à  coup  la  résistance  vaincue  et  perçoit  la  sensation  d'une  déchirure 
dont  le  malade  l'avertit  souvent  lui-même.  S'il  retire  un  peu  la  sonde,  il 
ne  la  trouve  pas  serrée  comme  elle  le  serait  par  un  rétrécissement;  b'il 
continue  à  l'enfoncer,  il  s'aperçoit  qu'elle  avance  par  saccades.  En  met* 
tant  l'index  dans  le  rectum,  il  constate  que  la  courbure  de  la  sonde 
n'est  séparée  de  son  doigt  que  par  une  couche  de  tissus  très-peu  épaisse, 
ou  qu'elle  est  plus  ou  moins  déviée  vers  un  des  côtés.  Enfin,  il  peut  aToir 
mis  la  sonde  tout  entière  dans  l'urèthre  sans  avoir  donné  issue  aux 
urines^  et  quand  il  la  retire,  il  trouve  ses  yeux  obstrués  par  des  caillots 
de  sang.  Au  même  moment  il  se  fait  par  le  méat  urinaire  une  petite 
hémorrhagie  dont  l'abondance  est  assez  variable. 

Tous  ces  signes  sont  loin  d'avoir  une  égale  valeur.  La  résistance  su- 
bitement vaincue,  la  sensation  d'une  déchirure,  la  douleur  éprouvée  par 
le  malade,  l'absence  de  constriction  sur  la  sonde,  peuvent  exister  sans 
qu'on  ait  fait  une  fausse  route,  quand  on  traverse  de  force  un  rétrécis- 
sement avec  une  sonde  cylindrique  et  quand  celui-ci  a  été  largement  dé- 
chiré. —  La  sonde  pourra  avancer  par  soubresauts,  si  elle  est  encore 
suffisamment  serrée  par  le  rétrécissement.  —  Pour  que  le  doigt  placé 
dans  le  rectum  sente  distinctement  que  la  sonde  en  est  très-rapprochée 
ou  qu'elle  est  déviée  à  droite  ou  à  gauche,  il  faut  que  la  fausse  route  ait 
lieu  en  arrière^  ce  qui  n'a  pas  toujours  lieu;  d'un  autre  côté,  il  peutf 
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Xïïoïr  une  fausse  rouie  sans  que  la  sonde  ait  quitté  la  ligne  médiane. 
—  Les  uiines  peuvent  ne  pas  s'écouler,  quoique  Ton  soit  arrivé  dans  la 
vessie,  si  les  yeux  de  la  sonde  sont  obstrués  par  du  sang,  et  d'autre 
part  leur  sortie  ne  prouve  en  aucune  façon  qu'on  n'a  pas  fait  une 
fausse  route  avant  de  parvenir  dans  la  vessie.  —  Enfin  l'hémorrhagie 
peut  provenir  du  rétrécissement  qui  a  été  déchiré  par  la  sonde.  Mais  en 
rapprochant  ces  signes  les  uns  des  autres,  on  leur  donne  une  nouvelle 
valeur^  et  leur  ensemble  ne  permet  pas  de  s'abuser  sur  la  nature  de 
l'accident  qui  a  été  produit. 

Il  est  plus  difficile  de  reconnaître  une  fausse  route  ancienne,  parce 
fu'oQ  manque  de  la  plupart  des  signes  que  j'ai  indiqués.  Lorsque  la  sonde 
engagée  dans  la  fausse  route  ne  peut  plus  avancer,  on  ignore  quel  est 
l'obstacle  qui  l'arrête,  et  l'on  est  disposé  à  soupçonner  un  rétrécissement 
^fâ  existe,  en  eSet,  dans  le  plus  grand  nombre  des  cas.  Mais  si  le  malade 
urine  encore  assez  bien  pour  qu'on  soit  en  droit  d'admettre  que  le  rétré- 
cissement n'est  pas  très-étroit,  et  si  en  même  temps  on  ne  peut  y  en* 
gager  une  bougie  fine;  si,  à  un  certain  moment  du  cathétérisme,  le 
pavillon  de  la  sonde  s'incline  de  lui-même  à  droite  ou  h  gauche;  si  le 
ioigt  introduit  dans  le  rectum  constate  que  le  bec  de  l'instrument  est 
dévié  en  dehors  de  la  ligne  médiane,  on  peut  dire  presque  avec  certi- 
tude qu'il  existe  une  fausse  route.  M.  Civiale  et  d'autres  avec  lui  ont 
contesté  la  valeur  de  ce  dernier  signe.  Desault,  Chopart,  Boyer  et  la 
plupart  de  nos  grands  chirurgiens  lui  accordaient  une  grande  impor* 
tance,  et  ils  avaient  raison.  Sans  doute,  on  ne  le  rencontre  pas  toujours, 
comme  je  viens  de  le  dire  ;  mais  quand  il  existe,  il  est  un  indice  pré- 
cieux. Plus  d'une  fois  il  m'a  suffi  de  ce  signe  pour  reconnaître  une 
fuisse  route  de  la  manière  la  plus  certaine. 

Le  traitement  des  fausses  routes  varie  suivant  leur  siège,  leur  étendue, 
leur  profondeur,  suivant  aussi  qu'elles  sont  complètes  ou  incomplètes, 
récentes  ou  anciennes,  compliquées  ou  non  de  rétrécissement. 

Lorsque  la  fausse  route  a  été  produite  par  une  bougie  très-fine  qui 
n'a  fait  que  décoller  la  muqueuse,  elle  passe  ordinairement  inaperçue 
et  ne  réclame  aucuns  soins  particuliers.  Mais  si  elle  résulte  de  l'inlro- 
doction  dans  l'urèlbre  d'une  sonde  ordinaire  qui  a  pénétré  à  une  cer- 
taine distance  dans  l'épaisseur  des  tissus,  il  est  nécessaire  de  surveiller 
le  malade  avec  une  grande  attention.  Assez  souvent  il  n'y  a  pas  d'acci* 
dents.  Son  ouverture  étant  dirigée  en  avant,  et  sa  paroi  interne  formant 
une  sorte  de  valvule  que  l'urine,  en  passant,  tend  à  appliquer  contre  la 
paroi  opposée,  il  n'y  a  pas  à  craindre  d'infiltration  urineuse.  Cependant 
si  elle  siège  dans  l'épaisseur  du  périnée,  la  déchirure  des  tissus  peut 
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déterminer  une  inflammation  vive  qui  se  propagerait  dans  les  parties 
voisines  et  se  terminerait  par  suppuration.  De  là  des  accidents  immé- 
diats, et  plus  tard  des  troubles  gravés  dans  la  miction^  des  fistules  uri- 
naires.  Dans  ces  cas,  on  doit  recourir,  dès  le  début,  aux  émissions  san- 
guines, aux  bains,  aux  applications  émollientes  locales,  enfin  à  on 
traitement  antipblogistique  qui  ne  peut  avoir  que  de  bons  résultats  pour 
la  maladie  même  qui  avait  exigé  l'emploi  du  cathétérisme. 

Après  le  cathétérisme  forcé,  il  faut  laisser  la  sonde  à  demeure  dans 
la  vessie  pendant  plusieurs  jours  (voy.  p.  183).  Cette  précaution  est 
encore  plus  nécessaire  si  Ton  a  quelques  raisons  de  supposer  qu'on  a  fait 
une  fausse  route.  On  ne  doit  pas  même  retirer  l'instrument  de  métal 
pour  lui  substituer  une  sonde  de  gomme  élastique.  D'abord,  on  risque- 
rait de  ne  plus  retrouver  la  voie  anormale  par  laquelle  on  a  pénétré 
dans  la  vessie  ;  puis  il  suffirait  du  court  espace  de  temps  qu'exigerait 
ce  changement  de  sonde  pour  qu'une  certaine  quantité  d'urine  passât 
dans  la  fausse  route  et  devînt  le  point  de  départ  des  accidents  les  plus 
sérieux.  Je  recommanderai  même  de  laisser  la  sonde  ouverte  et  de 
veiller  à  ce  que  ses  yeux  ne  se  bouchent  pas,  afin  que  l'urine  s'écoule  i 
mesure  qu'elle  arrive  dans  la  vessie.  Autrement  elle  pourrait  filer  le 
long  de  la  sonde  avec  d'autant  plus  de  facilité  que  celle-ci  ne  tarde  pas 
à  être  beaucoup  moins  serrée  que  dans  les  premiers  moments.  —  H  ne 
faut  pas  perdre  un  instant  de  vue  que  l'infiltration  d'urine  est  l'accident 
le  plus  à  craindre  et  qu'on  doit  l'éviter  à  tout  prix. 

Dans  quelques  cas  rares  où  la  fousse  route  incomplète  résulte  d'un 
cathétérisme  pratiqué  pour  une  rétention  d'urine  accidentelle,  les 
moyens  employés  pour  prévenir  une  inflammation  trop  vive  suffisent 
pour  rétablir  le  cours  des  urines.  Si  la  rétention  se  prolongeait,  il  serait 
toujours  assez  facile  d'introduire  une  sonde  dans  la  vessie.  Quand  la 
fausse  route  est  complète,  ce  n'est  qu'après  deux  ou  trois  jours  qu'il 
faut  retirer  la  sonde  de  métal.  Alors  on  cherchera  à  introduire  dans  la 
vraie  voie  une  sonde  flexible.  Celle-ci  devra  être  assez  forte  afin  de 
permettre  aux  urines  de  sortir  facilement  et  de  prévenir  leur  passage 
dans  la  fausse  route.  Elle  aura  encore  cet  avantage,  en  développant 
largement  le  canal,  de  comprimer  les  parois  de  la  fausse  route  et  de 
favoriser  ainsi  sa  cicatrisation. 

La  véritable  difficulté  du  traitement  dépend  de  l'état  où  se  trou- 
vait le  canal  au  moment  de  l'accident.  Presque  toujours  il  existait 
un  rétrécissement,  et  c'est  pour  remédier  à  une  rétention  d'urines 
plus  ou  moins  complète  que  le  cathétérisme  a  été  pratiqué.  Or,  le 
rétrécissement  est  le  même  après  que  la  fausse  route  a  été  faite,  et  il 
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derient  une  grave  complication.  Si  le  malade  pept  encore  uriner,  on 
se  bornera^  pendant  quelques  jours,  à  employer  des  moyens  émol- 
lients,  et  aussitôt  qu'on  n'aura  plus  à  craindre  d'accidents  inflam- 
Diatoires,  on  cherchera  à  introduire  une  petite  bougie  dans  le  rétrécis- 
sement. Si  l'on  réussit  à  le  franchir,  on  n'aura  plus  beaucoup  à  s'occuper 
de  la  fausse  route.  Cependant  il  faudra  procéder  avec  la  plus  grande 
pradence  pour  ne  pas  s'égarer  de  nouveau.  —  Quand  la  rétention 
d'arme  est  complète,  il  est  urgent  de  vider  la  vessie  ;  mais  si  le  rétré- 
dssement  est  très-étroit  et  s'oppose  au  passage  de  la  plus  petite  bougie, 
il  est  nécessaire  de  recourir  à  l'uréthrotomie  externe  ou  à  la  ponction 
de  la  vessie.  Dans  ces  circonstances  délicates,  la  première  opération 
est  d'mie  exécution  difficile  et  dangereuse  :  Le  canal  vient  d'être  la- 
bouré par  la  sonde;  la  fausse  route  empêche  de  reconnaître  le  siège  pré* 
cis  du  rétrécissement,  et  l'on  serait  sans  guide  pour  aller  à  la  recherche 
^eTurèthre,  soit  en  arrière,  soit  en  avant  de  l'obstacle,  car  une  incision 
pratiquée  sur  le  bec  de  la  sonde  ne  pourrait  conduire  que  dans  la  taus^^e 
route  elle-même.  —  La  seconde  opération  est  préférable  :  elle  est 
plus  simple,  moins  dangereuse.  En  assurant  la  sortie  des  urines,  elle 
donne  an  chirui^en  le  temps  de  renouveler  ses  tentatives  de  cathété- 
risme.  et  l'expérience  montre  que  dans  la  grande  majorité  des  cas,  on 
init  par  traverser  le  rétrécissement.  (Voyez  Urétkrotomie  externe.   — 
Ponction  de  vessie.) 

Les  fausses  routes  anciennes  ne  réclament  par  elles-mêmes  aucun 
traitement.  On  a  proposé  de  les  cautériser  et  de  diviser  l'espèce  de  cloi- 
son qui  les  sépare  de  Turèthre.  La  cautérisation  la  mieux  faite  n'at- 
teindrait pas  tous  les  points  du  trajet  fistuleux  et  surtout  son  fond;  elle 
aorait  peut-être  pour  résultat  de  rétrécir  la  fausse  route,  mais  non  de 
h  cicatriser.  Quant  à  la  section  de  la  cloison,  je  ne  connais  pas  de 
moyen  de  la  pratiquer  avec  quelque  certitude;  et,  de  plus,  elle  est 
lœlquefois  si  épaisse  dans  sa  portion  la  plus  reculée,  qu'on  ne  manque- 
rait pas  de  léser  des  organes  importants.  En  fin  de  compte,  que  peut-on 
Signer  à  ces  opérations?  Les  fausses  routes  anciennes,  dont  le  trajet 
i%i  organisé,  ne  gênent  pas  la  miction  et  ne  donnent  lieu  à  aucun  acci- 
lent.  n  vaut  beaucoup  mieux  les  abandonner  à  elles-mêmes. 

Cependant,  quand  elles  sont  compliquées  d  un  rétrécissement  très* 
ïroit,  les  rapports  des  parties  peuvent  être  tels  qu'elles  en  gênent  le 
raitement.  Je  possède  une  pièce  sur  laquelle  il  existe,  un  peu  en  avant  du 
mlbe,  un  rétrécissement  long  et  si  prononcé,  qu'il  était  difficile,  même 
près  la  mort,  de  le  traverser  avec  un  stylet  très-fin.  Un  peu  en  avant, 
t  presque  à  son  niveau,  commence  une  fausse  route  profonde,  dont 
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l'ouverture,  irrégulièrement  ronde,  a  plus  de  3  millimètres  de  dia- 
mètre. Il  résulte  de  cette  disposition  que  la  bougie  ou  la  sonde  péné- 
trait avec  la  plus  grande  facilité  dans  la  fausse  route,  et  quand  elle  se 
trouvait  arrêtée,  son  extrémité  était  déjà  à  2  centimètres  plus  loin  que 
Torifice  du  rétrécissement.  Dans  ces  cas,  Tobstacle  est  nécessairement 
infranchissable.  Le  malade  reste  exposé  à  une  rétention  d'urine  complète 
et  aux  désordres  qui  résultent^  à  la  longue,  d'une  miction  aussi  compro- 
mise. Je  ne  dirai  plus  alors  de  recourir  à  la  ponction  de  la  vessie,  elle 
serait  inutile.  L'uréthrotomie  externe  est  seule  indiqjaée.  C'est  l'opéra- 
tion que  Hunter  pratiqua  dans  des  circonstances  semblables  (voyez  Uré- 
throtomie  externe^  page  Vlk)  ;  mais  le  principal  but  qu'on  se  propose  est 
d'inciser  le  rétrécissement,  et  l'on  profite  de  la  section  faite  à  l'urèthre 
pour  guérir  la  fausse  route. 


CHAPITRE  X 

LÉSIONS  TRâDMATIQUES  DE  L'URÊTURE. 

Je  ne  reviendrai  pas  sur  ce  que  j'ai  dit  des  fausses  routes  et  des  inci- 
sions pratiquées  pour  diviser  un  rétrécissement.  Comme,  d'autre  part, 
j'examinerai  plus  loin  les  déchirures  de  l'urèthre  causées  par  des  corps 
étrangers  introduits  dans  sa  cavité,  il  ne  sera  question  ici  que  des  lé- 
sions de  cet  organe  produites  par  une  violence  extérieure. 
•  Ces  lésions  sont  :  1"*  les  plaies  simples;  2°  les  plaies  contuses;  3Mes 
contusions. 

1°  Plaies  simples.  —  Grâce  à  ses  rapports  anatomiques,  l'urèthre 
échappe  assez  facilement  à  l'action  vulnérante  des  instruments  piquants 
et  tranchants.  En  arrière,  il  est  protégé  par  les  bourses,  la  couche 
épaisse  de  tissus  qui  forme  le  périnée,  l'arcade  pubienne,  et  même  par 
la  partie  supérieure  des  cuisses;  en  avant,  il  est  enchâssé  dans  la  gout- 
tière profonde  que  présentent  inférieurement  les  corps  caverneux.  Il 
résulte  de  ces  dispositions  qu'il  est  entièrement  caché,  quand  la  verge 
est  à  l'état  de  repos.  Aussi  ses  plaies  sont-elles  assez  rares.  Dans  sa 
portion  périnéale,  il  peut  être  blessé  isolément,  mais  il  le  serait  diffici- 
lement dans  sa  partie  libre,  sans  que  les  corps  caverneux  fussent 
plus  ou  moins  intéressés.  Je  me  verrai  donc  obligé  plus  d'une  fois 
à  confondre  dans  une  même  description  ses  blessures  et  celles  de  la 
verge. 
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Les  pîqAies  de  l'oièthre  ne  sont  pas  graves.  EUes  passeraient  souvent 
inaperçues,  si  elles  n'étaient  pas  suivies  d'un  petit  écoulement  de  sang 
par  le  niéat  orinaire,  car  l'ecchymose  qui  se  fait  sous  la  peau,  dans  le 
point  où  ^instrument  a  pénétré,  ne  suffirait  pas  pour  indiquer  que  le 
caoal  a  été  ouvert.  Elles  guérissent  d'elles-mêmes,  et  c'est  à  peine  s'il 
est  utile  de  les  couvrir  de  compresses  imbibées  de  quelque  liquide 
résolutif. 

Les  lésions  produites  par  un  instrument  tranchant  sont  plus  ou  moins 
sôienses  suivant  leur  étendue  et  leur  siège.  Celles  qui  intéressent  les 
légions  prostatique  ou  membraneuse  sont   extrêmement  rares.   On 
peut  se  faire  une  idée  de  leur  peu  de  gravité  par  la  manière  dont  elles 
se  compQrtent  à  la  suite  de  la  taille  périnéale.  Elles  se  cicatrisent  d'or- 
dinaire spontanément  et  assez  vite.  Cependant,  comme  il  est  i  suppo- 
ser qu'une  plaie  accidentelle  doit  être  moins  nette  que  celle  qui  résulte 
d'une  opération  régulière,  il  est  prudent  de  placer  une  sonde  à  de- 
meure dans  la  vessie  pour  prévenir,  autant  qiie  possible,  une  infiltra- 
tioQ  d'urine.  On  appliquera  des  linges  imbibés  d'eau  fraîche  sur  le  péri- 
née, et  l'on  recommandera  au  malade  de  ne  point  écarter  les  cuisses. 
Ces  moyens  simples  réussissent  le  plus  souvent.  Dans  tous  les  cas,  on 
dena  se  garder  de  fermer  la  plaie  avec  des  points  de  suture,  n  est  impor- 
tant de  laisser  une  voie  ouverte  à  la  sérosité  sanguinolente  fournie  par 
les  surfaces  divisées,  et  surtout  à  l'urine  qui  peut  s'échapper  en  dehors 
de  la  sonde.  Une  suture  ne  réunirait  que  les  bords  cutanés  dé  la  solu- 
tion de  continuité;  elle  ne  pourrait  empêcher  les  liquides  de  s'engager 
entre  les  lèvres  de  la  plaie  où  ils  ne  manqueraient  pas  d'amener  des 
désordres  considérables. 

Les  blessures  de  la  portion  libre  de  l'urèthre  diffèrent  beaucoup  des 
précédentes  par  leurs  suites  et  surtout  par  le  traitement  qu'elles  ré» 
dament. 

Lorsque  le  canal  a  été  coupé  en  dessous  et  en  travers  dans  une  grande 
ittrtie  de  sa  circonférence,  les  corps  caverneux  sont  toujours  inté- 
ressés. Aussi  la  lésion  est-elle  compliquée  d'une  hémorrhagie  plus  ou 
moins  abondante  qui  se  fait  par  la  plaie  plutôt  que  par  le  méat  uri- 
ikaire.  Cet  accident  n'a  pas  une  grande  gravité.  L'écoulement  de  sang 
farréte  de  lui-même  ou  au  moyen  de  lotions  fraîches  et  d'une  légère 
compresâon.  La  première  et  la  plus  importante  indication  à  remplir 
^st  d'empêcher  les  urines  de  passer  par  la  route  accidentelle  ouverte 
|Kir  llnslrument  tranchant.  Pour  cela,  on  placera  une  sonde  à  demeure 
dans  la  vessie,  filais  il  faut  l'introduire  le  plus  tôt  possible,  autrement 

le  gonflement  inflanmiatoire  des  parties  mettrait  promptement  obstacle 
vonxcnit.  I.  —  30 
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à  son  passage.  On  choisira  une  sonde  de  moyenne  grosseur,  ayant  de 
6  à  7  millimètres  de  diamètre,  qui  aura  le  double  avantage  de  pe^ 
mettre  aux  urines  de  sortir  librement  et  de  prévenir  la  cicatrisation 
vicieuse  dfs  parois  du  canal,  en  les  tenant  suffisamment  écartées. 

Si  Ton  a  quelques  raisons  de  croire  que  Turèthre  n'a  pas  été  coupé  dans 
toute  sa  circonférence,  on  se  sert  d'une  sonde  courbe  et  cylindrique 
que  Ton  dirige  de  manière  à  lui  faire  suivre  la  paroi  supérieure  du  canal. 
Si  au  contraire  on  présume,  d'après  l'étendue  de  la  plaie,  que  celui-ci  a  été 
divisé  complètement,  une  sonde  de  cette  forme  ne  convient  plus.  Les  deux 
bouts  du  canal  se  sont  rétractés  et  se  trouvent  séparés  par  un  intervalle 
de  plusieurs  millimètres  ;  leurs  orifices  sont  fermés  au  point  que,  môme 
dans  une  large  plaie,  il  est  difficile  de  les  découvrir  par  le  dehors.  Alon 
un  instrument  volumineux  et  cylindrique  traversera  sans  peine  la  partie 
antérieure  de  Turèthre,  mais^  arrivé  au  niveau  de  la  solution  de  conti» 
nuité,  il  ne  pourra  s'engager  dans  l'ouverture  du  bout  postérieur.  Dans 
ces  cas,  il  vaut  mieux  employer  une  sonde  conique  olivaire  dont  l'extré* 
mité  fine  et  mousse  à  la  fois  rencontrera  moins  d'obstacles.  Au  lieu  de 
tirer  sur  la  verge,  on  la  tient  ramassée  sur  elle-même  pour  rapprocher 
autant  que  possible  les  deux  bouts  du  canal  ;  on  pousse  la  sonde  douce* 
ment,  et,  après  quelques  tâtonnements,  on  finit,  le  plus  souvent,  par  l'in- 
troduire jusque  dans  la  vessie. 

Le  cours  de  l'urine  une  fois  détourné  par  la  sonde,  il  faut  procéder 
au  pansement  de  la  blessure.  Boyer  se  contentait  d'en  rapprocher  les 
bords  avec  des  bandelettes  a^Iutinatives.  Mais  les  changements  de 
volume  qu'éprouve  la  verge  suivant  qu'elle  est  au  repos  ou  en  érection, 
et  l'extrême  mobilité  de  son  fourreau  cutané  exigent  un  moyen  de  con* 
tention  plus  solide  :  c'est  la  suture  entrecoupée.  On  la  pratique  avec 
des  fils  d'argent  très-fins;  les  points  doivent  en  être  assez  rappro- 
chés^ si  l'on  veut  obtenir  une  réunion  exacte,  parce  que  la  peau  est 
très-mince  et  a  la  plus  grande  tendance  à  s'enràuler  sur  elle-même  du 
côté  de  la  plaie.  Il  faut  retirer  la  sonde  au  bout  de  quarante-huit  heura; 
sa  présence,  pendant  ce  temps,  aura  suffi  pour  déterminer  dans  les 
tissus  divisés  une  inflammation  adhésive  qui  les  mettra  à  l'abri  d'une 
infiltration  urineuse.  Comme  il  n'y  a  point  de  rétrécissement,  les  urines 
s'écouleront  facilement  et  ne  séjourneront  pas  au  niveau  de  la  plaisi 
Si,  par  un  excès  de  précaution,  on  laissait  la  sonde  en  place  jusqu'en 
moment  où  l'on  enlèverait  les  points  de  suture,  c'est^nlire  pendant  , 
six  ou  sept  jours,  elle  pourrait  provoquer  une  inflammation  suppurative  ^ 
des  plus  nuisibles.  ^ 

Lorsqu'on  n'a  pas  réussi  à  introduire  une  sondt  jusque  daBi  b 
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nessie,  on  ponrraît  se  demander  s'il  convient  encore  de  réunir  la  plaie. 
é  n'hésite  pas  à  le  conseiller.  C'est  ce  que  Reybard  a  fait  avec  succès 
our  un  de  ses  confrères  qui  s'était  coupé  l'urèthre  d'un  coup  de  rasoir, 
ans  un  accès  de  manie.  H  essaya  inutilement  de  pratiquer  le  cathété- 
înne  avec  des  sondes  de  différents  diamètres;  celles-ci  sortaient  toujours 
ar  la  plaie  ou  s'engageaient  dans  le  tissu  cellulaire  sous-cutané.  11  lui 
it  également  impossible^  en  écartant  les  lèvres  de  l'incision,  de  dis- 
iagoer  l'ouverture  du  bout  vésical  de  l'urèthre,  et  d'y  introduire  une 
onde.  Alors  il  dut  se  résoudre  à  réunir  la  plaie  par  quelques  points 
le  sature,  sans  trop  compter  sur  un  heureux  résultat,  o  Cependant^ 
Uft-il^  soit  que  l'affrontement  ait  été  très-exact,  soit  que  le  travail  d'ag- 
l^otination  fût  déjà  très-avancé,  lorsque  le  malade  urina  pour  la  première 
Us,  vingt-quatre  heures  après  l'accident,  l'urine  sortit  entièrement 
fÊT  le  canal.  Le  septième  jour,  on  enleva  les  points  de  suture,  et  peu 
ds  temps  après  la  guérison  était  achevée....»  {Traité  prat.  det  rétrée. 
Ai  €amal  de  l'urèthre,  p.  68.) 

Sans  doute  on  opère  dans  des  conditions  mauvaises.  Le  contact  de 
tarine  avec  une  plaie  si  récente  peut  empêcher  sa  réunion;  on  doit 
cndndre  surtout  qu'éprouvant  de  la  difficulté  à  s'engager  dans  le  bout 
atérieur  du  canal,  l'urine  ne  s'infiltre  dans  l'épaisseur  des  tissus.  Mais 
«1  en  est  quitte  pour  surveiller  le  malade  pendant  la  miction,  et  l'on 
«lèverait  les  points  de  suture  au  moindre  signe  d'infiltration.  Alors  il 
Mablira  une  fistule  ;  cependant  on  n'aura  rien  perdu,  puisqu'en  aban- 
donnant la  plaie  à  elle-même,  cette  terminaison  eût  été  inévitable. 

Quand  l'instrument  tranchant  a  divisé  l'urèthre  et  les  corps  caver- 
leux  dans  la  plus  grande  partie  de  leur  épaisseur,  on  commence  par 
1er  les  vaisseaux  qui  donnent  du  sang.  Ensuite,  saisissant  la  verge  à  sa 
hne  et  sur  les  côtés,  le  chirurgien  la  serre  de  manière  à  suspendre 
Fhémorrhagie  en  i\appe  qui  se  fait  par  les  surfaces  spongieuses  des 
coqis  caverneux;  il  débarrasse  la  plaie  des  caillots^  et  la  nettoie  avec 
loin  pour  découvrir  l'ouverture  du  bout  postérieur  de  l'urèthre,  dans  la- 
|Delle  il  introduit  une  sonde  olivaire  qu'il  a  préalablement  passée  par 
feméatorinaire.  Cette  manœuvre,  simple  en  apparence,  ne  réussit  pas 
foiyoars.  Dans  ce  dernier  cas,  on  devrait  encore  suivre  la  conduite  que 
je  viens  de  conseiller,  c'est-à-dire  rapprocher  les  deux  sections  de  la 
ve^e  et  les  réunir  par  une  suture,  car  il  faut,  avant  tout^  prévenir  la 
Mortification  de  la  portion  antérieure.  Cette  terminaison  fâcheuse  a  été 
oboervée  chez  un  jeune  homme  de  vingt-quatre  ans^  dont  la  verge  avait  été 
eoiq^  près  du  pubis  et  de  haut  en  bas,  de  façon  qu'il  ne  restait  inférieu- 
qa'un  lambeau  de  peau  et  un  peu  de  la  circonférence  de  rorèthre. 
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Le  deuxième  jour  après  l'accident,  il  entra  à  l'hôpital  de  Sainte-Marie- 
Neuve  de  Florence,  où  il  fut  traité  par  Valentin  del  Turco,  qui  se 
contenta  de  panser  la  blessure,  d'abord  avec  des  plumasseaux  couverts 
d'onguent  rosat^  et  plus  tard  avec  des  cataplasmes.  La  plaie  suppura 
abondamment.  Le  dix-septième  jour,  on  fut  obligé  de  séparer  avec  le 
bistouri  la  portion  antérieure  du  pénis  qui  était  perdue.  (Pallucci,  Nouv. 
remarq.surla  lithotom,^  etc.,  etc.,  1757,  p.  250.) — On  s'explique  difficile- 
ment le  traitement  employé  par  Valentin.  Peut-être  a-t-il  pensé  que  la 
blessure  datant  de  plus  de  quarante-huit  heures,  on  ne  pouvait  tenter 
la  réunion  que  par  seconde  intention?  Mais  dans  un  cas  si  désespéré^  il 
aurait  encore  mieux  valu  rafraîchir  les  deux  faces  de  la  plaie  et  tenter 
de  les  réunir  directement 

M.  Arlaud  (de  Rochefort)  a  publié  un  fait  semblable  à  celui  de  Pal» 
lucci,  mais  beaucoup  plus  intéressant  au  point  de  vue  de  la  thérapeu- 
tique. £n  voici  un  court  résumé  :  Un  homme  de  trente-neuf  ans  reçut  un 
coup  de  couteau  à  la  base  de  la  verge,  pendant  qu'elle  était  en  érection* 
L'urèthre,  le  corps  caverneux  gauche  et  presque  la  moitié  du  corps 
caverneux  droit  furent  coupés.  Le  sang  coula  en  très-grande  abon- 
dance. —  Le  docteur  Jossand  ne  vit  le  malade  que  le  lendemain  de 
l'accident.  La  partie  antérieure  de  la  verge  était  gonflée,  froide,  insen- 
sible au  toucher^  et  Ton  hésita  un  instant  à  l'enlever.  Cependant  on 
débarrassa  la  plaie  de  ses  caillots  et  l'on  chercha  à  lier  les  vaisseaux  sans 
y  parvenir  ;  on  tenta  aussi  inutilement  d'introduire  une  sonde  dans  le 
bout  postérieur  du  canal.  Alors  on  se  borna  à  pratiquer  une  suture 
entrecoupée  qui  ne  portait  que  sur  la  peau  ;  les  deux  bouts  des  corps 
caverneux  et  de  l'urèthre  se  trouvèrent  ainsi  plus  ou  moins  exacte- 
ment rapprochés.  La  réunion  ne  fut  que  partielle  et  se  fit  de  telle 
façon,  que  le  tronçon  antérieur  de  la  verge  était  comme  tordu  sur  M* 
mime  et  que  la  face  inférieure  du  gland  regardait  enjiaut.  —  Le  malade 
avait  conservé  une  fistule  que  M.  Arlaud  opéra  deux  mois  plus  tard 
avec  succès. 

M'appuyant  sur  les  faits  précédents  et  les  raisons  que  j'ai  données^  je 
crois  donc  pouvoir  poser  en  principe  que^  dans  tous  les  cas  de  section 
transversale  de  l'urèthre,  il  faut  employer  la  suture  entrecoupée,  et 
que  celle-ci  est  d'autant  plus  nécessaire,  que  la  verge  a  été  divisée  dans 
jne  plus  grande  partie  de  son  épaisseur. 

Quand  l'urèthre  a  été  entièrement  coupé,  sans  toutefois  que  la  verge 
ait  été  intéressée  profondément,  il  suffira  de  réunir  les  téguments.  On 
ne  saurait  avoir  la  prétention  d'afironter  les  deux  bouts  du  canal,  et  ce 
qui  reste  des  corps  caverneux  suffit  pour  les  tenir  vis-à-vis  l'un  de 
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l'aalre.  Mais  si  la  verge  a  6l6  coupiie  de  manière  à  ne  plus  tenir  que 
par  un  lambeau  de  peau,  ou  si  un  des  corps  caverneux  a  été  complè- 
tement divisé,  il  est  prudent  de  comprendre  dans  les  anses  de  fil,  l'enve- 
loppe fibreuse  des  corps  caverneux  eux-mêmes;  autrement,  le  tronçon 
antérieur  de  la  verge  peut  subir  un  mouvement  de  torsion  comme  chez 
le  malade  de  M.  Jossand,  et  les  deux  bouts  de  l'urèthre  ne  se  trouve- 
raient plus  en  face  l'un  de  l'autre.  Celle  précaution  ne  serait  pas  aussi 
importante  si  l'on  avait  réussi  à  placer  dans  le  canal  une  sonde  qui  agi- 
rait à  la  manière  d'une  attelle;  cependant  elle  servirait  encore  à  pré- 
venir les  troubles  que  pourraient  apporter,  dans  le  travail  de  cicatrisa- 
tion, les  érections  de  la  verge. 

La  blessure  transversale  la  plus  simple  laisse  toujours  après  elle  un 
rétrécissement  dont  la  gravité  varie  avec  l'étendue,  le  siège  et  le  mode 
de  cicatrisation  de  la  plaie.  Quand  celle-ci  occupe  le  périnée  et  ne 
comprend  qu'une  partie  de  la  circonférence  de  l'urèthre,  quand  surtout 
elle  se  réunit  par  première  intention,  la  cicatrice  étroite  qui  lui  suc- 
cède ne  gône  pas  notablement  la  miction,  d'autant  plus  que  la  dilata- 
tion de  la  paroi  du  canal  qui  a  été  épargnée  par  l'instrument  peut  sup- 
pléer au  déraut  d'extensibilité  de  la  paroi  opposée.  Mais  si  l'urèthre  a 
été  divisé  dans  toute  sa  circonférence,  ses  deux  bouts  s'écartent  plus 
M  moins  l'un  de  l'autre  ;  leur  réunion  ne  peut  se  faire  que  par  seconde 
intention,  et  l'espace  qui  les  séparait  se  trouve  comblé  par  un  tissu  de 
cicatrice  formant  un  véritable  anneau.  J'ai  montré  combien  cette 
espèce  de  rétrécissement  était  rebelle  (voy.  page  110  et  suiv.). 

Ces  différences  dans  la  manière  dont  la  plaie  se  comporte  se  retrou- 
vent avec  plus  de  gravité  dans  la  portion  libre  de  l'urèthre  dont  la 
composition  anatomique  est  moins  simple  que  celle  de  la  portion  mem- 
braneuse. Le  tissu  spongieux  qui  enveloppe  le  canal  comme  un  étui 
participe  nécessairement  au  travail  inflammatoire  développé  dans  la 
plaie;  une  sécrétion  plastique  s'opère  dans  ses  mailles,  et  l'induration 
pli  en  résulte  vient  encore  s'ajouter  à  la  cicatrice.  De  là  ces  rétré- 
cissements mixtes  et  très-étendus  dont  j'ai  déjà  signalé  l'importance 
(foy.  page  110  et  suiv.). 

On  peut  se  faire  une  juste  idée  de  leur  rétractilité  en  observant  ce 
qui  se  passe  dans  les  cas  où  une  partie  de  la  verge  a  été  enlevée.  On  a 
beau  placer  des  sondes  à  demeure  dans  l'urèthre,  jusqu'à  la  cicatrisa- 
tion complète  de  la  plaie  et  longtemps  encore  après,  son  oriSce  se  res- 
serre peu  à  peu  et  finit  par  ne  présenter  qu'un  pertuis  par  lequel  l'urine 
a  la  plas  grande  peine  à  sortir.  Les  faits  de  ce  genre  ne  sont  pas  rares. 
—  a  J'ai  TU,  dit  Boyer,  un  homme  à  qui  sa  femme,  poussée  par  un  accès 
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de  fureur  jalouse^  avait  coupé  la  verge  pendant  qu'il  dormait.  H  s'itait 
pansé  lui-même.  Sa  plaie  guérit,  mais  au  bout  de  dix-huit  mois  en- 
viron, l'orifice  de  Turèthre  était  tellement  rétréci,  qu'on  pouvait  à 
peine  y  introduire  un  stylet  très-fin,  et  que  cet  homme  n'urinait  qu'avec 
la  plus  grande  difficulté.  11  fallut  agrandir  cette  ouvertui»  avec  un  bis- 
touri et  la  tenir  dilatée  avec  une  sonde  de  gomme  élastique.  Après 
deux  mois  de  l'usage  constant  de  la  sonde,  la  malade  urinait  librement 
et  à  gros  jet;  mais  comme  je  craignais  le  rétrécissement  ultérieur  de 
l'extrémité  de  l'urèthre,  je  lui  recommandai  de  se  servir  de  la  sonde 
de  temps  en  temps.  Ce  conseil  ne  fut  pas  suivi,  et  l'urèthre  s'étant 
rétréci  de  nouveau,  il  fallut  recourir  à  l'usage  des  sondes,  en  commen* 
çant  par  les  plus  fines  et  en  employant  successivement  les  sondes  les 
plus  grosses  jusqu'à  celles  du  plus  gros  calibre.  Il  s'en  servit,  sous  mes 
yeux,  pendant  deux  mois  et  demi  ;  ensuite  je  le  perdis  de  vue,  et 
j'ignore  ce  qu'il  est  devenu.  »  {Traité des  malad,  ckir.^  t.  X,  p.  366.) 

La  dilatation  conseillée  par  Boyer  n'est  qu'un  moyen  palliatif.  Elle  ne 
peut  être  discontinuée  pendant  quelque  temps  sans  qu'aussitôt  le  ré- 
trécissement se  resserre;  les  malades  s'en  fatiguent  très*vite  et  la  né* 
gligent.  Souvent  encore  les  sondes,  arrivées  à  une  certaine  grosseur, 
finissent  par  amener  une  inflammation  qui  force  à  en  suspendre  l'usage, 
et  l'on  perd  rapidement  tout  le  terrain  qu'on  avait  gagné.  Alors  on  est 
forcé,  pour  assurer  la  miction,  de  débrider  l'ouverture  de  l'urèthre. 
C'est  ce  que  j'ai  vu  assez  souvent,  et  notamment  sur  un  malade  qui  ftit 
opéré  trois  fois  dans  l'espace  d'une  année^  sans  être  guéri. 

En  1858,  un  individu  affecté  d'un  de  ces  rétrécissements  rebelles  me 
fut  adressé  par  notre  regretté  collègue  Lenoir.  Après  avoir  employé  la 
dilatation  inutilement,  je  pratiquai  Turéthrotomie  sans  plus  de  succès. 
Bien  convaincu  alors  de  l'impuissance  de  ces  moyens,  j'eus  l'idée  de 
les  remplacer  par  une  opération  plus  radicale  et  d'ouvrir  largement 
l'orifice  de  l'urèthre,  en  établissant  une  sorte  d'hypospadias.  Voici  le 
fait  tel  qu'il  a  été  recueilli  par  M.  Guéniot,  chirurgien  des  hôpitam, 
alors  interne  dans  mon  service. 

Dauvergne,  âgé  de  vingt-huit  ans,  tonnelier^  entra  à  l'hôpital  Lariboi* 
sière  dans  le  service  de  M.  Voillemier,  le  20  janvier  1858.  Il  est  d'une 
constitution  robuste.  —  Il  a  eu  trois  urétbrites  dont  chacune  a  duréo 
moyenne  de  deux  à  trois  mois.  La  dernière  date  de  1856. 

Le  1*"*  juillet  1857,  étant  dans  son  écurie  et  levant  les  bras  pour  placer 
du  fourrage  dans  le  rÀtelier,  il  fut  mordu  aux  parties  par  un  chefal  qui 
lui  coupa  la  verge.  L'hémorrhagie  fut  peu  abondante  et  ne  nécessita  que 
la  ligature  d'i^n  seul  vaisseau.  On  appliqua  sur  la  plaie  des  compresseï 
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imbibées  d'eaa  firoide  qui  furent  renouvelées  fréquemment.  La  dcatri- 
mtian  marcba  sans  encombre,  et  un  mois  après  Taccident,  elle  était 
iplète.  Pendant  tout  ce  temps,  on  n'avait  pas  mis  de  sonde  à  de* 
dans  l'urètbre.  Le  malade,  qui  avant  d'être  blessé  urinait  comme 
lonl  le  monde,  n'urinait  plus  qu'avec  un  jet  très-fin  et  divisé.  —  Un 
■édecin  lui  conseiUa  de  s'introduire,  tous  les  jours,  une  petite  bougie 
!■»  le  canal,  et  de  la  garder  une  demi-heure  chaque  fois.  Il  suivit  ce 
Imiteroent  pendant  plusieurs  mois,  sans  un  très-grand  profit.  Alors  il 
mira  à  l'hôpital  Necker.  M.  Lenoir  essaya  de  dilater  le  canal  avec  des 
bougies;  mais,  après  cinq  semaines,  n'ayant  obtenu  qu'un  résultat  in- 
Égniflant,  il  adressa  le  malade  à  M.  Voillemier.  —  La  verge,  coupée 
frts  du  pubis^  présentait  un  moignon  mesurant  SO  millimètres  sur  sa 
tàte  dorsale,  48  à  sa  face  inférieure,  25  sur  le  côté  droite  et  22  sur 
b  côté  gauche.  Son  extrémité  offre  des  plis  radiés  partant,  comme 
fan  centre,  de  l'orifice  du  canal.  Cet  orifice  n'occupe  point  sa  place 
ordinaire.  U  est  situé  à  gauche  des  corps  caverneux,  qui  se  trouvent 
Imh  les  deux  à  droite.  Cette  disposition  tient  à  ce  que  la  verge  est 
todue  sur  son  axe.  Les  érections  sont  peu  fortes  et  douloureuses.  La 
■iction  est  fréquente  et  se  fait  goutte  à  goutte,  tant  l'orifice  de 
nirèthre  est  étroit. 

Pendant  les  huit  premiers  jours,  on  se  borne  à  introduire  dans  le 
(mal  de  petites  bougies.  Mais  la  dilatation  ne  faisant  pas  de  progrès, 
m  débrida  le  méat  avec  un  bistouri  boutonné.  Le  malade  urine  beau* 
«np  mieux.  On  continue  l'usage  des  bougies;  cependant  le  rétrécisse- 
Mot  se  resserre,  et  Ton  fait  une  incision  plus  grande  avec  un  uréthro- 
tome.  Chaque  jour  on  laisse  une  sonde  à  demeure  pendant  plusieurs 
kenres,  mais  son  passage  devient  de  plus  en  plus  difficile  et  douloureux. 
Alors  M.  Yoillemier  pratique  l'opération  suivante  le  17  février.  —  Après 
iwoir  introduit  asseï  profondément  dans  Turèthre  une  sonde  cannelée, 
laisse  dans  sa  rainure  un  bistouri  droit  avec  lequel  il  divise  complè- 
tement la  paroi  inférieure  du  canal  dans  l'étendue  de  15  millimètres* 
Il  obtient^  de  cette  façon^  une  large  ouverture.  Bfais  les  lèvres  de  la 
plaie  pourraient  se  rejoindre...  Pour  empêcher  cette  réunion,  on  saisit, 
nec  des  pinces  à  érignes,  la  muqueuse  placée  en  dedans  de  chacune 
le  tes  lèvres,  et  on  l'unit  à  la  peau  du  côté  correspondant  au  moyen  de 
bn  points  de  suture.  L'opération  terminée,  il  existe  un  véritable  hypo^ 
ipodîas.  -*  Pour  tout  pansement,  on  enveloppa  le  moignon  de  com- 
presses imbibées  d'eau  fraîche.  Le  19,  la  plaie  est  en  bon  état;  les  bords 
M»!  seulement  un  peu  tuméfiés.  Le  malade  urine  facilement  par  un  jet 
\wrge  et  plat  à  la  manière  des  vaches.  —  Le  11,  on  enlève  les  fils,,  qui 
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commençaient  à  amener  de  la  suppuration.  -—  Le  23,  la  muqueuse  et  la 
peau  sont  très-légèrement  écartées  par  places,  au  niveau  des  points  de 
suture,  et  il  existe  entre  elles  un  petit  liséré  rouge  recouvert  de  pus. 
•—  Le  28,  cette  ligne  de  réunion  présente  des  bourgeons  charnus  très- 
fins  et  de  bonne  nature.  Mais,  à  la  commissure  de  la  plaie,  la  réunion  de 
la  muqueuse  et  de  la  peau  a  été  complète  dans  l'étendue  de  3  milli- 
mètres sur  chacune  des  lèvres.  Le  malade  urine  sans  douleur,  et  le  jet 
de  l'urine  a  la  forme  qui  a  déjà  été  notée.  —  15  mars.  La  cicatrisation 
est  presque  complète.  On  touche  légèrement  avec  le  nitrate  d'argent 
quelques  bourgeons  charnus  qui  existent  tout  à  fait  en  avant.  Le  malade 
a  quitté  l'hôpital.  Il  se  présente  à  la  consultation  le  23  mars^  et  Ton 
touche  un  point  qui  n'est  point  encore  cicatrisé.  —  5  avrîL  La  guérison 
est  complète;  le  miction  s'opère  très-largement.  ] 

J'ai  pratiqué  une  autre  fois  cette  opération  en  1863^  sur  un  homme 
qui  avait  subi  l'amputation  d'une  partie  de  la  verge  pour  une  dégéné- 
rescence du  gland.  La  réunion  de  la  muqueuse  de  l'urètbre  avec  la  peau 
fut  complète  le  onzième  jour.  J'attribue  cette  cicatrisation  rapide  à 
quelques  modifications  apportées  dans  le  manuel  opératoire.  Ainsi,  je  * 
m'étais  servi  de  fils  d'argent  au  lieu  de  fils  de  soie,  j'avais  fait  des 
points  de  suture  très-rapprochés  sur  chacune  des  lèvres  de  la  plaie,  et 
enfin  j'avais  laissé  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie  pendant  cinq 
jours.  —  Sept  mois  après,  le  malade  vit  reparaître  son  cancer  ;  mais^ 
jusqu'à  ce  moment,  il  avait  uriné  avec  la  plus  grande  facilité. 

2**  Plaies  contmes.  —  Les  plaies  contuses  de  la  portion  antérieure  de 
l'urètbre  sont  rares;  celles  des  régions  bulbeuses  et  membraneuse  sont, 
au  contraire^  assez  communes.  Cette  difiérence  de  fréquence  s'explique 
facilement.  —  En  avant^  l'urètbre,  caché  par  les  corps  caverneux,,  et 
mobile  comme  le  pénis  dont  il  fait  partie,  doit  échapper  aisément  aux 
chocs  extérieurs.  Il  ne  peut  guère  être  atteint  que  si  la  verge  est  en 
érection,  car  alors  il  se  trouve  à  découvert  par  sa  face  inférieure,  et 
d'autant  plus  exposé,  que  son  tissu  spongieux  participant  à  l'état  de 
turgescence  de  la  verge^  il  forme  au-dessous  d'elle  un  cordon  assez  sail- 
lant. En  185&,  j'ai  donné  des  soins  à  un  homme  qui^  se  trouvant  dans  une 
maison  de  prostitution,  reçut  un  coup  de  pincettes  un  peu  en  avant  du 
scrotum.  Dans  ce  moment  il  était  en  érection.  Il  eut  le  canal  déchiré 
sans  que  la  peau  fût  intéressée.  — Au  dire  de  Diefi'enbach,  un  jeune  offi- 
cier russe,  naviguant  dans  la  Méditerranée,  dormait  sur  le  pont  de  son 
bâtiment  quand  il  fut  attaqué  par  des  pirates.  Il  était  étendu  sur  le  dos 
et  en  érection,  lorsqu'une  balle  le  frappa  si  malheureusement,  qu'elle 
lui  enleva  une  portion  notable  de  la  paroi  inférieure  du  canal. 
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J'ai  vu  cependant  un  cas  où  l'urèlhrc  fut  rompu  par  un  coup  de  pied 
de  cheval,  quoique  lu  verge  fût  à  l'iïtat  de  repos:  c'est  celui  de  rhomme 
chei  lequel  j'ai  pratiqué  l'excision  d'un  rétrécissement  cicatriciel  qui 
«ait  succédé  à  cet  accident  (p.  337).  Pour  s'expliquer  cette  étrange  bles- 
sure, il  faut  supposer  que  la  verge  a  été  pressée  contre  un  point  résistant 
du  bassin.  En  elfet,  les  ruptures  du  canal  n'ont  guère  lieu,  quand  le  pénis 
est  au  repos,  qu'autant  que  cet  organe  se  trouve  pris  entre  deux  forces 
opposées  l'une  à  l'autre.  Je  citerai,  comme  exemple,  le  fait  assez  curieux 
d'un  valet  de  chambre  qui,  voulant  changer  de  toilette  le  soir  de  ses 
noces,  ouvTit  une  commode  pour  y  prendre  du  linge;  ne  pouvant  refer- 
mer le  meuble  avec  les  mains,  il  poussa  le  tiroir  avec  la  partie  supé- 
rieure  de  ses  cuisses,  et,  dans  ce  mouvement,  sa  verge,  qui  était  pen- 
dante, se  trouva  violemment  serrée.  Il  eut  une  déchirure  du  canal 
accompagnée  d'une  infiltration  sanguine  très-considérable. — Lorsque  la 
Tei^e  est  en  érection,  la  rupture  de  l'urèlhre  s'opère  encore  pins  facile- 
ment. C'est  ce  qu'on  observe  chaque  jour  chez  les  individus  affectés 
d'uréthrite  aiguG,  quand  ils  ont  voulu  se  rompre  la  corde. 

En  arrière,  si  l'urèthre,  malgré  sa  situation  profonde,  est  fréquem- 
ment blessé,  c'est  que  fixé  et  comme  tendu  entre  les  lames  aponévro- 
tiques  qu'il  traverse,  il  ne  peut  fuir  devant  un  choc  brusque;  et  lors- 
qu'il cède,  il  rencontre  le  pubis  contre  lequel  il  est  violemment  pressé, 
de  telle  sorte  que  sa  déchirure  est  presque  inévitable.  Cet  accident  est 
quelquefois  causé  par  un  coup  de  pied  d'homme  ou  de  cheval;  plus 
fouvent  il  résulte  d'une  chute  à  califourchon  sur  l'angle  d'une  chaise  ou 
d'an  meuble,  sur  l'arétc  d'une  planche,  une  barre  de  fer,  ou  tout  autre 
corps  saillant. 

La  rupture  de  l'urèthre  se  traduit  par  une  ecchymose  des  parties 
rontases,  un  écoulement  de  sang  par  le  méat  urinaire  et  des  difficultés 
dans  la  miction.  Ces  signes,  qui  sont  presque  toujours  réunis,  ne  laissent 
aucun  doute  sur  la  nature  de  la  lésion.  Mais  il  est  nécessaire  de  les 
euiciner  séparément,  pour  apprécier  au  juste  leur  valeur. 

L'ecchymose  n'est  pas  toujours  en  rapport  avec  l'étendue  de  la  plaie 
du  canal.  Elle  varie  plulât  avec  le  volume  et  le  nombre  des  vaisseaux 
déchirés;  elle  se  développe  et  s'étend  plus  ou  moins  suivant  l'abon- 
dance du  tissu  cellulaire  de  la  région  qu'elle  occupe.  Au  périnée,  elle 
est  généralement  assez  bornée  ;  quelquefois  même  elle  n'apparait  qu'un 
jour  ou  deux  après  l'accident.  Sur  le  pénis,  elle  se  manifeste  plus  rapi- 
dement. Le  sang  s'inûltre,  sans  rencontrer  d'obstacle,  dans  le  tissu 
cellulaire  Ifiche  du  scrotum  et  de  la  verge,  qui  peuvent  acquérir  en  peu 
de  temps  on  volume  considérable.  Quand  la  contusion  a  été  assez  forte 
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pour  déchirer  largement  les  mailles  da  tissu  €ellulaire^  on  n'a  plus  af- 
faire à  une  simple  infiltration,  mais  à  un  ?éritable  épanchement.  J'ai 
vu  plusieurs  fois  le  scrotum  former  une  tumeur  noirâtre  plus  grosse 
que  la  tète  d'un  fœtus  à  terme. 

L'hémorrhagie  est  constante  et  peut  être  regardée  comme  le  signe 
pathognomonique  de  la  déchirure  de  Turèthre,  mais  elle  a  une  marche 
très-irrégulière.  Elle  débute  aussitôt  après  Taccident,  se  prolonge  sans 
interruption  pendant  un  temps  qui  varie  d'ime  à  plusieurs  heures,  et 
finit  par  s'arrêter  spontanément.  Très-souvent  elle  reparaît  avec  une 
miction^  parce  que  l'urine  emporte  une  partie  des  caillots  qui  fer* 
maient  les  vaisseaux.  Alors  elle  est  moins  abondante  et  formée  par  un 
liquide  plus  clair  et  plus  séreux.  Il  n'est  pas  rare  de  la  voir  reparaître 
plusieurs  fois,  de  manière  à  durer  deux,  trois  et  même  quatre  joun 
Quand  l'écoulement  de  sang  est  considérable,  il  tient  ordinairement  i 
une  large  déchirure  du  bulbe  ou  des  corps  caverneux.  Dans  ee  dernier 
cas,  l'hémorrhagie  est  assez  difficile  à  arrêter;  cependant  je  ne  connaît 
pas  d'exemple  de  terminaison  funeste. 

Les  troubles  apportés  dans  la  miction  peuvent  tenir  à  plusieurs 
causes.  Quelquefois  le  sang  épanché  dans  l'épaisseur  des  tissus  forme 
une  tumeur  assez  volumineuse  pour  comprimer  l'urèthre  de  dehors  eo 
dedans,  et  arrêter  le  cours  de  l'urine.  Cette  compression  du  canal  n'est 
guère  observée  qu'au  périnée,  parce  que,  dans  cette  région^  le  sang,  au 
lieu  de  s'infiltrer  avec  facilité  comme  au  scrotum  ou  sous  le  fourreaa 
de  la  verge,  s'accumule  entre  les  lames  aponévrotiques  qui  le  contiens 
nent.  D'autres  fois,  le  sang  se  coagule  dans  l'urèthre  qui  se  trouve  com- 
plètement obstrué  par  un  long  caillot.  Enfin,  si  le  canal  est  divisé  dans 
toute  sa  circonférence,  il  existe,  par  suite  du  retrait  de  ses  deux  bouts, 
une  véritable  solution  de  continuité^  et  l'urine,  après  avoir  traversé  la 
première  portion  de  l'urèthre,  ne  peut  s'engager  dans  la  seconde.  Dans 
tous  ces  cas,  il  y  a  une  rétention  plus  ou  moins  complète. 

Lorsque  la  plaie  n'est  pas  trop  étendue,  elle  peut  guérir  d'elle-même 
et  très-rapidement,  pourvu  que  les  parties  environnantes  n'aient  pas 
trop  souffert.  C'est  à  peine  si  le  malade  éprouve  un  peu  de  douleur  en 
urinant.  Quelquefois  il  y  a  un  écoulement  séro-'sanguinolent  pendant 
trois  ou  quatre  jours  ;  souvent  même  cet  écoulement  est  si  léger,  qu'il 
passe  inaperçu.  Ce  fait  est  d'accord  avec  ce  que  j'ai  dit  plus  haut  do 
peu  de  disposition  que  les  plaies  de  l'urèthre  avaient  à  suppurer  (voy. 
page  278). 

Mais  si  la  solution  de  continuité  est  considérable,  si  surtout  elle  est 
accompagnée  d'une  déchirure  des  tissus  voisins  avec  épanchement  di 
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mg,  on  doit  craindre  les  accidents  les  plus  sérienx.  TantM  rmîne, 
lortant  en  abondance  par  la  plaie,  s'infiltre  ao  loin;  tantôt  elle  ne  pé- 
■être  qu'en  très-petite  quantité  dans  le  foyer  sanguin*  mais  sa  pré« 
leDce  suffit  pour  amener  la  fonte  purulente  des  caillots.  H  se  forme 
ûofn  un  abcès  urineux  qui  se  yide  par  l'urèthre  ou  s'ouvre  du  côté 
de  la  peau,  et  trop  souvent  il  n'arrive  à  se  fiiire  jour  an  dehors  qu'a- 
près  avoir  produit  de  vastes  décollements  du  côté  du  scrotum  ou  du 
périnée. 

Ainsi,  la  gravité  des  plaies  contuses  de  l'urèthre  glt  surtout  dans  l'in* 
Ittration  d'urine.  La  première  indication  thérapeutique  à  remplir  doit 
lonc  être  de  prévenir  cet  accident  en  plaçant  une  sonde  à  demeure 
la  vessie.  Cette  précaution  serait  peutrétre  superflue  dans  quel- 
cas  simples,  mais  il  est  impossible  de  les  reconnaître  de  prime 
abord  et  d'une  façon  certaine.  Les  hasards  des  violences  extérieures 
sont  si  étranges,  que  le  canal  peut  être  largement  déchiré^  sans  qu'il 
edste  une  ecchymose  assez  forte  ou  un  écoulement  de  sang  assez  abon- 
dant, ou  tout  autre  signe  qui  puisse  faire  soupçonner  l'étendue  de  la 
Hsion.  n  est  fiu^ile  de  commettre  cette  erreur  quand  la  plaie  intéresse 
b  portion  membraneuse  en  arrière,  parce  que  le  sang,  retenu  par 
faponévrose  moyenne,  a  plus  de  tendance  à  se  porter  du  côté  de  la 
ctfité  pelvienne  que  vers  les  fosses  ischio-rectales.  Comme,  d'autre 
part,  la  présence  momentanée  d'une  sonde  dans  l'urèthre  est  sans  in- 
soovénients,  il  est  plus  prudent  d'employer  ce  moyen  dans  tous  les  cas. 
Je  citerai  à  l'appui  de  mon  opinion  une  observation  assez  intéressante  à 
fins  d'an  point  de  vue  :  —  Un  ouvrier^  âgé  de  trente-deux  ans,  avait  été 
leorersé  parunéboulement  et  enterré  dans  le  sable  jusqu'à  la  ceinture. 
Dégagé  par  ses  camarades,  il  fut  porté  à  l'hôpital  Necker.  A  son  entrée, 
se  ne  constate  ni  fracture  du  bassin,  ni  contusion  appréciable  du  péri- 
■ée;  il  n'existe  qu'une  légère  ecchymose  à  la  base  de  la  verge,  au  devant 
in  pubis.  Cependant  le  malade  ne  peut  uriner,  et  il  se  fait  par  le  méat 
■D  écoulement  de  sang  qui,  sans  être  assez  abondant  pour  constituer 
■le  véritable  hémorrhagie,  indique  suffisamment  que  Turèthre  est  dé« 
diifé.  Le  cathétérisme  est  pratiqué  sans  trop  de  peine,  et  l'on  retire  de 
la  vessie  une  demi-bassine  d'urine  mêlée  de  sang.  —  Repos  absolu, 
cataplasme  sur  le  ventre,  boissons  émollientes^  etc.,  etc.  —  Le  deuxième 
jg«r,  le  malade  se  plaint  de  douleurs  profondes  à  l'hypogastre.  On  ap^ 
pUqoe  vingt  sangsues  dans  cette  région.  Le  cathétérisme  est  renouvelé 
matin  et  soir.  Il  ne  sort  par  Turèthre  qu*une  petite  quantité  de  sérosité 
foogefttre.  —  Le  cinquième  jour^  Tecchymose  s'est  étendue  du  côté  de 
raine  gauche.  On  note  un  peu  d'empâtement  au  périnée.  Le  malade  est 
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dans  une  grande  prostration.  —  Le  sixième  jour,  frisson  de  près  de  trois 
quarts  d'heure;  fièvre  très-intense.  L'état  général  s'aggra?e  rapidement, 
et  le  malade  meurt  le  neuvième  jour  après  son  entrée  à  l'hôpital.  —  A 
l'autopsie,  on  trouve  une  quantité  considérable  de  sang  et  de  pus  in- 
filtrée sous  le  péritoine,  remplissant  tout  le  petit  bassin  et  remontant 
à  gauche  jusqu'au  rein.  Après  avoir  séparé  avec  soin  les  os  du  pubis, 
ou  constate  que  la  paroi  supérieure  de  l'urèthre  est  conservée,  mais 
que  l'inférieure  est  complètement  détruite  dans  toute  la  longueur  de  la 
portion  membraneuse. 

Dans  les  cas,  les  plus  simples  en  apparence^  de  plaie  contuse  de  l'u- 
rèthre, le  cathétérisme  est  encore  une  opération  délicate.  L'irrégularité 
de  la  déchirure,  le  gonflement  inflammatoire  qui  ne  manque  pas  d'ar- 
river quelques  heures  après  l'accident,  la  compression  du  canal  par  le 
sang  épanché  dans  les  tissus  voisins,  sont  autant  d'obstacles  qu'il  n'est 
pas  toujours  facile  de  surmonter.  Aussi  faut-il  prendre  les  plus  grandes 
précautions  si  l'on  veut  éviter  de  faire  une  fausse  route,  ou  tout  au 
moins  d'agrandir  la  plaie. 

Le  chirurgien  doit  sonder  le  malade  aussitôt  que  possible,  sans  at- 
tendre que  celui-ci  ait  besoin  d'uriner.  Il  choisit  une  sonde  de  moyen 
calibre  et  d'argent,  qu'il  dirigera  plus  sûrement  qu'une  sonde  flexible. 
Après  l'avoir  introduite  dans  l'urèthre,  il  la  pousse  très-doucement,  en 
ayant  soin  de  lui  faire.'suivre  la  paroi  supérieure  du  canal.  Celle-ci  lui  se^ 
vira  de  guide,  parce  qu'elle  est  généralement  conservée,  au  milieu  même 
des  plus  grands  désordres.  S'il  arrive  dans  la  vessie  sans  peine,  il  peut 
remplacer  immédiatement  la  sonde  métallique  par  une  autre  de  caout- 
chouc, qui  sera  beaucoup  mieux  supportée  par  le  malade.  Mais  il  doit 
se  garder  d'opérer  ce  changement,  si  le  cathétérisme  a  été  laborieux, 
car  il  pourrait  rencontrer  de  nouveaux  obstacles,  et  ne  pas  être  aussi 
heureux  que  la  première  fois.  Il  laissera  donc  la  sonde  d'argent  à  de- 
meure, pendant  un  jour  ou  deux,  pour  donner  aux  tissus  le  temps  de 
se  mouler,  en  quelque  sorte,  sur  elle,  et,  alors  seulement,  il  tentera 
de  la  remplacer  par  une  sonde  de  caoutchouc. 

Quelque  habitude  que  l'on  ait  de  pratiquer  le  cathétérisme,  on  ne 
peut  pas  toujours  introduire  une  sonde  d'argent  dans  la  vessie.  On  en 
est  réduit  à  essayer  des  sondes  flexibles  de  forme  et  de  grosseur  diffé- 
rentes, et  à  compter  un  peu  sur  le  hasard.  Après  quelques  tâtonne- 
ments, on  parvient  assez  souvent  à  faire  passer  une  petite  sonde  ;  c'est 
déjà  un  succès.  On  la  laissera  en  place,  mais  on  se  gardera  de  la  bou- 
cher. Comme  elle  ne  remplit  pas  exactement  le  canal,  et  que  son  calibre 
est  trop  petit  pour  permettre  à  la  vessie  de  se  vider  rapidement,  les 
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es»  si  le  malade  était  pris  d'un  besoin  pressant  d'uriner,  passeraient 
idiors  d'elle  et  arriveraient  dans  la  plaie. 

Bl  accident  est  très-fréquent.  Une  grosse  sonde  placée  à  demeure 
i  l'orèthre  est  certainement  le  meilleur  moyen  de  le  pré?enir,  mais 
n'en  met  pas  toujours  à  l'abri.  Quelquefois  même  elle  concourt  à  le 
hiire  en  irritant  la  ?essie  et  en  provoquant,  de  la  part  de  cet  organe, 
contractions  si  énergiques  et  si  promptes,  que  les  malades,  pressés 
ioer,  ont  à  peine  le  temps  de  déboucher  leur  sonde.  Quand  on  a 
qae  raison  de  supposer  que  la  vessie  est  peu  tolérante,  il  fout  se 
ir  d'une  sonde  à  courbure  fixe  et  très-molle,  ne  l'enfoncer  que  juste 
!elà  du  col  de  la  vessie,  et  au  besoin  la  laisser  ouverte,  comme  je  le 
irillais  tout  à  l'heure. 

lors  même  que  la  vessie  semble  se  vider  entièrement  par  la  sonde, 
lîve  assez  souvent  qu'une  petite  quantité  d'urine,  longeant  les  pa- 
du  canal,  pénètre  dans  la  plaie.  Aussi  le  chirurgien  doit-il  surveiller 
;  le  plus  grand  soin  l'état  des  parties  molles  qui  avoisinent  la  déchi- 
de  l'urèthre.  Si,  au  bout  d'un  jour  ou  deux,  il  constate  de  l'cedème, 
t  douleur,  une  fluctuation  obscure,  il  n'hésitera  pas  à  inciser  lar- 
ent  le  périnée.  Presque  toujours  il  pénétrera  une  cavité  plus  ou 
as  grande,  remplie  d'urine  et  de  pus.  Mais  aurait-il  fait  une  incision 
Dsturée,  qu'il  ne  devrait  en  avoir  aucun  regret;  cela  vaudrait  beau* 
I  mieux  que  d'avoir  attendu  trop  longtemps. 
li  dit,  plus  haut,  que  certains  abcès  urineux  circonscrits,  causés  par 
hdssements,  se  vidaient  quelquefois  par  l'urèthre  ;  que,  tout  en  sur- 
ant  leur  marche,  on  pouvait  différer  de  les  ouvrir,  afin  d'éviter  une 
le  urinaire.  Mais,  dans  les  plaies  contuses,  les  conditions  sont  très- 
tentes  :  les  tissus  sont  infiltrés  de  sang,  et  la  suppuration,  une  fois 
lie,  s'étendra  partout  où  cette  infiltration  existe.  Cette  fonte  pu- 
nie pourra  gagner  les  parois  du  canal,  les  corps  caverneux,  et,  si 
m  tardé  à  donner  issue  au  pus,  on  sera  tout  surpris  de  voir  que  ces 
mes  ont  éprouvé  une  perte  de  substance  considérable.  —Je  possède 
pièce  sur  laquelle  l'urèthre  est  détruit  dans  l'étendue  de  5  centi- 
les*  A  peine  trouve*t-on  dans  cet  espace  quelques  débris  de  la  paroi 
Meure* 

ai  été  tellement  frappé  de  la  gravité  de  ces  désordres,  que  je  nlié- 
pes  à  pratiquer  des  incisions  longues  et  profondes  sur  le  périnée, 
•seulement  quand  je  soupçonne  qu'une  petite  quantité  d'urine 
fée  dans  la  plaie  a  rendu  un  abcès  inévitable,  mais  encore  lorsqu'il 
le  mie  forte  contusion  avec  un  épanchement  de  sang  considérable. 
dant  quelque  temps,  obéissant  aux  idées  généralement  admises,  je 
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cherchais,  par  tous  les  moyens  possibles,  à  obtenir  la  résorption  des 
liquides  épanchés  ;  j'éprouvais,  je  l'avoue^  la  plus  grande  répugnance  à 
inciser  des  tissus  gorgés  de  sang,  qui,  exposés  à  Tair,  devaient  nécessai- 
rement suppurer^  et  à  établir,  pour  ainsi  dire  d 'emblée^  une  flstule  uri- 
naire.  Cependant,  instruit  par  les  faits,  j'ai  adopté  et  je  crois  pouvoir 
conseiller  une  pratique  toute  différente. 

Sans  rejeter  les  antiphlogistiques  et  les  révulsifs,  je  ne  les  emploie 
que  dans  les  cas  simples^  où  ils  sont  d'une  grande  utilité.  Mais  quand 
il  s'agit  d'une  contusion  violente,  le  périnée  est  tuméfié;  les  bourses, 
doublées  ou  triplées  de  volume,  forment  quelquefois  une  poche  noirâtre 
et  tellement  tendue  par  le  sang,  qu'elle  semble  près  de  se  rompre.  Sans 
même  que  l'urine  pénètre  au  milieu  des  caillots,  cette  poche  finira  par 
s'enflammer  et  s'ouvrir.  Ne  vaut-il  pas  mieux  inciser  tout  de  suite  le  foyer^ 
extraire  les  caillots^  ouvrir  une  voie  aux  liquides  épanchés.  On  aura  une 
plaie  suppurée^  il  est  vrai  ;  mais  ce  résultat  était  inévitable,  et  au  moins 
on  limitera  les  désordres  et  Ton  aura  plus  de  chances  d'éviter  une  perte 
de  substance.  Du  reste  on  ne  fera  que  se  placer  dans  les  conditions  où 
l'on  se  trouvé  quand  la  plaie  contuse  de  Turèthre  est  accompagnée  d'une 
déchirure  des  téguments;  et  il  est  à  remarquer  que  ces  cas  où  les  dé- 
labrements semblent,  au  premier  abord,  plus  considérables  que  dans 
ceux  où  la  peau  est  restée  intacte,  guérissent  généralement  sans  acci- 
dents graves.  —  Cette  conduite  est  indiquée  à  plus  forte  raison  quand 
Purine  s'infiltre  dans  le  foyer  sanguin. 

L'insuffisance  des  sondes  sur  laquelle  j'ai  cru  devoir  insister  a  con- 
duit quelques  praticiens  à  penser  que,  plutôt  que  de  laisser  dans  l'urè- 
thre  un  corps  étranger  dont  la  présence  n'est  pas  sans  inconvénients,  il 
serait  préférable  de  pratiquer  le  cathétérisme  toutes  les  fois  que  le  mir 
lade  aurait  besoin  d'uriner.  Mais,  outre  les  dangers  de  ces  opérations 
répétées  si  souvent,  il  ne  faut  pas  oublier  que  dans  les  cas  difficiles  oa 
n'est  jamais  certain  de  réussir  à  faire  passer  une  sonde  dans  l'urèthre, 
même  quand  on  y  serait  parvenu  déjà  plusieurs  fois. 

Lorsque,  dès  le  début,  les  tentatives  du  cathétérisme  ont  échoué,  on 
doit  être  en  garde  contre  des  accidents  sérieux.  L'impossibilité  d'hk* 
troduire  une  sonde  indique  déjà  une  lésion  profonde  du  canal,  et  le 
malade  se  trouvé  sous  le  coup  d'une  infiltration  urineuse,  dès  que  la 
miction  se  fera,  ou  d'une  rétention  d'urine.  Il  faut,  sans  perdre  de 
temps,  employer  les  antiphlogistiques  avec  énergie  :  on  ne  preacrin 
pas  des  boissons  abondantes  de  peur  de  remplir  rapidement  la  vessie; 
mais  on  fera  une  saignée  générale  ou  l'on  ordonnera  une  applicatioi^de 
vingt  à  trente  sangsues  au  périnée  et  un  bain  prolongéi  pour  dégorger 
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les  tissus  et  diminoer  la  compression  exercée  sur  le  canat:  après  quoi 
00  essayera  de  nouveau  le  cathétérisme.  S'il  ne  réussit  pas,  la  situation 
est  des  plus  graves.  Je  citerai  comme  un  exemple  de  ces  cas  difficiles  le 
résumé  d'une  observation  publiée  par  un  de  nos  habiles  collègues  des 
hôpitaux,  M.  Huguier. 

Un  homme  de  trente-sept  ans,  étant  au  lit  avec  sa  femme,  la  prit  sur 
lui  pendanUqu'il  était  en  érection,  et^  dans  un  faux  mouvement,  il  eut 
la  verge  ployée  du  côté  du  périnée.  Il  éprouva  une  douleur  vive  et  s'aper- 
çut, quelque  temps  après^  qu'il  ne  pouvait  uriner.  Son  médecin  essaya 
inutilement  de  pratiquer  le  cathétérisme  et  n'insista  pas.  Un  écoulement 
considérable  de  sang  eut  lieu  par  Turéthre,  suivi  bientôt  d'un  peu 
d'urine  ayant  sa  couleur  normale.  Le  lendemain  de  Taccident,  le  ma- 
lade fut  apporté  à  l'hôpital  dans  l'étatsuivant  : 

26  mars.  —  La  verge  est  fortement  ecchymosée^  noirâtre,  déformée 
et  d'une  mollesse  extrême.  Le  scrotum  œdématié  a  une  coloration  vio-* 
lacée  ;  le  périnée  est  le  siège  d'une  ecchymose  légère,  et  cette  région 
ainsi  que  la  région  hypogastrique  sont  très-douloureuses  au  toucher. 
M*  Huguier  introduisit  dans  l'urèthre  une  sonde  d'argent,  mais  celle-ci 
bt  arrêtée  au  niveau  de  la  portion  périnéale  de  la  verge  et  provoqua 
Técoulement  d'une  certaine  quantité  de  sang.  Des  compresses  imbibées 
d'ean  blanche  furent  appliquées  sur  les  parties  lésées,  et  l'on  recom- 
manda au  malade  de  boire  pea  —Dans  la  journée  le  malade  a  rendu  un 
terre  d'urine  teinte  de  sang. 

27  mars.  —  État  général  grave.  L'ecchymose  du  scrotum  est  consi« 
dérable;  celle  du  périnée  est  moindre.  La  verge  est  noirâtre  ;  elle  pré- 
lente  sur  le  côté  droit  une  phlyctène  qui,  déchirée,  laisse  voir  le  derme 
parsemé  de  points  gangrenés.  A  l'hypogastre^  aux  régions  iliaques  et 
inguinales  des  deux  côtés,  on  voit  des  plaques  d'un  rouge  sombre.  Au 
lûvean  de  ces  plaques  la  peau  est  oedématiée  et  douloureuse  sans  emphy- 
sème. Le  malade /m/  à  peine  uriner. —  (Saignée  de  quatre  palettes;  julep 
diacodé  et  diète.) 

38  mars.  —  Le  gonflement  de  la  verge  est  tel  que  le  gland  ne  peut 
fluB  être  découvert.  La  peau  du  scrotum  et  du  périnée  est  infiltrée  et 
caogrenée.  Cependant,  le  malade  peut  encore  rendre  un  peu  d'uriné 
foncée  en  couleur,  mais  ne  contenant  pas  de  sang.  —  Le  soir,  les  plaques 
toogeâtres  atteignent  les  régions  ilio-costales  et  le  quart  supérieur  et 
antérieur  des  cuisses,  il  n'y  a  pas  encore  de  liquide  collectionné.  Néan* 
moins  on  pratique  quatre  incisions  très-grandes  intéressant  le  tissu  cel* 
hilair»  lous-cutané.  —  (Môme  traitement;  lavement  purgatif.) 
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29  mars.  ^—  Le  scrotum  est  énorme  et  d'un  noir  sale  ;  Tépiderme  s'en 
détache  par  lambeaux  humides.  On  Tincise  sur  plusieurs  points. 

30  mars.  —  L'état  général  est  aggravé.  Le  malade  urine  seul. 

2  avril.  —  Le  malade  est  mieux.  Cependant,  la  chute  des  eschares 
permet  de  constater  de  grands  désordres.  La  rougeur  œdémateuse  a 
presque  atteint  les  aisselles. 

3  avril.  —  Rétention  d'urine  complète;  la  vessie  s'élève  ad-dessus  des 
pubis;  érysipèle  de  la  face. 

k  avril.  —  On  introduit  une  sonde  qui  arrive  dans  une  poche  d'où  sort 
une  petite  quantité  d'urine,  mais  elle  n'arrive  pas  dans  la  vessie.  On  pra- 
tique la  ponction  au-dessus  des  pubiSy  et  il  sort  par  la  canule  deux  litres 
d'urine. 

6  avril.  —  Deux  nouvelles  incisions  faites  dans  les  régions  iliaques 
donnent  issue  à  du  pus  grisâtre  d'une  odeur  ammoniacale,  entremêlé  de 
gaz  et  de  lambeaux  de  tissu  cellulaire  gangrené.  Le  malade  meurt  le 
jour  suivant, 

A  l'autopsie,  on  constate  que  les  enveloppes  du  scrotum  sont  gangre** 
nées  et  imprégnées  de  pus  et  d'urine.  Après  avoir  fendu  le  canal  dans 
toute  sa  longueur,  on  voit  à  deux  pouces  environ  du  col  yésical  une 
sorte  de  cavité  anfractueuse  remplie  d'un  sang  noirâtre  mêlé  à  de  l'urine. 
Le  bulbe  est  entièrement  détruit  et  il  ne  s'en  trouve  plus  de  traces.  La 
rupture  du  canal  est  complète  ;  une  distance  de  2  centimètres  au  moins 
sépare  les  deux  bouts.  Là  existe  une  poche  qui,  une  fois  débarrassée  du 
sang  qu'elle  contient,  présente  vers  sa  paroi  supérieure  deux  dépres- 
sions qui  sont  bien  évidemment  formées  par  une  perte  de  substance  des 
corps  caverneux^  et  entre  lesquelles  on  voit  encore  une  portion  de  la 
cloison.  C'est  dans  cette  poche  que  s'était  arrêtée  la  sonde^  car  elle 
n'était  pas  arrivée  jusqu'à  la  vessie.  —  Les  parois  abdominales,  jusqu'à 
la  base  de  la  poitrine  des  deux  côtés,  sont  le  siège  de  vastes  abcès  uri' 
neux.  {Bullet.  de  la  Soc,  de  chir.y  tome  III,  p.  516.) 

Dans  le  cas  précédent  on  fut  obligé  de  faire  des  incisions  nombreuses 
pour  combattre  l'infiltration  urineuse,  et  de  pratiquer  la  ponction  de  la 
vessie  à  cause  de  la  rétention.  Mais  ces  deux  opérations  ne  doivent  pas 
être  employées  indifféremment.  Elles  ont  l'une  et  l'autre  leur  indication 
particulière. 

Après  qu'on  a  tenté  inutilement  de  pratiquer  le  cathétérisme,  le  ma<« 
lade  urine  quelquefois  de  lui-même.  Cependant,  malgré  les  efforts  les 
plus  violents,  il  ne  rend  qu'une  très-petite  quantité  d'urine  insuffisante 
pour  le  soulager,  et  il  éprouve  de  vives  douleurs  en  arrière  des  bourses. 
Ici  on  ne  doit  pas  hésiter  à  inciser  profondément  le  périnée,  car  il  est 
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évident  que  le  passage  de  l'urine  dans  le  foyer  sanguin  csl  imminenl  ou 
s'est  déjà  effectué,  et  il  faut  prévenir  les  désordres  que  causeraient  une 
infiltration  urineuse.  De  plus,  comme  le  malade  a  rendu  spootanénaent 
les  urines,  on  ne  peut  douter  que  l'obstacle  qui  s'oppose  à  leur  sortie, 
ne  se  trouve  dans  le  canal  ;  on  est  donc  certain,  en  leur  ouvrant  une 
voie  par  le  périnée,  de  rétablir  la  miction,  h  la  condition  toutefois 
d'opérer  un  large  débridement  et  de  prolonger  l'incision  Jusqu'au  point 
où  le  canal  est  déchiré. 

Mais  si  la  réleullon  est  eomplëte,  cette  opération  serait  inutile  et 
même  dangereuse.  On  livrerait  à.  une  suppuration  inévitable  les  parties 
inliltrées  de  sang  et  l'on  ne  rétablirait  pas  la  raîcUon,  C'est  ce  qui  arriva 
chez  un  malade  de  Verguin  dont  Cbopart  rapporte  l'histoire.  «...En  1757, 
un  calfat,  travaillant  sur  la  hune  du  grand  màt  d'un  vaisseau,  tomba  à 
califourchon  sur  une  vergue  et  de  là  sur  le  pont.  On  le  trouva  sans 
connaissance;  il  la  recouvra  peu  de  temps  après.  Son  corps  et  particu* 
lièrement  le  bassin  avaient  soull'ert  une  forte  commotion.  Dans  le  pre- 
mier choc,  le  pé^'inée,  le  scrotum  et  une  partie  des  cuisses  avaient  été 
violemment  contus.  Ces  parties  étaient  ecchymosées  et  tuméfiées  par 
du  sang  épanché.  Le  blessé  étant  pansé,  on  remarqua  qu'il  ne  pouvait 
uriner  et  que  la  vessie  était  remplie  d'urine.  Après  avoir  tenté  en  vain 
de  le  souder,  on  fit  une  incision  au  périnée,  laquelle  procura  la  sortie 
de  beaucoup  de  sang  et  d'une  petite  quantité  d'urine.  Le  blessé  ne  fut 
pas  soulagé.  On  le  transporta  le  lendemain  à  l'hOpital  de  Toulon,  Il  avait 
la  respiration  trés-gênée,  le  ventre  tendu,  la  vessie  très-tuméfiée  par  la 
rétention  de  l'urioe.  On  ne  put  parvenir  à  introduire  la  sonde  dans  ce 
viscère  ni  parla  verge  ni  par  la  plaie  du  périnée.  Verguiii  reconnutquela 
portion  del'urèthrequise  trouve  au-devaut  de  la  prostate  était  déchirée 
et  détruite,  de  sorte  que  la  sonde  paraissait  à  nu  dans  le  périnée.Alors  il 
pralù/ua  la  ponction  de  la  veaaîe  au-dessusdu  /.ubis  (Cbopart,  vol.  Il,  p,  239]. 

Dans  des  circonstances  semblables,  la  conduite  à  tenir  n'est  pas 
douteuse  :  il  faut  ouvrir  la  vessie.  Cette  opération  pratiquée  de  bonne 
heure  aura  le  double  avantage  de  conjurer  les  accidents  propres  à  la 
rétention  et  de  prévenir  l'inliltralion  urineuse.  J'ajouterai  encore  que, 
le  cours  des  urines  une  fois  assuré,  le  chirurgien  se  trouvera  plus  à 
l'aise  pour  renouveler  les  tentatives  de  cathétérisme  et  traiter  la  plaie 
de  l'urèthre  par  les  moyens  qu'il  jugera  les  plus  convenables.  Mais 
il  faudrait,  comme  Verguin,  faire  la  ponction  au-dessus  du  pubis  plutôt 
que  par  le  rectum  et  surtout  par  le  périnée,  pour  s'éloigner  autant  que 
pu^ble  des  parties  contuses. 

Lorsque  le  périnée  a  été  déchiré  en  mâme  temps  que  l'urèthre,  on  a 
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moins  à  craindre  une  infiltration  urineuse.  Cependant^  il  est  encore  utile 
de  mettre  une  sonde  à  demeure  dans  la  ?essie  pour  empêcher  que 
l'urine,  en  arrivant  dans  la  plaie^  n'y  développe  mie  inflammation  vio- 
lente et  ne  s'oppose  à  sa  guérison.  Si  le  cathétérisme  est  impossible, 
Chopart  conseille  d'agrandir  la  plaie  extérieure  et,  après  l'avoir  débai^ 
rassée  du  sang  épanché^  d'y  plonger  un  doigt  pour  soutenir  le  bec  de  la 
sonde  et  le  guider  dans  la  vessie  (Chopart,  t  II,  p.  238).  J'approuve 
d'autant  plus  ce  conseil  que,  dans  le  cas  même  où  l'on  serait  ohligé  de 
recourir  à  la  ponction  de  la  vessie,  l'agrandissement  de  la  plaie  aurait 
encore  l'avantage  de  favoriser  l'écoulement  du  pus  et  la  sortie  des  urines 
qui  pourraient  s'échapper  par  l'urèthre. 

Nous  avons  vu  que  les  plaies  transversales  de  l'urèthre  produites  par 
un  instrument  tranchant  étaient  toujours  suivies  d'un  rétrécissement 
Cette  terminaison  fâcheuse  est  également  inévitable  après  les  plaies 
contuses,  et  le  rétrécissement  affecte  une  forme  beaucoup  plus  grave. 
Dans  les  premières,  la  blessure  est  simple  et  nette  ;  l'inflammation  en 
dépasse  à  peine  les  lèvres  et  il  ne  reste  qu'une  cicatriceiinéaire.  Dans  les 
secondes,  les  parois  du  canal  sont  déchirées  et  quelquefois  désorganisées 
au  niveau  de  la  contusion  ;  les  tissus  voisins  ont  plus  ou  moins  souflert 
et  l'inflammation  est  en  rapport  avec  l'étendue  de  ces  désordres.  La  ci- 
catrice qui  succède  à  une  lésion  de  cette  nature  est  épaisse  et  irréga- 
lière.  Elle  se  présente  ordinairement  sous  la  forme  d'une  nodosité  dont 
le  volume  peut  égaler  celui  d'une  grosse  noisette.  Elle  fait  si  bien  corps 
avec  l'urèthre  que  celui-ci  semble  enchâssé  dans  son  épaisseur. 

Quand  la  cicatrice  s'est  faite  pendant  qu'une  sonde  était  à  demeure 
dans  le  canal,  elle  constitue  un  anneau  plus  ou  moins  complet  qui,  pour 
un  temps,  permettra  la  miction.  Mais  si,  dans  l'impossibilité  de  prati- 
quer le  cathétérisme,  on  a  été  forcé  de  ponctionner  la  vessie,  la  cicatrice 
peut  oblitérer  le  canal  ou  former  entre  ses  deux  bouts  un  noyau  fibreux 
qui  en  interrompt  complètement  la  continuité.  —  Le  chirurgien  se 
tiendra  en  garde  contre  ce  grave  accident  qui  nécessiterait  plus  tard 
une  opération  difficile  (Voy.  p.  331);  aussi  quand  il  a  détourné  le  cours 
des  urines  par  l'hypogastre,  il  doit  essayer  de  tetUps  en  temps  d'intro- 
duire une  sonde  dans  le  canal,  afin  d'en  conserver  la  cavité* 

3°  Contusions.  —  Les  contusions  de  l'urèthre  ne  sont  que  le  premier 
degré  des  plaies  contuses.  Elles  sont  produites  parles  mêmes  causes  e( 
présentent  les  mômes  signes,  excepté  l'uréthrorrhagie  qui  est  particu- 
lière aux  plaies.  Cependant,  elles  en  diflfôrent  essentiellement  par  ce 
seul  fait  que  le  canal  n'a  éprouvé  aucune  solution  de  continuité  par  où 
les  urines  puissent  s'échapper  hors  de  leurs  voies  naturelles. 
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Lorsque  cette  lésion  occupe  la  portion  libre  de  la  vei^,  on  peut  la 
reconnaître  d'après  la  nature  de  l'accident  qui  Ta  causée*  la  profondeur 
et  l'étendue  de  l'ecchymose,  la  difficulté  de  la  miction  et  la  douleur 
éprouvée  par  le  malade.  Le  doute  n'est  plus  permis  si  l'on  constat»  par 
le  toocher  une  tumeur  dure,  allongée  et  faisant  corps  avec  le  canal. 

n  est  beaucoup  plus  difficile  de  la  distinguer  d'une  contusion  simple 
du  scrotum  ou  du  périnée.  Dans  les  deux  cas  il  existe  une  ecchymose 
dont  rien  n'indique  les  limites;  la  difficulté  d'uriner  peut  tenir  au  gon- 
flement des  tissus  qui  environnent  l'urèthre  aussi  bien  qu'à  la  contusion 
de  cet  organe.  On  en  est  réduit  à  des  présomptions  fondées  sur  la  vio- 
lence de  la  cause  vulnérante  et  l'abondance  de  l'épanchement  du  sang. 

Du  reste,  sous  le  rapport  des  premiers  soins  à  donner  au  malade,  il 
est  peu  important  de  porter  im  diagnostic  précis.  Il  faut,  dans  tous  les 
cas,  commencer  par  employer  un  traitement  antiphlogistique  qui  va- 
riera suivant  le  siège  et  l'étendue  de  la  contusion.  Si  la  lésion  occupe  le 
périnée,  on  ordonnera^  soit  une  saignée  générale,  soit  une  application 
de  sangsues,  de^  cataplasmes  émollients  et  des  bains  généraux;  mais  il 
faudrait  se  garder  de  mettre  des  sangsues  sur  la  verge.  La  peau  de  cet 
organe  est  si  mince,  que  l'inflammation  produite  par  les  piqûres  pour- 
rait en  amener  la  gangrène.  Des  applications  de  compresses  imbibées 
de  liquides  résolutifs  sont  préférables. 

n  est  rare  qu'à  l'aide  d'un  traitement  bien  entendu  on  n'obtienne 
pas  rapidement  la  résorption  du  sang  infiltré.  Mais  il  faut  être  en  garde 
contre  un  accident  consécutif  beaucoup  plus  sérieux  que  la  contusion  : 
c'est  la  formation  d'un  rétrécissement  Lorsque  les  mailles  du  tissu 
spongieux  du  canal  ont  été  violemment  contuses,  elles  deviennent  le 
siège  d'un  épanchement  plastique  sous*muqueux,  analogue  à  celui 
qu'on  rencontre  dans  l'uréthrite  aiguë  ;  si  elles  ont  été  déchirées,  leur 
réunion  s'opère  au  moyen  d'un  tissu  cicatriciel.  Dans  tous  les  cas,  le 
canal  est  rétréci.  Cette  altération  ne  se  manifeste  qu'au  bout  d'un  temps 
plus  ou  moins  long.  Il  est  donc  important  de  prévenir  le  malade  du 
danger  qui  le  menace,  afin  qu'il  surveille  la  manière  dont  il  urine  et  ne 
tarde  pas  trop  à  réclamer  les  secours  d'un  chirurgien. 
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CHAPITRE  XI 

CORPS  ÉTRANGERS  DANS  L*UR£THRE. 

Les  corps  étrangers  rencontrés  dans  Turèthre  ont  été  di?isés  en  deux 
classes,  suivant  qu'ils  venaient  de  la  vessie  ou  du  dehors.  Je  crois  de- 
voir en  admettre  une  troisième  pour  ceux  qui,  n'arrivant  par  aucune 
de  ces  voies,  se  sont  formés  sur  place,  dans  la  cavité  de  Turèthre. 

Première  classe.  —  Les  corps  étrangers  qui  viennent  delà  vessie  sont 
de  petits  calculs  descendus  des  reins,  ou  des  fragments  de  calcul  prove- 
nant d'une  opération  de  lithotritie.  Leur  composition  extrêmement  varia- 
ble est,  ici,  d'un  intérêt  secondaire,  tandis  que  leur  forme  et  leur  volume 
sont  d'une  grande  importance.  —  Les  premiers  sont  petits^  assez  r^- 
liers,  tantôt  arrondis  ou  aplatis  comme  une  lentille,  tantôt  allongés  et 
fusiformes  comme  un  noyau  d'olive.  Quelques-uns  sont  gris  et  ont  une 
surface  chagrinée  ;  la  plupart  sont  d'un  rouge  brique  avec  une  surface 
trës-Iisse.  Les  seconds  peuvent  être  assez  gros.  Ils  sont  toujours  irré- 
guliers ;  ils  présentent  des  arêtes  et  des  pointes  plus  ou  moins  aigués. 
Leur  coloration  et  leur  dureté  varient  comme  celles  des  calculs  vési- 
eaux  dont  ils  ne  sont  que  des  débris. 

Au  moment  oii  un  calcul  pénètre  et  s'arrête  dans  l'urèthre,  il  y  a  une 
interruption  brusque  du  jet  de  l'urine.  Quand  cet  accident  arrive  chez 
un  enfant,  c'est  tout  à  fait  à  l'improviste.  La  plupart  du  temps,  on  ne 
soupçonnait  pas  l'existence  d'un  corps  étranger  dans  la  vessie.  C'est  le 
contraire  chez  l'adulte  :  ordinairement  le  malade  a  souffert  des  reins; 
il  a  rendu,  à  plusieurs  reprises^  de  petits  graviers.  U  raconte  qu'étant 
en  train  d'uriner,  il  a  senti  quelque  chose  entrer  dans  son  canal  et  que 
les  urines  ne  sont  plus  sorties  qu'avec  peine  ou  se  sont  arrêtées  brus- 
quement. Souvent  il  n'accuse  d'autre  douleur  que  celle  qui  résulte  de 
la  rétention  de  l'urine.  Mais  si  le  corps  étranger  est  un  calcul  rugueus; 
ou  un  fragment  de  calcul,  son  passage  dans  l'urèthre  est  accompagné 
d'une  douleur  vive  et  quelquefois  d'un  petit  écoulement  de  sang.  Plus 
il  est  irrégulier^  moins  il  remplit  exactement  le  canal  et  il  détermine 
très-rarement  une  rétention  complète. 

Déjà  ces  premiers  symptômes  indiquent  manifestement  qu'un  calcul 
s'est  arrêté  dans  l'urèthre  ;  mais  il  est  nécessaire  de  pratiquer  le  calhé- 
térisme  avec  un  instrument  métallique  pour  en  constater  directement 
la  présence  et  pour  en  reconnaître  le  volume,  la  consistance,  le  siège 
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et  la  mobilité.  SU  est  assez  gros  pour  remplir  la  cavité  du  caual,  il  ar- 
rête le  passage  de  la  sonde.  Alors,  en  le  frappant  à  petits  coups  ou  en 
le  frottant  avec  le  bec  de  la  sonde  on  peut  apprécier,  jusqu'à  un  certain 
point,  sa  dureté  et  le  poli  de  sa  surface.  S'il  est  très-petit,  la  sonde  le 
rejette  contre  les  parois  du  canal,  mais,  en  passant  sur  lui,  elle  donne 
une  sensation  particulière  bien  connue. 

Le  diagnostic  est  moins  facile  quand  la  pierre  est  dans  Turèthre 
dq>ais  très-longtemps.  Les  malades  donnent  souvent  des  renseigne- 
ments incomplets  ou  inexacts  sur  le  4ébut  des  accidents  et  la  marche 
des  troubles  apportés  dans  la  miction.  Le  cathétérisme  lui-même  est 
d'an  secours  moins  grand  que  dans  les  cas  précédents  ;  car  si  le  corps 
étranger  est  logé  dans  une  dilatation  du  canal  ou  dans  une  poche  formée 
dans  l'épaisseur  des  tissus  voisins,  la  sonde  pourra  passer  au-dessus  de 
hd  sans  le  rencontrer.  C'est  ce  qui  est  arrivé  à  Fabrice  de  Hilden,  traitant 
on  gentilhomme  graveleux  qui  avait,  depuis  sept  mois,  un  calcul  fixé 

dans  l'extrémité  de  la  verge,  a Maniant,  ditril,  le  balanus  au-des- 

ioiis  fle  la  couronne,  je  découvris  la  pierre  incontinent....;  je  comptais 
la  retirer  facilement  avec  des  crochets  ordinaires  ;  mais  ayant  mis  la 
ionde,  je  ne  pus  la  trouver,  quoique  je  la  cherchasse  diligemment  On 
voit  par  là  comme  la  nature  est  admirable  dans  ses  œuvres,  laquelle  ne 
se  sentant  pas  assez  forte  pour  chasser  la  pierre  hors  du  corps,  a  formé 
on  sinus  en  la  partie  charnue  du  membre  viril  et  Ta  couvert  d'une 
membrane.  Pour  moi,  j'estime  que  ce  sinus  a  quelque  petit  trou  en 
quelque  part  par  lequel  les  humeurs  superflues  qui  s'amassent  autour 
de  la  pierre  se  vont  rendra  au  conduit  de  l'urine.  i>  (Fabr.  de  Hilden, 
obs.  56,  centur.  6.) 

Dans  les  cas  de  ce  genre,  il  suffit  de  palper  la  verge  avec  un  peu  d'at- 
tention pour  trouver  la  pierre.  On  peut  encore  arriver  directement  sur 
elle  en  introduisant  dans  le  canal  un  stylet  légèrement  recourbé,  dont 
on  dirige  le  bouton  du  côté  de  la  tumeur  qu'on  a  sentie  par  le  dehors 
etqa'on  fixe  avec  les  doigts  ;  car  la  poche,  qui  renferme  le  corps  étranger, 
communique  presque  toujours  avec  l'urèthre  non  par  un  petit  trou. 
eomme  le  présumait  Fabrice,  mais  par  une  ouverture  assez  large. 

n  est  beaucoup  plus  diflicile  de  constater  la  présence  d'un  calcul  ar- 
rêté dans  la  portion  du  canal  placée  derrière  l'aponévrose  moyenne.  S'il 
est  petit  et  logé  dans  une  cavité  formée,  en  dehors  de  l'urèthre,  aux 
dépens  des  parties  voisines,  il  peut  échapper  aux  recherches  les  mieux 
dirigées.  En  palpant  le  périnée  en  arrière  des  bourses  ou  par  le  rectum, 
on  sentira  un  point  dur,  mai  circonscrit  et  non  mobile.  Mais  s'agit-il 
d'une  tumeur  de  la  prostate,  d'un  noyau  inflammatoire,  d'un  abcès  uri- 
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neux  à  son  début?  On  peut  le  croire,  car  la  pression  exercée  sur  le 
calcul  détermine  souvent  de  la  douleur  et  la  miction  est  très-peu  gênée. 
Si,  en  môme  temps,  une  sonde  introduite  dans  l'urèthre  le  parcourt 
librement,  le  doute  devient  encore  plus  grand 

Cependant,  en  interrogeant  le  malade  avec  soin,  on  apprend  tantôt 
qu'il  a  été  pris  brusquement  d'une  difficulté  d'uriner  qui  a  été  en  dimi* 
nuant  peu  à  peu,  tantôt  qu'il  a  rendu  de  petits  calculs  on  qu'il  a  pré- 
senté, à  une  époque  plus  ou  moins  éloignée,  plusieurs  des  symptômes 
habituels  de  la  pierre.  Le  chirurgien  trouvera  presque  toujours  dans 
les  antécédents  quelques  circonstances  qui  Téclaireront  et  le  met* 
tront  dans  la  vraie  voie.  Je  citerai  comme  exemple  une  observation 
très-intéressante  rapportée  par  Descbamps.  —  «...  Un  homme,  ftgé  de 
quarante-cinq  ans,  avait  eu,  dit-il,  plusieurs  gonorrhées;  le  diamètre 
du  canal  avait  un  peu  perdu  de  son  étendue;  cependant  le  malade  n'avait 
jamais  éprouvé  de  difficulté  d'uriner  ;  le  jet  des  urines  était  seulement 
plus  petit.  Cinq  à  six  ans  après  la  première  gonorrhée,  il  s^tit  des  dif- 
ficultés d'uriner,  des  chaleurs  dans  l'étendue  de  l'urèthre,  des  cuissons 
même  à  l'extrémité  du  gland;  il  fit  usage  des  bains  et  des  boissons  mo- 
cilagineuses;  il  resta  près  d'une  année  dans  cet  état  qui  n'augmenta  pas 
beaucoup  ;  à  cette  époque,  il  ressentit  une  douleur  plus  constante  an 
périnée,  mais  cette  douleur  étant  légère,  il  ne  crut  pas  devoir  s'en  oc- 
cuper. Quelques  petits  fragments  de  pierre  qui  sortirent  par  la  verge 
l'inquiétèrent;  il  en  parla  à  son  chirui^en  ordinaire  qui  m'appela  en 
consultation.  J'examinai  la  tumeur;  elle  me  parut  circonscrite.  Son 
insensibilité  presque  totale  et  plus  encore  son  ancienneté  m'ôtèrent 
tout  soupçon  de  dépôt  unneux.  Malgré  la  difficulté  d'uriner  que  le  ma- 
lade éprouvait  depuis  longtemps,  malgré  le  rétrécissement  sensible  de 
l'urèthre,  je  me  crus  autorisé  à  prononcer  que  la  tumeur  était  formée 
par  une  pierre,  opinion  dans  laquelle  j'étais  confirmé  par  les  petitt 
fragments  que  le  malade  avait  rendus, 

9  Pour  en  avoir  la  conviction  entière,  j'introduisis  une  algalie  dans 
l'urèthre.  La  sonde  d'un  volume  même  au-dessous  de  l'ordinaire  n'ayant 
pu  pénétrer,  j'en  pris  une  plus  déliée  que  je  conduisis  lentement  jusqne 
dans  l'endroit  de  la  tumeur,  et  malgré  toute  l'attention  que  j'apportai 
à  distinguer  le  corps  étranger,  je  ne  le  touchai  point.  Je  portai  le  doigt 
dans  l'anus  et  soulevai  la  tumeur  dans  l'espérance  de  présenter  la  pierre 
à  la  sonde;  mais  ce  procédé^  qui  une  fois  m'avait  réussi,  me  manqua 
pour  lors.  Sur  ce  que  le  malade  m'affirma  de  nouveau  que  depuis  pins 
d'un  mois  cette  tumeur  n'avait  presque  pas  grossi,  et  d'après  toutes  les 
autres  observations  que  je  fis,  je  pris  sur-le-champ  mon  parti.  J'incisai 
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la  tumeur  et  je  trouvai  une  pierre  grosse  comme  une  petite  noisette, 
grisâtre,  sans  aspÉrités  bien  sensibles.  (Deschamps,  vol,  IV,  p.  19û.) 

D'autres  fois,  un  malade,  affecté  dedysurie,  accuse  quelques  symptô- 
mes qui  font  soupçonner  qu'un  corps  étranger  est  arrêté  dans  l'urèlhre. 
On  pratique  le  catbétérismc  ;  la  sonde  pénétre  dans  la  vessie,  mais  en 
arrivant  dans  la  portion  profonde  du  canal,  elle  frotte  contre  un  corps 
dur  et  rugueux.  La  présence  d'un  calcul  est  évidente.  Cependant,  une 
nouvelle  difficulté  se  présente  :  il  s'agit  de  déterminer  si  le  corps  étranger 
est  dans  la  région  prostatique  ou  placé  dans  la  vessie  et  appliqué  contre 
son  col.  Un  diagnostic  précis  est,  ici,  de  la  plus  grande  importance,  car 
de  la  place  occupée  par  le  calcul  dépend  l'opération  qu'on  devra  pra- 
tiquer plus  tard. 

On  commence  par  introduire  dans  le  rectum  l'index  de  la  raaîa 
ilroile,  et  avec  sa  pulpe  dirigée  en  avant,  on  cherchera  s'il  existe  une 
lumeur  dans  la  région  membraneuse  ou  prostatique.  Puis  on  soulèvera 
la  prostate  vers  l'arcade  du  pubis  en  même  temps  qu'on  introduira 
doucement  la  sonde  dans  l'urèthre,  alln  de  bien  se  rendre  compte  du 
point  où  celle-ci  rencontre  le  calcul.  —  On  pourra  encore  se  servir, 
pour  cet  examen,  d'une  sonde  percée  à  son  extrémité,  et  si,  au  moment 
oh  elle  touche  le  corps  étranger,  les  urines  ne  s'échappent  pas  en 
dehors,  c'est  que  celui-ci  n'est  pas  dans  la  vessie.  —  Il  restera  encore 
à  explorer  la  vessie  avec  un  lilholriteur,  et  si  l'on  ne  rencontre  pas  le 
cilcul,  on  aura  la  certitude  qu'il  est  arrêté  dans  l'urèthre. 

n  n'est  pas  très-rare  qu'il  se  trouve,  en  même  temps,  une  pierre  dans 
l'urèthre  et  une  autre  dans  la  vessie.  On  doit  chercher  ù  s'en  assurer, 
parce  que,  dans  quelques  circonstances  particulières  que  Je  n'ai  pas  h 
examiner  ici,  cette  complication  peut  déterminer  le  choix  du  chirurgien 
entre  la  lilhotritie  et  la  taille.  Après  avoir  saisi  la  pierre  de  la  vessie 
avec  un  litbotrileur,  on  imprimera  à  l'instrument  de  légers  mouvements 
de  va-et-vient  d'avant  en  arrière,  et  l'on  sentira  facilement  s'il  frotte 
contre  un  corps  dur  placé  dans  le  canal.  Cette  sensation  sera  encore 
plus  nette  si  l'on  a  eu  le  soin  d'introduire  préalablement  un  doigt  dans 
le  rectum  et  sur  la  face  postérieure  de  la  prostate. 

Les  corps  étrangers  venant  de  la  vessie  peuvent  s'arrêter  dans  tous  les 
points  de  la  longueur  de  l'urèthre.  Cependant  on  les  rencontre  plus 
particulièrement  au  périnée  cl  dans  la  fosse  naviculaire.  Le  resserre- 
ment qui  existe  à  la  partie  antérieure  de  la  région  membraneuse  et  îi 
l'extrémité  de  la  verge  explique  suffisamment  ce  siège  de  prédilection. 

Quand  le  calcul  est  petit,  il  n'est  pas  rare  qu'après  ôlre  resté  quelques 
joors  dans  l'urèthre,  il  soit  chassé  au  dehors  par  le  Qot  des  urines.  Son 
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expulsion  est  due  sans  doute  â  ce  qu'il  a  changé  de  position,  probable- 
ment aussi  à  ce  que  le  spasme  du  canal^  provoqué  par  la  présence  d'un 
corps  étranger,  s'est  peu  à  peu  apaisé.  On  ne  doit  pas  perdre  de  vue 
cette  terminaison  heureuse,  afin  de  ne  pas  trop  se  hâter  de  recourir 
à  une  opération. 

Lorsque,  par  une  cause  quelconque,  le  calcul  est  retenu  dans  Turè- 
thre,  il  peut  y  rester  très-longtemps  et  même  pendant  plusieurs  années. 
On  comprend  aisément  qu'un  séjour  de  cette  durée  n'aura  pas  lieu  sans 
apporter  de  notables  changements  dans  l'état  des  parties;  c'est,  en 
effet,  ce  qui  arrive. 

Chez  les  enfants  dont  l'urèthre  est  souple  et  très-dilatable,  la  pré- 
sence d'un  corps  étranger  qui  s'oppose  à  la  libre  sortie  des  urines  est 
bientôt  suivie  de  la  formation  d'une  poche  urineuse  semblable  à  celles 
que  j'ai  précédemment  décrites.  Gomme  le  calcul  est^  en  général»  assez 
petit  et  mal  enserré  dans  le  canal,  tantôt  il  tombe  dans  cette  poche, 
tantôt  il  revient  à  sa  première  place  ;  de  là  des  alternatives  de  dysurie 
et  d'urines  faciles.  Quelques  malades  se  rendent  très-bien  compte  de 
cette  influence  de  la  position  de  la  pierre  sur  la  miction,  et,  quand  ils 
ne  peuvent  uriner,  ils  la  repoussent  avec  les  doigts  ou  se  couchent  sur 
le  dos  pour  qu'elle  tombe  en  arrière  par  son  propre  poids.  Sans  doute, 
c'est  à  cette  grande  mobilité  qu'il  faut  attribuer  la  forme  presque  sphé- 
rique  et  le  peu  de  volume  des  calculs  qu'on  trouve  engagés  dans  l'urè- 
thre des  jeunes  sujets. 

Chez  les  adultes,  les  parois  du  canal  opposent  une  résistance  beau- 
coup plus  grande.  Elles  se  laissent  dilater  dans  une  certaine  mesure,  en 
arrière  de  l'obstacle,  mais  rarement  au  point  de  former  une  véritable 
poche.  La  pierre  reste  ordinairement  dans  la  place  où  elle  s'est  d'abord 
arrêtée;  elle  augmente  de  volume  et  peut  acquérir  celui  d'un  œuf 
(J.L.  Petit,  Œuvr.  posth,,  vol.  III,  p.  13).  On  pourrait  croire  qu'arrivée 
à  une  pareille  grosseur,  elle  doit  causer  nécessairement  une  rétention 
complète.  Pourtant  cet  accident  est  assez  rare.  On  n'observe,  le  plus 
souvent,  qu'une  très-grande  gêne  dans  la  miction;  c'est  que  la  pierre, 
grossissant  d'une  façon  presque  insensible,  laisse  à  l'urèthre  le  temps 
de  se  dilater;  en  outre,  elle  présente  fréquemment  sur  sa  face  supérieure 
ou  inférieure,  et  quelquefois  sur  les  deux  à  la  fois,  une  petite  rigole  qui 
•assure  le  cours  des  urines. 

Les  calculs  arrêtés  dans  l'urèthre  n'augmentent  pas  de  volume  aussi 
régulièrement  que  ceux  de  la  vessie.  Ceux  de  la  portion  pénienne,  ren- 
contrant une  résistance  assez  forte  dans  les  parois  du  canal,  s'accrois- 
sent surtout  en  longueur  et  plutôt  en  arrière  qu'en  avant.  Aussi,  quand 
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m  Icd  divise  dnns  leur  plus  grand  sens,  c'est  dans  un  poinl  rapproché 
ie  leur  extrémité  antérieure  qu'on  trouve  le  calcul  prlmilir  qui  leur  a 
i  de  noyau.  Celul>ci  e^l  onlinaircment  pelit,  dur,  ovoïde,  et  d'acide 
irique.  Le  reste  du  calcul,  qui  est  de  formation  secondaipc,  constitue 
me  musse  beaucoup  plus  grosse,  moins  consistante,  et  composée  de 
>els  calcaires.  Ouverte  en  long  par  un  trait  de  scie,  cette  masse  présente 
lae  surface  blanch&tre  et  unie  ou  coupée  par  des  lignes  semi-elliptiques 
loDt  la  concavité  est  dirigée  du  c6té  du  noyau, 


Fie.  73.  —  Calcul  aiTât^îilans  la  tour  imvicu luire  ilepui;  plus  de  lreize|niDls  (voy.  p.  3!)^), 
—  Vu  lie  grandeur  naturelle.  — Poids,  8  granimef  sacenlier£m[ncs;di*nièlre,  3  cenli- 
mètrM;  lon^eur,  3  cenlimitrei  b  millimètrea. 

A.  Parlie  inférieure. 

B.  Bout  ■nUrieur  ;  il  est  imii  et  présente  une  dipresaion. 

C.  Bout  poiljrieur  plui  aminci. 

a.  Coupe  médiane  dam  le  oenido  la  longueur  du  calcul. 

C.  Kojau  asm  distinct  d'acide  urique;  il  est  d'un  rou^e  griiâlrc 

F.  Couclief  de  phosphale  do  chaux  plua  nomlireuses  el  plus  fptisset  en  arriire;  leur 

direction  est  deini  elliptique  ;quelquei-unes  sont  «éparée»  par  deividesqui  étaient 

occupa  par  des  fausseg  membrane*  à  l'élal  frais. 

Dans  quelques  cas  rares,  l'urèthre  dil,ilé  dans  l'étendue  de  8  et  même 
de  12  centimètres,  est  rempli  par  des  calculs  parfaitemeni  ajustés  bout 
h  bout  les  uns  avec  les  autres.  Ceux  qui  occupent  le  milieu  sont  les  plus 
f;ros,  tandis  que  ceux  qui  se  trouvent  aux  deux  extrémités  se  terminent 
en  pointe.  Il  résulte  de  Ih  que.  considérés  en  masse,  ils  représentent  un 
long  calcul  ayant  la  forme  d'un  nvoïde  à  bouts  trés-allongés. 

S'agit-il,  ici,  de  plusieurs  calculs  venus  de  la  vessie  dans  l'urèthre  ou  ' 
lies  fragments  d'un  seul  et  môme  calcul?  Cette  dernière  opinion,  me 
semble  la  vraie,  et  toici  pour  quelles  raisons  :  Lorsqu'on  scie  ces  calcula, 
■m  ne  trouve  ordinairement  de  noyau  que  dans  l'un  d'eux,  et  il  est  déjà 
|irrmi.s  de  conclure  de  ce  fait  que  les  autres  calculs  sont  de  formation 
'«conduire.  De  plus,  nous  avons  déjà  vu  que  le  pelit  calcul  arrêté  dans 
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Fie.  7d.  —  Calcul  nréthrti,  eompiMJ  de  six  pitcei,  vu  de  pondeur  naturelle. 
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EXPLICATrON  HE  U  FiGUllE  74. 


Première  pièce  : 

B.  Petit  fragment  de  forme  conique,  articulé  obliquement  avec  le  second. 
Deuxième  pièce  : 

A.  Fragment  conique,  ayant  i  centimètres  3  millimi^tres  de  long. 

C.  Cavité  profoDiie,  lisse,  logeant  en  partie  1c  troisième  fragment. 

Troisième  pièce  : 
[|.  Fragment  rond  comme  une  bille,  ayant  2  ceotimètres  de  diamëlre,  érodé  â 
sa  surface  dans  plusieurs  points, 

Qaitrième  pièce  : 

E.  Ce  fragment  qui  paraît  annulaire,  a  3  centimètres  1  millimètre  de  haut  ;  son 

prolongement  inférieur  est  cacbé  dans  une  caïitè  que  présente  le  frag- 
ment suivant. 

F.  Cavité  arrondie,  lisse,  logeant  en  partie  le  iroisii^me  fragment. 
Ciaquiètne  pièce  : 

G.  Ce  fragment  a  t  centimètres  S  millimètres  de  long  et  10  centimètres  de  cir- 

conférence dans  la  partie  supérieure. 

Sixième  pièce  ■. 

H.  Articulation  ondulée  des  deux  fragments. 

I.  Sa  longueur  est  de  i  centimètres  3  millimètres. 

J.  Eilrémilé  pointue. 
Troisième  et  quatrième  pièces  représentées  arliculi'es. 

R.  Quaitième  fragment 

L.  Troisième  fragment  s'arliculant  exactement  avec  le  quatrième. 

M.  Bord  postérieur  de  la  cavité  plus  élevé  en  arrière  qu'en  avant. 

N.  Saillie  arrondie  cachée  dans  le  cinquième  fragment. 

Cette  pièce  n'a  pas  été  divisée  et  il  est  impossible  de  rien  dire  de  la  structure. 
Son  écorce  est  composée  de  phosphate  de  chaux. 

M.  le  professeur  T^odzert  a  bien  voulu  me  montrer  ce  calcul  a  Saint-Péters- 
bourg. Je  dois  Â  son  eitrfime  obligeance  le  dessin  que  j'en  donne  et  l'observation 
suivante. 

le  1 1  novembre  IH2a  entra,  a  l'hOpital  de  la  marine  Satnl-Nieolw,  un  Bous-offieier  du 
I"  équipage  nammâ  Voldèmar  SlréltolT,  âgé  de  vingt  et  un  ans.  Il  avait  un  gonOemenl 
coasid^rable  d«  la  verge,  lurlout  à  son  mitieu,  où  sur  sa  surface  inférieure  s'était  formé 
un  abcét,  dont  le  sommet  était  recouvert  d'une  peau  amincie  et  friiitre.  En  palpant,  on 
pouvait  t'a^surcr  de  la  priMnce  d'un  énorme  calcul  dans  le  canal  de  l'urèthre;  ce  calcul 
oceapaii  la  distance  comprise  entre  le  méat  urinatre  et  la  partie  membraoeuse  de  l'uritliTa, 
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le  canal  tendait  chaque  jour  à  augmenter  de  longueur  par  radjonction 
de  nouvelles  couches  calcaires  ;  or,  au  bout  d'un  certain  temps,  il  unit 
par  former  une  tige  rigide  assez  longue^  trop  peu  solide  pour  résister 
aux  mouvements  imprimés  à  la  verge^  et  c'est  alors  qu'il  se  rompt.  Cet 
accident  est  inévitable.  On  doit  d'autant  moins  répugner  à  l'admettre 
que  lui  seul  rend  compte  de  la  manière  dont  ces  différents  calculs  sont 
ajustés.  Tantôt  ils  se  touchent  par  des  surfaces  légèrement  ondulées, 
tantôt  l'un  d'eux  présente  un  cône  creux  qu'un  autre  taillé  en  cône  plein 
remplit  exactement  A  la  planche  n^  lU,  on  voit  un  calcul  rond  comme 
une  bille  enserré  dans  deux  cavités  dont  sont  creusés  les  deux  calculs 
entre  lesquels  il  est  placé.  Ces  espèces  d'articulations,  si  bizarres  aa 
premier  aspect,  s'expliquent  très-bien  quand  on  se  rappelle  la  dispo- 
sition  des  couches  calcaires  ajoutées  au  calcul  primitif  et  les  lignes 
semi-elliptiques  indiquant  la  succession  des  dépôts;  car  c'est  dans  la 
direction  de  ces  lignes  et  dans  les  interstices  de  ces  couches  qu'a  lieu 
la  rupture  de  la  masse  calculeuse.  —  Gela  est  si  vrai  que  dans  les  cas  où 
ces  différents  calculs  ne  se  touchent  que  par  des  surfaces  plates  et 
presque  transversales,  on  rencontre  rarement,  après  les  avoir  divisée 
en  long,  les  lignes  en  anse  dont  je  viens  de  parler. 
Ce  n'est  pas  que  plusieurs  calculs  ne  puissent  arriver  de  la  vessie  dans 

et  consistait  en  plusieurs  fragments  (calculs)  réunis  entre  eux  par  de  fiusses  membrtna. 

Le  malade  n'urinait  que  par  gouttes  et  avec  douleur,  surtout  lorsque  Tabcès  commença 
à  se  former  ;  la  flèvre  symptomaiique  était  très-prononcée. 

Après  l'incision  de  l'abcès,  d'où  il  s'échappa  une  très-grande  quantité  de  pus  liquidée 
rougeâtre,  le  calcul  se  découvrit  sur  un  petit  espace;  l'ouverture  de  la  plaie  fut  agrandie 
d'un  travers  de  doigt,  à  l'aide  d'un  bistouri,  vers  le  méat  urinaire  externe,  après  qooi  le 
calcul  rond  n°  3  fut  facilement  relire  ;  le  calcul  n*  2  étant  retenu  par  de  fausses  mem- 
branes formées  entre  les  calculs,  ne  fut  extrait  qu'après  leur  division;  puis,  en introduisaot 
la  sonde  métallique  par  le  méat  urinaire  externe  dans  le  canal  de  Furèthre,  le  caleul  n*  1 
fut  poussé  vers  la  plaie,  d'où  on  le  retira  facilement.  En  élargissant  la  plaie  vers  la  radoe 
du  pénis  à  l'aide  du  bistouri,  le  calcul  n°  4  fut  été  ;  mais  pour  obtenir  le  plus  grand 
calcul,  n°  5,  on  fut  obligé  d'agrandir  encore  la  plaie  vers  la  racine  du  pénis.  Le  dernier 
calcul,  n°  6,  fut  extrait  à  l'aide  d'une  légère  manipulation,  qui  avait  pour  but  la  projection 
de  ce  calcul  vers  la  plaie. 

Tous  ces  six  calculs  pesaient  ensemble,  immédiatement  après  leur  extraction,  deux 
onces  et  six  drachmes. 

Après  avoir  lavé  la  plaie  et  joint  ses  lèvres  avec  remplâtre  adhésif^  on  la  pansa  comme 
à  l'ordinaire,  puis  on  introduisit  dans  le  canal  de  l'urèlhre  une  sonde  élastique  i  demeure  ; 
deux  heures  après  le  malade  fut  saigné  et  soumis  &  un  régime  antiphlogistique  très- 
rigoureux. 

Dès  le  bas  âge,  le  malade  était  atteint  de  la  gravelle,  et  il  y  a  dix  ans  de  celn,  on 
lui  a  extirpé  une  petite  pierre  du  canal  de  l'urèthre.  L'état  actuel  du  malade  promet  une 
bonne  fîn. 
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l'urMhre,  mais,  alors,  on  ne  les  trouve  plus  placés  bout  ù  bout;  ils  sont 
petits,  plus  on  moins  nombreux  et  pour  ainsi  dire  logés  péle-mële  dans 
une  dilatation  du  canal.Tulptus  en  a  vu  un  exemple  très-curieux  chez  un 
eafatit  auquel  il  incisa  le  canal  dans  sa  partie  moyenne  et  retira  vingt- 
cmq  calculs  (1). 

Si,  comme  je  viens  de  le  dire,  la  forme  et  la  résistance  de  l'urÈlbre, 
dans  la  partie  libre  de  la  verge,  ont  une  véritable  inlluence  sur  le  mode 
d'accroissement  des  calculs,  ceux-ci  doivent  se  trouver  moins  gEnés 
dans  leur  développement  lorsqu'ils  occupent  les  régions  membraneuse 
et  prostatique  qui  sont  beaucoup  plus  dilatables.  C'est,  en  elTel,  ce  qui 
arrive.  Lorsque  le  calcul  es(  unique,  ii  forme  une  masse  plus  ou  moins 
tolumineuse,  le  plus  souvent  grosse  comme  une  noix,  irrégulièrement 
UTondie,  un  peu  plus  longue  que  large.  Sa  face  inférieure  est  con- 
TCie;  la  supérieure,  légèrement  aplatie,  présente  ordinairement  une 
petite  rigole  dirigée  d'arrière  en  avant.  Quand  on  le  divise  par  un  trait 
de  scie,  on  trouve  un  noyau  central  plus  rapproché  de  sa  face  supé- 
rieure que  de  l'inférieure  ;  ce  noyau  n'est  pas  toujours  facile  h  recon- 
naître. Tantôt,  par  sa  forme,  sa  couleur,  sa  dureté  et  sa  composition 
ctiimique,  il  dilTère  des  couches  qui  l'enveloppent,  tantôt  il  se  confond 
arec  elles,  s'il  est  lui-même  de  nature  calcaire. 

De  même  que  dans  la  région  pénienne,  les  dépôts  s'accumulent  sur- 
tout en  arrière  du  noyau.  Le  calcul,  arrondi  en  avant,  ne  dépasse  jamais 
l'aponévrose  moyenne,  mais  il  s'étend  du  côté  de  la  vessie  et  pénètre 
quelquefois  dans  sa  cavité.  —  J'ai  déjà  insisté  sur  l'influence  qu'exerce 
la  résistance  des  tissus  vivants  sur  la  forme  des  concrétions  calculeuses  ; 
nous  !a  retrouvons,  ici,  encore  plus  prononcée.  — Le  calcul  rencontrant 
dans  le  col  de  la  vessie  une' résistance  active  et  difficile  à  vaincre  ne 
peut  s'y  prolonger  qu'à  la  condition  de  diminuer  cunsidérablemcnt  de 
volume;  mais  une  fois  qu'il  l'a  franchi,  il  s'accroit  en  toute  liberté.  11 
affecte  alors  une  forme  trcs-singuliére  :  la  petite  saillie  qu'il  fait  dans 
la  vessie  devient  le  noyau  sur  lequel  se  déposent  des  couches  calcaires 
concentriques.  Dans  leur  accroissement,  celles-ci  semblent  obéir  aux 

(1)  BTilio  rectorii  catnpenïis  Euccreteranl  ab  ineunle  (ctale,  in  medio  urelhriE  duclu 
plDjiini  ulcutî,  qui  illum  paulalim  dislendErunI,  ad  instar  pugnî  piterilli,  «deo  u(  lin^ull 
dûlincle  m>nu  patparenlur  ;  illalo  Ismen  ne  cniiûmo  quidem  impedimcnlo  urinK  exilurs. 
Quam  tunorcDi  teito  dcmum  œlalis  anno  ablaturus  chirurglciu,  spcruît  lupello  cotent, 
prope  lineani  iiilcrmeiliarn,  in  mutculîs  ureUirœ  dilaUlioni  dicalii,  eductiique  inde  quinque 
cl  tigenli  calculit,  initar  maximarum  piiorum,  perduxît  vulnus  ad  cicalriccm,  puerumque 
id  priitioam  Mnilalem,  anie  ilietn  >«ilum,  sine  ullo  alicujui  rtstuln:  mclu,  nedum  |>er*iu 
hialu,  peiquem  inviLn  efllueret  velminlmauriniDguUula,  uiqueindeGiD)uin,poit  *( 
aonum  >.  (Tulpiui,  Obt.  medic.,  lib.  IV,  p.  331.) 
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FiG.  75.  —  Qtkul  urilhro-TitJcal.  A  l'ÉUt  i«c,  il  ptM  30 

pèse  17  grammei,  et  la  *iucale  IS. 
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EXPLICATION  DE  U  FIGURE  75. 

Cette  ^nre  représente  le  calcul  entier,  tu  de  grandeur  naturelle. 

L  Corps  de  la  portion  uréthrale  du  calcul  :  il  a  2  centimètres  7  millimètres  en 

travers  et  3  centimètres  3  mfllimètres  en  long. 
L.  Smùiùe  convexe  correspondant  à  la  paroi  inférieure  du  canal. 

presque  plane  correspondant  à  la  paroi  supérieure  du  canal  ;  elle 
préieiite  one  rigole  dir^ée  d'arrière  en  avant,  très-irrégulière. 
ition  de  la  gouttière. 

anissant  les  deux  portions  du  calcul.  En  avant  il  se  continue  avec 
fai  €Me  antérieure  du  calcul. 

très-court  en  arrière.  Il  forme  un  angle  droit  avec  les  deux  masses 


vésicale  du  calcul.  Elle  a  4  centimètres  4  millimètre  de  hauteur, 
3  centimètres  2  millimètres  en  largeur  et  4  centimètre  5  millimètres  dans 
M  pins  grande  épaisseur. 

placée  en  arrière  du  col  vésical. 

placée  en  avant  du  col  vésical. 

N»  2. 

ilérieure  du  calcul  vésical  légèrement  excavée. 
inférieure, 
supérieure, 
ice  de  la  brisure  du  pédicule  d'union. 

N»  3. 

en  travers  du  calcul  vésical,  un  peu  au-dessous  du  pédicule. 

du  pédicule. 
,CL  Lignes  ovalaires  ayant  pour  noyau  b  saillie  du  calcul  dans  la  vessie. 
EUes  sont  très-peu  marquées.  Toute  la  masse  calcukuse  est  formée  de  phos- 
phate de  chaux. 

N*  4. 

L  Calcul  uréthral  coupé  en  tarvers  dans  son  milieu. 

B.  Pédicule. 

Z.  Noyau  composé  d'acide  urique. 

D.  Couche  extérieure  uniquement  composée  de  phosphate  de  chaux  ;  elle  est 

plus  dense  que  les  autres  couches. 
B.  Sur  les  limites  du  noyau  les  détritus  sont  composés  d*acide  urique  et  de 
isphate  de  chaux. 
E*.  Ligne  de  démarcation  très-tranchée  de  la  couche  extérieure  ;  vide  laissé  par 

une  fausse  membrane  desséchée. 
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lois  de  la  pesanteur,  car  elles  se  prolongent  au-dessous  du  col  de  la 
vessie  plus  qu'au-dessus.  Cette  nouvelle  concrétion  ressemble  à  un  galet 
plat  et  ovoïde  dont  le  grand  diamètre  est  antéro-postérieur.  Ainsi,  le 
calcul  est  comme  étranglé  brusquement  dans  son  milieu.  Il  se  cooi- 
pose  de  deux  masses,  l'une  urétbrale  et  l'autre  vésicate,  réunies  par 
un  prolongement  du  volume  d'une  grosse  plume,  et  d'une  longueur 
de  6  à  8  millimèlres. 

Ce  mode  de  développement  est  de  toute  évidence  sur  le  calcul  que 
j'ai  fait  représenter  à  la  planche  75.  J'ai  recueilli  celte  pièce  chei  im 
jeune  homme,  ftgé  de  vingt-huit  ans,  qui  était  affecté  de  d jsurie  à/efm 
plus  de  trois  ans.  A  son  entrée  dans  mon  service,  je  voulus  pratiquer  le 
cathétérisme,  mais  la  sonde  fut  arrêtée  en  arrière  des  bourses  fttw 
corps  dur  qu'il  était  facile  de  reconnaître  pour  on  calcul.  Le  OUbdt 
n'avait  jamais  eu  d'urétbrite,  et  son  canal  n'était  rétréci  dansasciu 
point.  Cependant,  on  ne  pouvait  dépasser  le  calcul  avec  une  soode  dn 
plus  petit  calibre.  J'essayai  inutilement  de  le  saisir  par  son  czlrèoité, 
avec  une  pince  de  Hunter,  ou  de  glisser  au-deàsous  de  lui  une  curâleu^ 
ticulée.  L'insuccès  de  ces  manœuvres  s'expliquait  du  reste  par  levdbtcic 
et  la  position  du  calcul  qui  étaient  faciles  à  reconnaître  par  le  tocniber 
rectal.  —  L'indication  était  évidente;  il  ne  restait  qu'il  inciser  l'urÈllire, 
et  c'est  cette  opération  que  je  pratiquai.  Après  avoir  largemeni  ié- 
couvert  le  calcul,  je  le  saisis  avec  des  pinces  à  pansement,  et  je  le  fis 
sortir  sans  peine  du  canal.  Mais,  en  ce  moment,  on  entendit  un  petit 
bruit,  et  j'éprouvai  la  sensation  que  donne  un  corps  dur  qu'on  brise. 
Je  portai  aussitôt  un  doigt  dans  la  plaie,  et  je  ne  trouvai  qu'une  cavité 
assez  grande  entièrement  vide.  Une  sonde  fut  alors  introduite  jusque 
dans  la  vessie  et  permit  d'y  constater  la  présence  d'un  calcul.  J'acheiai 
l'opération,  sans  désemparer,  en  pratiquant  la  taille  latéralisée.  —Le 
malade  alla  bien  pendant  quatre  jours,  mais  il  fut  pris  d'une  résorption 
purulente  avec  pneumonie  et  succomba. 

L'examen  du  calcul  permit  de  constater  une  cassure  toute  fralctie  sur 
la  portion  grêle  qui  répondait  au  col  de  la  vessie. 

11  doit  arriver  bien  rarement  qu'im  calcul,  occupante  la  fols  l'urétlirc 
et  la  vessie,  arrive  à  un  volume  aussi  considérable  sans  se  briser.  Tout. 
du  moins,  tend  à  le  faire  croire,  quand  on  songe  au  peu  d'épaisseur  cl 
à  la  fragilité  du  prolongement  qui  unit  ses  deux  moitiés,  et  aui  »c- 
cousses  que  doivent  lui  imprimer  les  contractions  du  col  de  la  vessie, 
les  efforts  que  nécessite  la  défécation  et  la  pression  des  matières  fécales 
contre  la  prostate.  —  La  rupture  du  prolongement  que  le  calcul  ure- 
tbral  envoie  en  arrière  peut  même  avoir  lieu  avant  qu'il  ne  soit  arrive 
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jusque  dans  la  Vessie.  Les  deux  fragments  se  comportent  alors  comme 
ils  le  feraient  dans  la  région  pénienne.  On  les  trouve  parfaitement 
ajustés  et  les  surfaces  par  lesquelles  ils  se  touchent  sont  très-lisses. 
Cette  circonstance,  qui  ne  pcnl  tenir  qu'au  frottement  des  fragments 
l'un  contre  l'aulre,  est  une  preuve  de  plus  que,  rnSme  dans  la  portion 
lîie  de  l'urëtbre,  les  calculs  sont  soumis  h  certaines  impulsions  qui 
peuTcnl  amener  loin-  niplnre.  (Voy.  (ip.  76.) 


Ueulcnlier:  il  meaure  Ac^nLimèlreienlnngiieur,  el3cenlimélre>n  miUimFlresFii  travers. 

A.  fiurbce  aplatis  correipoudiuit  à  la  paroi  supérieure  de  l'urèthre. 

B.  Surbcccoaveie  correspondant  à  la  paru!  inférieure. 

C.  Extrimitë  antérieure  du  calcul. 

D.  Extrémité  poitMeure. 

t.  Petit  calcul  qui  corrcaponduil  nu  col  de  la  veEsie  ;  il  a  une  turlnre  très-irréeulière 

et  chasrinËe. 
F.  [jgne  d'union  des  deux  fragmetits  du  calcul.  A  l'extréniilé  de  celte  ligue  on  trouve 

un  enruucemenl  profond  qui  sépare  Ipe  rragmonls. 
N"   2. 

A.  Cette  figure  repr^^nle  le  plus  gros  fragment  vu  par  sa  fiico  articuk^e. 

B.  Fae«  inférieure  du  calcul. 

C.  Surface  articulée  convexe  transvepislemenl.   Elle  est   irrégulière,   tisse,  larpe   de 

1  centimËlre  5  millioièlres,  hxutc  de  1  ceoUmètre, 

D.  Exttémité  antérieure  ilu  calcul. 

N°    3, 
Petit  tngn»al  du  calcul. 
E    Surfine  concave  Iransvenalemenl  et  très-lisse. 
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Quelquefois,  les  portions  membraneuse  et  prostatique  de  l'urèthre, 
largement  dilatées,  contiennent  un  grand  nombre  de  pierres  provenant 
d'une  lithotritie  vésicale.  Pendant  les  premiers  temps,  elles  sont  petites 
et  irrégulières  comme  les  débris  que  les  malades  urinent  après  Topé- 
ration;  mais  bientôt  elles  se  couvrent  de  couches  calcaires  blanchâtres 
plus  ou  moins  épaisses,  et  peuvent  acquérir  un  volume  considérable. 
Celles  qui  se  touchent  et  restent  longtemps  dans  la  même  position  se 
moulent  les  unes  sur  les  autres  et  sont  comme  articulées  ;  les  plus  mo- 
biles tendent  à  prendre  une  forme  arrondie  ou  allongée.  —  J'ai  obsem 
plusieurs  cas  de  ce  genre  :  le  plus  curieux  chez  un  homime  de  cinquante- 
huit  ans,  qui  avait  subi  la  lithotritie  à  Bordeaux.  Il  souShdt  depuis 
quatre  ans  d'une  dysurie  insupportable  qui  avait  épuisé  sa  santé,  lors- 
qu'il fut  pris  d'une  rétention  d'urine  complète.  On  l'apporta  presque 
mourant  dans  mon  service,  à  l'hôpital  Lariboisière.  L'interne  de  garde 
pratiqua  le  cathétérisme  sans  diJBBculté;  il  m'avertit  pourtant  que  la 
sonde  avait  rencontré  plusieurs  calculs.  Le  malade  avait  été  très-sou- 
lagé,  et,  dans  la  journée,  il  avait  uriné  seul.  Il  en  fut  de  môme  le  len- 
demain et  le  surlendemain.  Je  m'abstins  de  le  sonder  et  d'explorer  la 
vessie,  tant  son  état  était  grave.  Dans  la  soirée  du  troisième  jour,  il  suc- 
comba. A  l'autopsie,  on  trouva  les  reins  en  partie  désorganisés  et  pleins 
de  pus.  La  vessie,  petite,  à  parois  épaisses,  revenue  sur  elle-même, 
contenait  un  demi-verre  d'un  liquide  sanieux.  La  muqueuse  était  gri- 
sâtre et  ramollie.  Le  col  vésical,  très-dilaté,  communiquait  avec  une 
grande  cavité  irrégulière,  formée  aux  dépens  de  l'urèthre  et  de  la  pro- 
state, qui  était  presque  complètement  détruite.  C'est  cette  cavité  qui 
avait  été  prise  pour  la  vessie,  quand  on  avait  pratiqué  le  cathétérisme, 
et  dans  laquelle  on  avait  senti  des  calculs.  Elle  en  était,  en  effet,  rem- 
plie.—  Ces  calculs  sont  pôle-méle,  baignant  dans  un  liquide  peu  abon- 
dant, composé  d'urine  et  de  pus.  Quelques-uns  sont  recouverts  d'une 
fausse  membrane  dans  les  points  où  leur  surface  est  rugueuse.  Quel- 
ques-uns présentent  des  faces  qui  s'ajustent  parfaitement.  L'un  d'eux 
est  rond  comme  une  bille  un  peu  aplatie,  un  autre  comme  un  mor- 
ceau de  grosse  corde.  La  plupart  n'ont  pas  de  forme  déterminée.  Ils  sont 
au  nombre  de  trente-huit.  Leur  grosseur  varie  depuis  celle  d'une  très- 
grosse  noix  jusqu'à  celle  d'un  grain  de  chènevis.  Desséchés,  ils  pèsent 
encore  110  grammes.  Le  plus  gros  pèse  21  grammes  et  le  plus  petit  2  déci- 
grammes.  Ils  sont  tous  composés  de  phosphate  de  chaux  (6g.  77). 

Un  calcul  arrêté  dans  l'urèthre  et  abandonné  à  lui-même  détermine 
tôt  ou  tard  les  phénomènes  propres  au  contact  prolongé  d'un  corps 
étranger  avec  des  tissus  vivants.  Il  enflamme  les  parois  du  canal,  le^ 
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leère,  et  finit  par  se  faire  jour  au  dehors.  Mais  les  accidents  qui  accom  • 
agnent  sa  sortie  sont  très-variables,  suivant  l'intensité  de  l'inflamma- 
ion  et  la  gône  de  la  miction. 

Quelquefois  le  calcul,  trop  peu  volumineux  pour  apporter  un  obstacle 
firieuz  au  cours  des  urines,  ulcère  lentement  les  parois  de  Turèthre  et 
e  creuse  dans  les  tissus  voisins  une  cavité  assez  grande  pour  s'y  loger 
imt  entier.  On  en  a  vu  rester  dans  cette  nouvelle  position  pendant  bien 
Migtemps  sans  que  rien  trahit  leur  présence,  car  ils  sont  pour  ainsi 
ire  enkystés  comme  chez  le  malade  de  Fabrice  de  Hilden.  Mais^  soit 
lie  le  calcul  augmente  de  grosseur,  soit  que  la  poche  s'enflamme  par 
ioe  cause  quelconque,  il  recommence  à  s'avancer  du  côté  de  la  peau, 
t  il  peut  sortir  sans  avoir  causé  de  sérieux  désordres.  Tel  fut  le  cas 
['oo  malade  dont  parle  Ledran  :  a...  Un  jeune  homme  de  seize  ans, 
lit-il,  s*aperçut  qu'il  avait  au  périnée  une  petite  grosseur,  et  comme 
lie  ne  lui  faisait  pas  de  douleur^  il  n'y  fit  pas  grande  attention.  Quelque 
emps  après,  il  fit  un  voyage  à  cheval,  et  la  pression  que  fit  la  selle  au 
»érinée  occasionna  la  sortie  d'une  pierre  grosse  comme  un  pois^  ce  qui 
e  fit  par  l'ouverture  même  de  la  peau  et  de  l'urèthre,  toutes  deux  corn- 
irimées  et  usées  par  la  pression  réciproque  de  la  selle  du  cheval  et  de 
1  petite  pierre.. .  Quelque  temps  après^  le  malade  s'aperçut  d'une  gros- 
anr  au  bas  du  scrotum,  du  côté  gauche...  Ce  qui  faisait  cette  tumeur 
tait  une  nouvelle  pierre  qui,  arrêtée  en  cet  endroit  et  mouillée  sans 
lesse  dans  la  sortie  des  urines,  y  avait  grossi  à  mesure  qu'il  s'y  était  fait 
le  nouvelles  couches.  Enfin,  en  décembre  1725  (trois  ans  après  le  pre- 
oier  accident),  le  malade  faisant  effort  pour  lever  un  fardeau,  il  sentit 
10  périnée  une  douleur  considérable;  il  y  porta  la  main  et  sentit  quelque 
jiose  de  dur  qui  avait  percé  la  peau.  Il  fît  ce  qu'il  put  pour  l'arracher 
ivec  ses  ongles,  et  ne  put  en  venir  à  bout;  mais  comme  la  pierre  était 
issez  molle^  il  l'égréna  en  cet  endroit...  Il  fut  près  de  huit  jours  à  en 
ftre  très-incommodé,  ne  pouvant  s'asseoir  qu'avec  beaucoup  de  peine; 
it^  enfin,  en  se  levant  de  son  siège,  il  sentit  que  la  pierre  sortit  tout 
ntière.  Le  lendemain,  il  me  donna  cette  pierre,  qui  pesait  une  once, 
iizgros  et  quinze  grains...  »  (Ledran,  Obs.  de  chir.^  vol.  II,  p.  191.) 

Deschamps  rapporte  une  observation  de  George  Coopmans  encore 
)las  intéressante.  11  s'agit  d'un  homme  de  cinquante-huit  ans  qui  avait, 
lans  la  partie  antérieure  de  Furèthre,  une  pierre  dont  le  volume  était 
irrivé  au  point  de  causer,  par  son  poids,  une  gêne  très-grande.  Le  ma- 
ade  fut  obligé  de  porter  un  suspensoir.  11  était  réduit  au  désespoir  tant 
1  souffrait,  lorsque,  faisant  effort  pour  porter  un  vase  rempli  de  lait,  il 
ie  trouva  tout  à  roupsoulap;é.  Il  ôla^on  suspensoir,  dans  lequel  il  trouva 
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Fie.   77.  —  Calculs  rencontrés  dans  les  nSpon! raeuibranciwe  et  protbitiquc  riarurtlJi" 
Vus  de  gruideur  naturelle,  iJi  tml  trente-huit  et  pèsent    ensemble,  i  l'éui  !«' 
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EXPLICATION  DE  LA  FIG13RE  77. 


N»  4. 


^i|i9l>illMg,  DTégiiUèrement  arroDdi,  du  poids  de  24  grammes.  11  a  7  centi- 
fli  3  centimètres  2  millimètres  d'épaisseur, 
rugueuses  recouvertes  d'une  fausse  membrane. 
i4e  mlfiite  de  chaux  très-unie. 


N*  «. 


fjpiéiidmt  coupé  en  travers. 


Mjao. 
■oyan. 
dbms  leur  intervalle  un  corps  filamenteux  qu'on  peut  détacher  légè- 

avec  la  pointe  d'un  bistouri,  et  qui  ressemble  à  de  Tétoupe. 
Caisses  de  phosphate  de  chaux. 
eOBeentnques  de  phosphate  de  chaux. 

N*  3. 

Mgéremqit  aplati  et  de  forme  arrondie. 

eonvexe.  La  surlace  opposée  est  plus  plate. 
aillante  excoriée  à  sa  surface  et  couverte  de  fausses  membranes. 

K»  A. 

[iCtÊpah  articulés. 

I  articulée  est  concave  dans  sa  longueur  et  convexe  transfersa- 
lenieiit. 

d'articulation. 

articulée  est  convexe  dans  sa  longueur  ei.  concave  transversa- 


r?!'. 


N»  6. 
brme  de  tète  de  bouton  ovale. 


4o  teme  prismatique. 


de  formes  diverses. 


N«  6. 


W  7. 
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du  sang  et  sa  pierre.  Celle-ci  pesait  cinq  onces,  six  gros  et  deux  scru- 
pules. Coopmans  crut  d'abord  qu'elle  était  âortic  du  périnée  ou  du  scro- 
tum ;  mais,  en  examinant  les  parties,  il  s'assura  qu'elle  occupait  la  portion 
antérieure  de  l'urèthre,  car  la  plaie  était  située  immédiatement  en  arrière 
du  gland.  Le  malade  n'eut  pas  d'autres  accidents,  et  en  fut  quitte  pour 
une  fistule.  (Georgii  Coopmans nevrologiay  etc.,  etc.,  1789,  p.  224.) 

Ces  cas  sont  très-rares.  Bien  plus  souvent  l'urine,  gênée  dans  son 
cours,  s'échappe  par  la  perforation  de  Turèthre  causée  par  le  calcul,  s'in- 
filtre dans  les  tissus,  et  amène  les  plus  grands  désordres.  J.  L.  Petit 
raconte  qu'un  homme  qui  portait  depuis  quatre  ans  une  pierre  dans 
Turèthre  sans  grande  incommodité,  finit  par  en  éprouver  quelques  dou- 
leurs, a  Les  urines,  dit-il,  coulèrent  avec  moins  de  facilité  qu'à  l'ordi- 
naire; le  périnée,  la  marge  de  l'anus,  tout  le  scrotum  et  la  peau  de 
la  verge  se  gonflèrent.  Les  urines  s'arrêtèrent  tout  à  fait;  en  trente 
heures,  une  suppuration  gangreneuse  survint  et  parut  se  borner  dans 
une  étendue  longue  et  large  comme  la  main.  La  pierre  était  au  centre, 
et  ceux  qui  le  traitaient  furent  bien  étonnés  de  ce  que,  au  bout  de  sept 
jours,  le  malade  allant  à  la  selle,  l'eschare  gangreneuse  et  la  pierre 
tombèrent  dane  son  pot  de  chambre.  Si  le  malade  ne  mourut  point, 
c'est  que  la  rétention  d'urine  cessa.  Les  parties  gangrenées  se  relâchè- 
rent, et  la  suppuration  putride  fit  V office  du  chirurgien,..  »  (J.  L.  Petit, 
Œuvr.  posth.y  vol.  III,  p.  \U.) 

Cette  observation  otfre  un  type  des  accidents  qui  finissent  par  éclater 
quand  la  maladie  est  abandonnée  à  elle-même.  Souvent  ils  sont  beau- 
coup plus  graves;  car  si  l'urine  sort  difficilement  par  l'urèthre,  ou  si  le 
calcul  tarde  trop  à  lui  frayer  un  passage  par  une  perforation  de  la  peau, 
elle  pourra  s'infiltrer  au  loin,  causer  les  plus  grands  désordres  et  amener 
la  mort. 

Deuxième  classe.  —  Les  concrétions  développées  dans  l'épaisseur  de 
la  prostate  ne  doivent  pas  m'occuper  ici  ;  elles  seront  décrites  à  propos 
des  maladies  de  cette  glande.  Je  ne  rangerai  dans  cette  seconde  classe 
que  les  calculs  qui  se  forment  dans  l'urèthre  ou  dans  une  cavité  plus 
ou  moins  profonde  communiquant  avec  lui. 

Ces  calculs  ne  sont  pas  très-rares,  mais  ils  ont  été  généralement  con- 
fondus avec  ceux  qui  arrivent  dans  le  canal,  après  s'être  formés  dans  la 
vessie.  Le  célèbre  Louis  est  le  premier  qui  ait  appelé  sur  eux  l'attention 
des  chirurgiens;  encore  ne  semble-t-il  pas  s'être  bien  rendu  compte  de 
leur  siège  et  de  leur  mode  de  formation. 

«...  Il  se  forme,  dit-il,  plus  souvent  qu'on  ne  le  croit  communément, 
des  pierres  par  l'urine  infiltrée  d'une  manière  particulière  dans  les  c«I- 
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oies  du  tissa  graisseux  qui  avoisine  les  réserroirs  et  les  canaux  naturels 
le  cette  liqueur...  Tout  le  monde  sait  que  ce  fluide^  en  croupissant 
lus  les  cellules  du  tissu  graisseux,  y  cause  des  suppurations  gangré- 
euses.  Mais,  pour  cet  efiet,  il  faut  que  l'urine  s'y  dépose  en  assez 
mide  quantité.  Pour  que  cette  liqueur,  en  s'échappant  de  ses  voies 
ati^elles^  ne  fasse  que  s'y  épaissir  et  former  des  concrétions  pier- 
enses^  il  faut  absolument  qu'il  n'y  ait  dans  le  canal  de  l'urëthre  aucun 
hslacle  par  lequel  l'excrétion  de  l'urine  puisse  être  empêchée.  Dans  ce 
tty  sll  y  a  une  portion  du  canal  qui  n'ait  pas  été  exactement  conso- 
dée  après  l'opération  de  la  taille,  toutes  les  fois  que  la  personne  rendra 
s  urines,  quelque  libre  qu'en  paraisse  la  sortie,  elles  agiront  contre 
i  solution  de  continuité.  Ce  sera,  à  la  vérité,  une  action  imperceptible; 
'ert  précisément  ce  qui  fait  que  les  pierres  dont  nous  parions  sont  si 
ngtemps  à  se  former.  Les  dilacérations  se  faisant  lentement,  il  n'y  a 
is  de  raison  pour  qu'il  se  fasse  une  irruption  capable  d'inonder  le  tissu 
sUolaire  et  de  causer  les  accidents  formidables  d'une  infiltration.  Le 
verrement  des  parties  cicatrisées  les  fait  résister  i  cette  espèce  d'é- 
■ichement;  mais^  dans  les  cas  dont  il  s'agit,  l'urine  pénètre  comme 
irimbibition;  la  petite  quantité  qui  s'infiltre  à  la  fois  s'épaissit  à  me- 
né, sans  pouvoir  produire  d'autres  désordres  que  celui  de  la  formation 
'un  corps  étranger.  (J/ém.  de  PAcad.  de  chùnir.^  édit.  deFosso.,  vol.  IV, 
.398.)  —  A  Tappui  de  cette  théorie,  Louis  cite  plusieurs  malades  qui, 
■dques  années  après  avoir  subi  la  taille,  eurent  une  pierre  dans  l'épais- 
eor  du  périnée  :  —  Sur  un  enfant  de  dix  ans,  taillé  depuis  deux  ans, 
enlève  une  pierre  du  volume  d'une  amande  de  grosse  aveline,  qui 
lait  perforé  la  peau  du  périnée.  Il  opère  un  débridement  et  sent 
ms  toute  la  circonférence  de  la  plaie  des  corps  durs  recouverts  d'une 
\  a ...  A  la  faveur  du  doigt,  dit-il^  la  pointe  du  bistouri  était 
sur  Venveloppe  membraneuse  de  chaque  pierre  :  lorsque  leur  sur- 
lee  la  plus  antérieure  était  découverte,  l'extraction  en  était  facile  au 
lojen  d'une  petite  curette.  Je  tirai  ainsi  successivement  six  pierres  de 
inférieur  de  cette  plaie...  Leur  réunion  formerait  un  corps  du  volume 
'on  noyau  de  pèche.  Elles  ont  des  wrfacei  convexes  et  concaves  assez  égales 
d  se  répondent  les  unes  aux  outres. . .  »  —  Il  rapporte  encore  une  observa- 
OQ  de  M.  Gaigneau,  qui  avait  été  appelé  pour  voir  un  homme  qui  venait 
e  rendre  naturellement  une  pierre  du  poids  de  dix  onces  et  demie^ 
iveloppée,  dit-on,  d'une  membrane  large  comme  la  main  et  fort  mince,.. 
'examen  de  la  pierre  fait  voir  qu'elle  a  été  originairement  composée  de 
lusieurs  autres,  formées  séparément,  et  que  ce  n'est  que  par  succession 
e  temps  qu'elles  ont  été  comprises  dans  la  même  masse  par  les  pro- 
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grès  de  la  dilacéraiion  des  feuillets  membraneux  qui  les  séparaient.  —  C'est 
également  un  pilote  à  qui  M.  Pierceau  enlève  du  scrotum  une  pierre  du 
poids  de  deux  onces,  et  dont  la  cause  présumée  était  un  coup  de  pied 
reçu  six  ans  auparavant...  Et  Louis  ajoute  :  a  M.  Pierceau  jugea  avec 
beaucoup  de  fondement  que  le  canal  de  Turèthre  avait  souffert  une  cod- 
tusion  qui  donna  lieu  à  une  ouverture  par  laquelle  l'urine  s'était  fait 
jour  dans  le  tissu  cellulaire,  et  qu'elle  y  avait  formé  cette  pierre  par 
addition  successive  de  couches  tartreuses  les  unes  sur  les  autres...  9 

U  serait  inutile,  je  pense,  de  réfuter  cette  étrange  théorie  d'après 
laquelle  l'urine  pénétrerait  dans  les  tissus  comme  par  imbibition^  et 
^épaissirait  dans  les  cellules  graisseuses,  de  manière  à  former  des  calculs.  Je 
ne  m'attacherai  qu'au  fait  signalé  pour  la  première  fois  par  Louis,  c'est 
qu'on  peut  rencontrer,  dans  des  cavités  communiquant  avec  l'urèthre, 
des  calculs  qui  n'y  étaient  pas  arrivés  de  la  vessie. 

Ces  faits  sont  assez  rares.  Dans  les  cas  où  l'on  a  trouvé  un  calcul  dans 
l'épaisseur  des  tissus,  au  niveau  même  de  la  cicatrice,  chez  des  indivi- 
dus qui  avaient  suhi  la  taille  périnéale,  il  est  bien  probable  que  son 
noyau  avait  été  une  petite  pierre  venue  de  la  vessie  ou  quelques  débris 
laissés  dans  la  plaie.  Cependant  on  ne  peut  contester  que^  dans  tous  les 
points  où  l'urine  séjourne,  elle  a  une  grande  tendance  à  former  des 
dépôts;  que  cette  tendance  est  encore  d'autant  plus  marquée  que  la  mu- 
queuse du  canal  est  plus  enflammée.  Il  n'est  pas  de  chirurgien  qui  n'ait 
eu  occasion  de  voir,  après  l'opération  de  la  taille,  la  plaie  se  couvrir  de 
matières  calcaires^  ou  la  muqueuse  placée  derrière  un  rétrécissement 
très*étroit  incrustée  de  petits  graviers.  Or  ces  graviers  peuvent  devenir 
le  point  de  départ  d'une  ou  de  plusieurs  pierres,  et  quand  celles-ci  se 
trouveront  dans  une  de  ces  poches  qui  succèdent  quelquefois  à  l'uré- 
throtomie  (voy.  p.  295),  dans  le  foyer  d'un  ancien  abcès  urineux  ou  dans 
un  simple  sinus,  n'est-il  pas  naturel  d'admettre  qu'elles  s'y  sont  for- 
mées sur  place?  La  présomption  est  encore  plus  grande  si  les  malades 
qui  portent  ces  pierres  ne  sont  pas  graveleux  et  n'ont  jamais  été  taillés. 
Je  noterai  encore  la  composition  chimique  de  ces  calculs,  qui,  dans 
quelques  cas,  peut  servir  à  les  distinguer  de  ceux  qui  proviennent  de  la 
vessie.  Jamais  je  n'ai  rencontré  de  dépôt  formé  dans  le  canal  qui  ne 
fût  exclusivement  composé  de  phosphate  de  chaux.  Les  concrétions 
vésicales,  au  contraire,  sont  constituées  par  des  éléments  très-divers 
et  le  plus  souvent  par  de  l'acide  urique.  Il  résulterait,  de  là*  que  toutes 
les  fois  que  le  calcul  trouvé  dans  l'urèthre  présenterait  un  noyau 
d'acide  urique,  oxalique  ou  autre,  de  phosphate  ammoniaco-magné- 
sien,  d'oxalate  de  chaux,  etc.,  etc.,  avec  une  enveloppe  de  phosphate 
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calcaire,  on  pourrait  aflSrmer  qu'il  s'agit  d'un  calcul  sorti  de  la  vessie 
*t  accru  dans  le  canal  ;  que  si  le  calcul  était  entièrement  de  phosphate 
le  chaux^  on  devrait  présumer  qu'il  s'est  formé  dans  l'urèlhre.  Je  dis 
irésumer,  parce  qu'un  calcul  venu  de  la  vessie  peut  aussi  être  de  phos- 
ihate  de  chaux^  et  qu'alors  il  n'y  aura  pas  de  différence  entre  le  noyau 
^  son  enveloppe. 

Sur  ce  point,  M.  Velpeau  me  semble  avoir  commis  une  erreur  repro- 
ioite  par  plusieurs  chirurgiens,  et  que,  pour  cela  ipéme,  il  est  impor- 
tant de  signaler,  a ...  La  composition  de  ces  calculs,  dit-il,  ne  doit  pas 
ilifférer  notablement  de  celle  des  calculs  développés  dans  la  vessie, 
[misque  c'est  là  qu'ils  ont  pris  leur  noyau,  qu'ils  ont  d'abord  été  for- 
més; on  admet  cependant,  d'une  manière  générale,  que  les  calculs  de 
la  prostate  sont  formés  presque  entièrement  de  phosphate  de  chaux, 
qu'ils  ne  contiennent  point  ou  très-peu  d'acide  urique.  D  y  a  lieu  de 
croire  qu'on  a  confondu  ici  des  cas  de  nature  différente  :  il  ne  parait 
[las  possible  qu'un  fragment  de  calcul  venu  de  la  vessie  dans  la  prostate, 
iprès  l'opération  de  la  taille,  y  change  de  nature;  si,  retenu  dans  cette 
aouvelle  position,  il  croit  par  addition  de  couches  successÎTes;  on  ne 
•oit  pas  non  plus  s'il  reste  en  contact  avec  les  urines  par  une  ouverture 
de  l'urèthre,  que  sa  composition  puisse  être  différente  de  ce  qu'elle  se- 
rait s'il  grossissait  dans  la  vessie  môme.  Pour  cette  catégorie,  c'est-à- 
dire  pour  les  calculs  venus  de  la  vessie  dans  la  prostate,  ou  pour  ceux 
qui  croissent  dans  la  prostate  par  suite  de  la  stagnation  des  urines,  il 
bat  songer  à  autre  chose  qu'au  phosphate  de  chaux.  »  {Dict.  de  méd.j 
vol.  XXVI,  p.  163.) 

D'abord,  personne,  que  je  sache,  n'a  jamais  dit  qu'un  calcul  d'acide 
urique  ou  autre  puisse  être  transformé  dans  sa  nature  par  son  séjour  dans 
l'arèthre.  Puis,  quand  M.  Velpeau  prétend  qu'un  calcul,  arrêté  dans  le 
canal,  doit  s'accroître  comme  s'il  était  dans  la  vessie,  en  s'ajoutant  des 
éléments  semblables  à  ceux  qui  le  constituent,  puisqu'il  s'y  trouve  bai- 
gné par  les  mêmes  urines,  il  n'apporte  aucun  cas  à  l'appui  de  son  opi- 
nion, et  les  cas  connus  lui  sont  contraires.  Nous  savons  trop  peu  de 
chose  sur  les  causes  qui  président  à  la  composition  des  calculs  pour 
nous  écarter  des  faits.  Or,  il  est  incontestable  que  les  couches  qui  enve- 
loppent les  fragments  de  calcul  venus  de  la  vessie  sont  toujours  consti- 
tuées par  du  phosphate  de  chaux;  il  ne  semble  pas  moins  démontré 
pur  l'expérience,  par  celle-ci  seulement  il  est  vrai,  que  la  production  de 
ces  dépôts  calcaires  est  liée  à  un  état  inflammatoire  de  la  muqueuse. 

M'appuyant  sur  ces  faits,  je  crois  pouvoir  dire  que,  dans  les  cas  où 
les  antécédents  du  malade  et  l'état  de  l'urèthre  font  présumer  qu'un 
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calcul  trouvé  dansl'urèthrenevienLpas  de  la  vessie,  on  n'a  plus  guère  à 
conserver  rie  doules  s'il  est  entièrement  composé  de  phosphate  de 
chaux. 

La  structure  du  calcul  fournira  aussi  quelques  éléments  de  jugemeol. 
Les  couches  qui  enveloppent  un  noyau  arrivé  de  ta  vessie  dans  le  canal 
sont  ordinairement  concentriques  ou  elliptiques,  parfaitement  dis- 
tinctes, plus  nombreuses  et  plus  épaisses  en  arrière  qu'en  avant.  Si  le 
calcul  s'est  développé  sur  place  dans  le  canal,  ces  couches  sont  à  peine 
appréciables;  quelquefois  même  on  n'en  distingue  pas,  et  toute  la 
masse  est  formée  par  l'agglomération  uniforme  de  ses  éléments.  Ce 
fait  n'est  pas  constant,  mais,  quand  il  existe,  il  constitue  une  preuve 
de  plus. 


^«6Q^Ke 


Fiu.  78.  —  Cakul  urëthral  de  phosphate  de  chaui,  vu  de  grandeur  ualurelle.  —  Il  ol 
compote  de  quatre  piècea  (recueilli  par  H.  Carvîlle,  interne  de  H.  Gouelin). 

A.  Fragment  antérieur. 

a.  Extrémité  anièrieure  efMie.  Gouttière  existant  ésalenent  lur  te  cOté  oppoeé. 

b.  Surface  presque  plane. 

C.   Deuxième  fragment  :  il  présente  une  gouttière  moini  prononcée. 

d.  Surface  plane  légèrement  oblique. 

e.  Surùce  également  plane. 

E.  Troisième  fragment  :  la  gouttière  est  aussi  moins  marquée. 

/.    Surface  presque  plane. 
G.  Quatrième  fragment  :  il  présente  la  gouttière  dîtisée  dans  sa  langueur. 

h.  Surface  plane. 

t.    Extrémité  postérieure  arrondie. 

Les  fragments  antérieur  et  postérieur,  divisés  dans  le  sens  de  leur  longueur,  prétenltal 
une  surface  uniforme,  sans  noyau,  avec  couches  elliptiques  Irès-peu  distinctes. 


Ces  calculs  gênent  le  cours  des  urines  moins  fréquemment  que  les 
autres;  ils  ont  aussi  une  plus  grande  tendance  à  se  faire  jour  du  cûté  de 
la  peau.  Leur  sicgc  donneunc  raison  suHisantc  de  ces  deux  phénomènes. 
Le  calcul,  se  développant  dans  une  poche  où  une  dilatation  du  canal, 
doit  faire  une  moindre  saillie  dans  sa  cavité;  de  plus,  il  est  séparé  de 
la  peau  par  une  couche  de  tissus  moins  épaisse. 
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Traitement. — Lorsqu'un  calcul  est  fixé  daos  Turèthre,  il  faut  le  faire 
tir  par  le  méat  urinaire,  le  pousser  dans  la  vessie  ou  l'extraire  en 
itiquant  une  incision  sur  un  point  de  la  longueur  du  canal.  Ces  opé- 
ions  ne  doivent  pas  être  employées  indifférenmient;  chacune  d'elles 
y  pour  ainsi  dire,  commandée  par  le  volume  et  le  siège  du  calcul, 
accidents  qu'il  détermine,  Tirritabilité  des  parties  et  beaucoup  d'au- 
s  circonstances  imprévues  dont  le  chirurgien  doit  tenir  compte. 
L  Extraction  par  le  méat  urinaire.  —  Quand  le  calcul  occupe  la  fosse 
ricalaire,  son  extraction  est  toujours  facile.  Fabrice  de  Hilden, 
inco,  Tulpius,  ont  donné  comme  un  moyen  anciennement  employé 
très-utile,  la  succion.  Elle  consiste  à  prendre  dans  sa  bouche  le  gland 
malade  et  à  faire  le  vide  dans  Turèthre.  Dans  les  cas  de  succès,  je 
Dse  qu'on  a  chassé  le  calcul  au  dehors  par  la  pression  des  lèvres  bien 
ilôt  que  par  une  aspiration  qui  devait  tendre  nécessairement  à  rap- 
odier  les  bords  du  méat.  Non-seulement  cette  pratique  est  répu- 
mte,  mais  encore  elle  est  souvent  inutile.  Il  est  beaucoup  plus  simple 
stttir  le  calcul  avec  des  pinces  un  peu  fortes.  S'il  résiste,  il  est  facile 
le  briser  ou  d'agrandir  le  méat  en  pratiquant  une  petite  incision  sur 
1  des  côtés  du  frein. 

Le  siège  du  calcul  dans  la  partie  profonde  de  l'urèthre  exige  des  ma- 
suvres  plus  délicates. —  Si  Ton  n'a  affaire  qu'à  un  gravier  un  peu  gros 
e  sa  position  seule  empêche  de  sortir,  on  essaye  de  le  déplacer  avec 
stylet  de  trousse  ordinaire;  puis,  après  avoir  serré  le  méat  urinaire 
ec  les  doigts,  on  dit  au  malade  d'uriner.  Dès  que  le  canal  est  fortement 
talé,  on  débouche  le  méat,  et  le  petit  calcul  est  quelquefois  entraîné 
r  le  flot  des  urines.  On  peut  encore  passer  dans  l'urèthre  une  sonde 
islique  aussi  grosse  que  possible,  et  on  la  laisse  à  demeure  pendant 
lelques  heures.  Quand  le  malade  a  besoin  d'uriner,  on  la  retire,  et, 
mme  le  canal  a  été  dilaté,  il  n'est  pas  rare  que  le  gravier  sorte  de  lui- 
Sme. 

Si  le  calcul  est  un  peu  plus  gros  et  solidement  fixé,  il  est  nécessaire 
t  se  servir  d'instruments  particuliers.  — Le  plus  simple  est  une  longue 
irette  dont  la  cuiller  est  un  peu  plus  profonde  que  celle  d'un  cure- 
eille.  Tandis  que  la  main  gauche  fixe  le  calcul,  on  fait  glisser  la  cu- 
lte derrière  lui  avec  l'autre  main,  et  on  l'attire  doucement  au  dehors. 
îroy  (d'Étiolles)  père  a  imaginé,  pour  cet  usage,  un  instrument  un  peu 
os  compliqué,  mais  bien  préférable,  auquel  il  a  donné  le  nom  de 
wette  articulée.  Elle  se  compose  d'une  canule  métallique  aplatie  sur 
le  de  ses  faces  et  convexe  sur  l'autre,  portant  à  son  extrémité  anté- 
eare  une  petite  cuvette  qui  lui  fait  suite.  Celle-ci  est  articulée,  et  l'on 
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peut,  à  volonté,  la  couder  à  angle  droit  au  moyen  d'un  fil  de  laiton 
caché  dans  Tépaisseur  de  la  canule  et  d'un  treuil  qui  tire  sur  ce  fil.  La 
cuvette  est  dans  l'axe  de  l'instrument  quand  celui-ci  est  introduit  dans 
le  canal,  mais  dès  qu'elle  a  dépassé  l'obstacle,  on  la  redresse.  Le  calcul 
se  trouve  accroché,  et  on  l'attire  à  soi  doucement  Ces  instruments  sont 
assez  bons.  Cependant,  comme  ils  appuient  sur  un  seul  côté  de  la 
pierre^  ils  tendent  à  la  faire  basculer.  Ce  mouvement  devient  plus  pro- 
noncé à  mesure  qu'on  retire  l'instrument,  et  l'on  risque  beaucoup  de 
violenter  le  canal. 


tiQ.  79.  —  Curette  articulée  de  Leroy  (d'ÊtioUes)  père. 

A.  Canule  plate. 

B.  Petite  cuvette  mobile. 

C  Treuil  destiné  à  relever  ou  à  abaisser  la  petite  cuvette. 

Section  antérieure  de  ^instrument, 
A'.  Canule. 

B'.  Petite  cuvette  relevée. 
D.  Tige  de  métal  fixée  à  la  cuvette  et  au  treuil. 

Girolamo  Marini  se  servait  d'une  tige  solide  terminée,  d'un  côté,  par 
un  anneau  régulier  et,  de  l'autre,  par  un  fil  métallique  formant  une  anse 
allongée.  Après  avoir  trempé  l'instrument  dans  l'huile,  il  l'introduit 
dans  l'urèthre,  et  dirige  l'anse  de  manière  à  saisir  la  pierre.  Quand  il 
croit  y  avoir  réussi,  il  la  soutient,  par  le  dehors,  avec  les  doigts  de  la 
main  gauche  appliqués  sur  le  canal,  tandis  qu'avec  la  main  droite  il  la 
tire  à  lui  lentement.  (Heister,  tab.  xxix,  fig.  7.)  —  Ce  moyen  est  très- 
infidèle*  Il  n'est  pas  toujours  facile  de  saisir  la  pierre  assez  solidement 
pour  qu'elle  ne  sorte  pas  de  l'anse.  Quand  on  sent  qu'elle  va  s'en  échap- 
per, je  conseille  d'imprimer  à  l'instrument  un  léger  mouvement  de  tor- 
sion qui  applique  plus  exactement  le  fil  métallique  sur  elle. 

Deschamps  assure  s'être  servi  plusieurs  fois  avec  succès  d'uti  stylet 
d'argent  plié  en  deux.  {Loc.  cit.,  vol.  IV,  p.  222.) 

Mé  Gloquet  a  modifié  très*heureusement  l'anse  de  Marini  en  la  trans- 
formant en  une  sorte  de  serre*nœud.  Il  choisit  un  long  fil  d'argent 
assez  fort,  et,  après  l'avoir  plié  dans  son  milieu,  il  en  passe  les  chefs 
dans  une  canule  percée  à  ses  deux  bouts.  En  tirant  plus  ou  moins  sur 
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ces  rhefs,  au  moyen  d'un  petit  treuil,  on  donne  à  l'anse  l'ouverture 
qu'on  juge  convenable,  et  c'est  déjà  nn  avantage  de  l'accommoder  au 
volume  du  corps  étranger.  Celte  liberté  de  diminuer  cl  d'agrandir 
l'anse  permet  encore,  quand  on  a  saisi  le  calcul,  de  te  serrer  contre 
l'exlrémilé  de  la  canule,  cl  d'empêcher  qu'il  ne  s'échappe;  au  besoin 
mfime  on  pourrait  essayer  de  le  briser  en  opérant  sur  le  fil  une  traction 
un  peu  forte.  Dans  le  cas  oii  celui-ci  viendrait  ti  se  rompre,  il  n'en 
résulterait  aucun  accident,  car  ses  deux  bouts  rompus  seraient  entraî- 
nés par  le  treuil  dans  la  cavité  de  la  canule. 

Le  meilleur  instrument  pour  extraire  les  pierres  de  l'urèthre  est,  dans 
mon  opinion,  celui  qui  est  connu  sous  le  nom  de  pince  de  Hunter  (!}. 


4«^ 


hc.  80.  —  Pince  ilo  Huiittr. 

A.  Corps  do  la  canulo. 

B.  Branchen  convexes  en  dehors,  concaves  on  dedans,  repr^senlÉei  écarléet. 

C.  Mandrin  soutenant  les  brnnchei. 

P.  V»  servant  à  dxet  la  canule  sur  le  mandrin. 

(1)  Cette  pince  n'est  que  la  roproiluclion  simpliflée  de  celle  dont  Franco  «e  servait  pour 
Mirûre  les  pierres  de  ia  vessie  et  qu'il  appelait  viaicnl  ù  quatre,  encore  tie  se  l'altribue- 
t-il  pas.  ■  ...  le  premier  inventeur,  dit-il.  est  un  mien  cousin  de  nostrs  art,  au  quel  j'ai 
adjouiU  quelque  cbosa  d'avantage  pour  l'approprier  il  son  usage  :  vrai  est  que  le  premier 
taveoteuT  ttoil  avoir  plui  de  /oi  que  moi,  pour  ce  que  comme  on  dit  caaunuiiinMni,  il  est 
flntuiéd'adjousler  à  la  chose  inventée  que  de  inventer »  (Franco,  l&Gl,  Trotté  Irét- 


ample  de*  hernies,  p.  137). 
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FjC..  8t.  —  V('sical  à  quatre. 


A.  Corps  de  la  canule. 

B.  Mandrin  loulenanl  [es  branches, 

C.  Manche  du  mandrin. 

0.  Branche*  an  nombre  de  quatre,  eonveses  en  dehors  et  concavei  en  dedans. 

Haies  croyait  ilre  l'inventeur  de  celte  pince,  et  beaucoup  de  chirurgiens  admirent 
cette  prétention.  Cependant  elle  a  été  représentée  lungletiips  avant  lui  par  André  Lacroix 
d  plus  tard  par  Scultet  {Arsenal  de  chirur.,  1G75,  lab.   \V,  Bg.  12  p.  36). 

Ces  chirurgiens,  il  est  vrai,  ne  parlent  de  celle  pince  que  pour  extraire  les  pierres  de  ta 
Muie.  Mail  Haies  n'est  pas  même  le  premier  qui  l'ail  employée  pour  retirer  det  corpt  ttraa_ 
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Il  se  compose  :  !•  d'une  canule  d'acier  ronde  et  ouverte  par  les  deux 
bouts;  2''  d'une  tige  de  môme  métal  portant  une  rondelle  à  son  talon 
et  terminée,  en  avant,  par  deux  branches  longues  de  3  centimètres. 
Celles-ci  sont  convexes  au  dehors,  pour  ne  pas  blesser  les  parois  de 
Turèthre,  concaves  en  dedans  et  creusées  à  leur  extrémité  en  forme  de 
curette.  Elles  sont  disposées  de  manière  à  faire  ressort  et  à  s'écarter 
Tune  de  l'autre,  quand  elles  sont  libres;  mais  lorsque  le  mandrin  est  ren- 
fermé dans  sa  gaine,  il  suffit  de  le  tirer  en  arrière  pour  les  rapprocher 
l'une  de  l'autre.  Elles  rentrent  dans  la  canule,  dont  elles  ferment  l'ou- 
verture antérieure,  à  la  façon  d'un  embout.  —  C'est  dans  cet  état  qu'on 
introduit  la  pince  dans  l'urèthre.  Quand  on  est  arrivé  sur  l'obstacle,  on 
tire  la  canule  en  arrière  pour  dégager  les  branches  de  l'instrument  et 
leur  permettre  de  s'ouvrir  ;  puis,  en  pressant  sur  la  rondelle  du  talon, 
on  les  pousse  en  avant,  afin  de  les  faire  passer  entre  les  parois  du  canal 
et  le  calcul.  Celui-ci,  une  fois  saisi,  on  le  serre  en  rapprochant  les  bran- 
ches de  la  pince  par  un  mouvement  de  la  canule  en  avant,  et  on  le  tire 
doucement  au  dehors.  —  Si  le  calcul  est  un  peu  plus  gros  qu'on  ne 
l'avait  pensé,  il  peut  se  trouver  arrêté  dans  la  fosse  naviculaire.  Au  lieu 
d'employer  la  force  et  de  déchirer  le  canal,  il  vaut  mieux  glisser  un 
bistouri  boutonné  entre  les  branches  de  l'instrument,  et  débrider  le 
méat  urinaire. 

Quand  le  corps  étranger  est  depuis  peu  de  temps  dans  l'urèthre,  il 
n'en  remplit  pas  la  cavité  si  exactement  qu'on  ne  puisse,  avec  un  peu 
de  soin,  passer  les  branches  de  la  pince  entre  lui  et  les  parois  du  canal. 
S'il  est  arrondi,  il  est  assez  facile  à  extraire;  mais  s'il  s'agit  d'un  frag- 
ment de  calcul  de  forme  irrégulière,  enclavé  dans  les  tissus,  son  extrac- 
tion peut  être  très-laborieuse.  A  la  moindre  résistance,  il  faut  cesser  de 
tirer  sur  lui  :  on  essayera  de  le  changer  de  place  en  le  repoussant  un 
peu  en  arrière,  ou  bien  on  l'abandonnera  un  instant  pour  le  saisir  dans 

gers  de  Turèthre.  Fabrice  de  Hilden  s'en  était  servi  len^mps  avant  lui  pour  le  même 
usage  {De  lithotomia  vesicœ,  p.  755). 


FiG.  82. 

A.  Corps  de  la  canule. 

B.  Mandrin  soutenant  les  branches. 

C.  Branche  convexe  en  dehors,  concave  en  dedans. 

D.  Autre  branche. 
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on  aatre  sens.  Quelquefois  on  doit  suspendre  l'opération  pour  employer 
les  antiphlogistiques  généraux  et  locaux,  et  ne  la  reprendre  qu'après 
qa'oo  croit  avoir  combattu  suffisamment  Tinflammation  et  le  spasme 
del'arèthre.  Mais,  dans  aucun  cas,  on  n'aura  recours  à  la  violence,  sous 
peine  de  produire  les  plus  graves  désordres. 

Uo  autre  genre  de  difficulté  se  présente,  quand  il  s'agit  d'un  calcul  de 
brme  régulière  que  son  volume  seul  empêche  de  sortir.  On  parvient 
encore  à  le  saisir,  mais  son  extrémité,  presque  toujours  conique, 
l'échappe  de  la  pince,  à  la  moindre  traction.  Si,  pour  mieux  le  retenir, 
on  serre  fortement  les  branches  de  l'instrument,  on  s'expose  à  le  bri- 
ler.  Cet  accident  m'est  arrivé  chez  un  homme  qui  avait  depuis  dix-sept 
jours  un  calcul  arrêté  un  peu  en  avant  du  scrotum.  Une  branche  se 
rompit  à  sa  base;  j'avais  une  autre  pince  dont  je  me  servis  à  l'instant 
pour  la  retirer.  Après  l'avoir  saisie,  je  la  tirai  avec  doucenr,  et  je  ne  fus 
pis  médiocrement  surpris,  en  voyant  que  j'amenais  en  même  temps  la 
kanche  et  le  calcul. 

Pour  extraire  une  pierre  située  dans  les  portions  reculées  de  l'urèthre, 
OQ  ne  peut  plus  se  servir  d'un  instrument  droit  J'ai  remplacé,  plus 
d'une  fois,  la  pince  de  Hunter  par  une  pince  longue,  présentant,  à  sa 
pirtie  antérieure,  une  courbure  semblable  à  celle  de  nos  sondes.  Les 
branches  sont  convexes  en  dehors  et  plates  en  dedans^  pour  former, 
quand  elles  se  touchent,  une  tige  cylindrique;  elles  font  ressort,  et 
s'ouvrent  d'elles-mêmes.  Au  moment  où  Ton  introduit  la  pince  dans 
rorèthre^  on  la  serre  latéralement  entre  les  doigts^  et^  dès  qu'elle  est 
tfrirée  sur  le  calcul,  on  en  relâche  les  branches  en  même  temps  qu'on  les 
pousse  un  peu  en  avant.  Comme  ces  branches  longues  et  minces  plient 
Ms-facilement,  il  est  presque  impossible  de  bien  saisir  le  calcul, 
nuûs  on  réussit  souvent  à  le  déplacer,  et  même  à  le  tirer  assez  en 
nrant  pour  permettre  l'emploi  d'instruments  droits  qui  sont  beaucoup 
plus  sûrs. 

Les  manœuvres  les  plus  habiles  ne  suffisent  pas  toujours  pour  extraire 
me  pierre,  fût-elle  d'un  médiocre  volume,  si  elle  est  fortement  en- 
clavée dans  l'urèthre.  Dans  ces  cas,  on  a  imaginé  de  la  broyer  sur 
[ilace  et  de  l'enlever  par  morceaux. 

Cette  opération  est  de  date  très-ancienne.  Albucasis  Ta  décrite  avec 
{oelqnes  détails.  Il  veut  d'abord  qu'on  fixe  le  calcul,  et  qu'on  l'empêche 
le  rentrer  dans  la  vessie^  en  plaçant  derrière  lui  un  lien  sur  la  verge; 
puis,  qu'au  moyen  d'un  perforateur  à  pointe  triangulaire  introduit  dou- 
cement dans  l'urèthre,  on  le  traverse  de  part  en  parU  De  cette  façon 
on  aura  déjà  ouvert  une  voie  facile  aux  urines.  Ensuite  on  serrera  le 
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calcul  avec  les  doigts  à  travers  les  parois  du  canal,  et  ses  restes  seront 
entraînés  au  moment  de  la  miction  (1). 

Franco  expose  le  manuel  de  cette  opération  avec  beaucoup  plus  de 
précision.  Comme  Albucasis,  il  fixe  le  calcul  avec  un  lien  placé  sur  la 
verge,  mais  il  se  sert  d'une  canule  pour  introduire  une  tarière  de  son 
invention  dans  le  canal,  sans  risquer  de  le  blesser.  —  Après  avoir  per- 
foré le  calcul,  il  dit  également  qu*on  doit  le  serrer  entre  les  doigts 
mais  il  ajoute  que  c'est  pour  achever  de  le  rompre.  —  Enfin,  il  recom- 
mande^ après  l'avoir  percé,  de  le  déplacer  et  de  le  percer  sur  un  autre 
point,  afin  de  le  briser  plus  facilement  et  en  plus  petites  pièces  (2). 

Ici  Franco  décrit  une  manœuvre  que,  sans  doute,  il  n'a  jamais  appli- 
quée; car  si  la  pierre  était  assez  mobile  pour  que,  après  l'avoir  perforée, 
on  pût  la  déplacer,  afin  de  la  perforer  sur  un  autre  point,  il  serait  beau* 
coup  plus  simple  de  l'extraire. 

Ambroise  Paré  s'est  borné  à  reproduire  la  tarière  de  Franco,  et, 
comme  cela  lui  est  arrivé  trop  souvent,  il  passe  sous  silence  le  nom  de 
l'inventeur.  Quant  à  l'opération  elle-même,  il  en  dit  à  peine  quelques 
mots. 

On  a  beaucoup  critiqué  le  broiement  tel  que  le  pratiquaient  les 
anciens,  et  Descamps  s'étonne  qu'un  lithotomiste  aussi  habile  que  Franco 
le  préfère  à  l'ouverture  de  l'urèthre  par  l'instrument  tranchant.  En  effet, 
les  dangers  en  sont  manifestes.  Cependant,  lorsqu'il  s'agit  d'une  pierre 
d'un  certain  volume  située  dans  la  partie  antérieure  de  l'urèthre,  on 
peut,  sans  trop  risquer  de  blesser  le  canal,  la  briser  avec  le  perforateur 
d'Albucasis,  à  la  condition  qu'il  soit  renfermé  dans  une  gaine  conduo 

(1)  «SumasfUum  et  cum  iUo,  li^ato  vir^m  subter  calculum  ne  forte  in  Yesicam  calculus 
revertat.  Deinde  intromittas  ferrum  (  perforatorium  triangulare)  cum  lenitate  in  pénis 
foramen  donec  ferrum  perforans  ad  ipsum  calculum  pervenerit  ;  et  terebram  cum  manu  tuâ 
revolve  in  ipsum  calculum  paulatim,  et  tu  conator  perforationem  ejus  donec  illum  ealculmn 
penetraveris,  per  alterum  laius.  Equidem  urina  illico  liberata  erit.  Deinde  cum  manu  toi 
constringe  reliquias  calculi^  ab  exteriori  parte  virgœ,  illœ  enim  perforât»  suot  et  cam 
urinâ  educentur »  (Albucasis,  liber  H,  sectio  60,  pa.  289.  Oxonii,  1778). 

(2)  u  Or  advenant  que  par  cela  ne  voulut  passer  plus  avant,  soit  pour  être  trop  grosse  ou 
roigneuse^  alors  il  faut  lier  la  verge  au-dessus  de  la  pierre,  afin  qu'elle  ne  puisse  rentrer 
dedans  :  si  qu'étant  là  arrêtée  on  essayera  de  la  rompre  avec  tarière^  telle  qui  est  ici  dessus 
figurée,  qui  est  propre  à  cela^  mettant  la  canule  d'icelle  jusques  à  la  pierre,  et  puis  U 
tarière  par  dedans,  qui  pourra  tirer  ou  rompre  la  pierre,  si  elle  ne  veut  autrement  sortir. 
Car  quand  elle  sera  pertuisée  avec  la  dite  tarière,  facilement  se  rompra,  avec  Taide  qu'on 
donnera  en  pressant  un  peu  la  verge  sur  la  pierre,  et  non  pas  trop,  et  faut  avec  ce  essajer 
la  tourner  quand  sera  percée  d'un  côté  pour  la  percer  de  rechef  en  un  autre  afin  de  mieux 

la  rompre,  et  en  plus  petites  pièces »  (Franco,  1561,  Ttmté  très-ample  des  hernies. 

p.  ii6.) 
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rice,  OU  avec  la  tarière  de  Franco,  passée  dans  une  canule.  De  plus, 
oor  apprécier  an  juste  cette  opération,  il  faut  se  reporter  au  temps  où 
îviioit  ces  grands  chirurgiens.  Us  ne  possédaient  que  des  moyens 
rès-împarfaits  pour  prévenir  ou  guérir  les  fistules  uréthrales,  et  l'on 
omprend  sans  peine  que,  dominés  par  la  crainte  de  cet  accident^  ils 
e  devaient  se  résoudre  à  inciser  Turèthre  que  dans  les  cas  d'absolue 
écessité. 

Longtemps  après  Franco^  un  chirurgien  distingué,  Fischer,  frappé  des 
leoDvénienis  qu'il  y  avait  à  introduire  une  tarière  dans  l'urèthre,  ima* 
jma  d'attaquer  directement  le  calcul  en  passant  à  travers  les  parois  mêmes 
le  cet  organe.  Voici  l'observation  que  son  fils  a  publié  sur  ce  sujet,  a  Un 
omme  de  qualité  de  la  haute  Hongrie,  après  avoir  exercé  pendant  quel- 
loes  années  les  fonctions  laborieuses  et  agitées  d'avocat,  les  quitta 
KNir  celles  de  notaire,  qui  sont  plus  sédentaires.  Jouissant,  alors,  d'une 
brtone  plus  considérable,  il  se  livra  aux  plaisirs  de  la  table  qu'il  avait 
onjoars  aimée.  Un  jour,  après  avoir  beaucoup  bu,  il  fut  tout  à  coup 
ttaqué  d'une  suppression  d'urine;  et,  portant  la  main  au  périnée,  il  en 
entît  la  cause  :  c'était  une  pierre  entrée  dans  l'urèthre.  Cet  homme, 
ftayé  et  plein  d'inquiétude,  alla  trouver  M.  Fischer,  qui  rétablit  bien^* 
IKle  cours  des  urines  au  moyen  de  la  sonde.  Il  travailla  ensuite  à  l'ex* 
pilnon  de  la  pierre;  et,  pour  cela,  il  injecta  dans  l'urèthre  de  l'huile 
famandes  douces;  il  ordonna  des  bains,  des  fomentations  émollientes, 
ettoot  ce  qui  pouvait  relâcher  l'urèthre  et  dilater  son  diamètre.  Mais 
nmme  tout  était  sans  succès,  que  la  pierre  ne  pouvait  sortir  de  l'urèthre, 
i  soDgea  à  l'opération.  La  méthode  de  Garengeot  ni  celle  vantée  par 
Tdei  ne  lui  plaisaient  pas;  il  préférait  celle  dont  parle  Ambroise  Paré, 
à  laquelle  il  était  décidé  de  faire  quelque  changement  C'est  pourquoi 
l  ouvrit  l'urèthre  avec  un  trois-quarts  renfermé  dans  une  petite  canule, 
et  retira  aussitôt  le  trois-quarts,  et  laissa  la  canule  dans  laquelle  il 
■Irodoisit  un  petit  vilebrequin  qui  était  de  la  grosseur  d'une  plume 
foie.  Après  avoir  fixé  la  pierre  autant  qu'il  pouvait,  il  introduisit  la 
pointe  de  cet  instrument  dans  la  pierre,  il  tourna  ensuite,  et  parvint, 
fir  cette  méthode,  à  creuser  et  à  percer  la  pierre;  cela  étant  fait,  il 
nifil  avec  un  crochet  la  pierre  qui  céda  et  se  rompit  en  quatre  mor- 
ceux  qui  sortirent  par  l'urèthre.  Le  malade  guérit  très-vite  et  parfai* 
■Client,  w 

M.  Fischer,  après  avoir  décrit  cette  opération,  ajoute  que  la  méthode 

Umt  s'est  servi  son  père  est  la  meilleure  en  ce  que  :  1*  elle  n*est  pas 

lonlonreuse;  2*  qu'elle  occasionne  moins  de  délabrement;  3**  qu'on  ne 

nint  pas  d'endommager  de  vaisseau  considérable;  U^  qu'enfin  la  plaie 
vouxsam.  I.  —  33 
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guérit  très-vite  et  ne  laisse  jamais  de  fistule  après  elle.  {Calteet.  dethif$ei 
méd.-chirury.  Halier,  t.  II,  p.  237.) 

J'ai  cru  devoir  citer  cette  observation  avec  détails^  non-seulement 
parce  qu'elle  est  des  plus  curieuseSymais  encore  parce  qu'elle  a  été  géné- 
ralement mal  comprise.  Ainsi  Deschamps  se  demande  comment  Fischer 
a  pu  pénétrer  si  aisément  dans  le  canal  de  l'urèthre  avec  nn  trois-quarb, 
ou  s'il  l'a  pointé  sur  la  pierre  môme  et  comment  la  canule  a  pu  pénétrer 
jusqu'à  la  pierre?  {Loc.  ctV.,  voU  IV,  p.  2i/i.)*- Leroy  (d'Étiolles)  père  dit 
que  Fischer  eut  le  premier  la  pensée  de  diYiser  par  éclaiemeni  les  petites 
pierres  engagées  dans  l'urèthre.  {De  la  lùboiripêie^  i85i,  p.  502.) 

Évidemment  Fischer  enfonça  le  trocart  à  travers  les  téguments,  et  il 
put  en  conduire  la  canule  jusque  sur  le  calcul^  dans  lequel  il  entra 
avec  la  pointe  du  mandrin.  D'un  autre  côté>  c'est  après  avoir  saisi 
le  calcul  avec  un  crochet  introduit  dans  l'urèthre  et  en  cherchant 
à  l'extraire  qu'il  le  brisa;  il  n'avait  pas  agi  dans  la  pensée  de  le  faire 
éclater^  autre  nient  il  ne  se  serait  pas  servi  d'un  crochet,  mais  d'une 
sorte  de  tarière. 

Dans  cette  observation,  bien  que  la  pierre  eût  interrompu  le  cours 
des  urines  elle  ne  devait  pas  remplir  très-*exactemeQl  le  canal^  puis- 
qu'il fut  possible  de  sonder  le  malade ^  et  Ton  se  demande  ù  Fischer,  avec 
un  peu  plus  de  patience,  ne  serait  pas  parvenu  à  l'extraire  sans  int^e»- 
ser  l'urèthre.  Quant  à  l'opération  eUe-mên>e,.  outre  ses  difficultés  d'exé- 
cution, eUe  a  le  grave  inconvénient  d'ouvrir  le  canal  et  de  ne  donner 
qu'un  résultat  incomplet.  Le  calcul  peut  être  perforé  sans  être  Msé 
et  l'on  n'a  rien  obtenu.  S'il  est  brisé,  il  reste  encore  à  extraire  ses 
fragments  par  le  méat  urinaire.  Cependant  on  a  couru  le  risque  de  pro' 
duire  une  fistule  uriuaire  uréthrale. 

Les  chirurgiens  du  dernier  siècle  n'avaient  guère  accordé  qu'un  inté- 
rêt historique  au  broiement  des  calculs  dans  l'urèthre.  Desault  n'en 
parle  pas,  et  Boyer  en  dit  à  peine  quelques  mots«  Cependant  l'inventioa 
de  la  lithotritie  devait  nécessairement  rappeler  l'attention  sur  cette  ques* 
tion.  M.  Dubowisky  s'en  occupa  un  des  premiers,  et  fit  construire  ufl 
instrument  très-ingénieux  dont  voici  les  principales  dispositions^  Il  se 
compose  de  la  curette  articulée  de  Leroy  sur  laquelle  ime  coulisse  pei* 
met  de  faire  glisser  une  canule,  et  d'un  mandrin  d'acier  terminé  parune 
fraise.  On  commence  pat*  introduire  la  curette  dans  le  cantd,  et  Ton  en 
fait  saillir  la  cuvette  de  manière  à  saisir  le  calcul  en  arrière.  On  pousse 
ensuite  la  canule  en  avant,  aussi  loin  que  possible,  et  on  la  fixe  dans 
cette  position  au  moyen  d'une  vis  placée  latéralement  sur  son  talon.  I^ 
calcul  se  trouve  fortement  pris  entre  l'extrémité  de  la  canule  et  le  bec 
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lela  cnrette.  11  ne  reste  plus  qu'à  le  broyer  en  imprimant  an  monye- 
Mot  de  rotation  au  mandrin  contenu  dans  la  canule.-*  Cet  instrument 
st  très-ingénieux.  On  ne  s*en  sert  pas  en  France,  sans  doute  parce  qu'il 
st  trop  compliqué.  Il  serait  facile  de  le  simplifier,  et,  réduit  à  ses 
rincipales  pièces,  il  pourrait  être  très-utile. 


FI6.  83.  —  Section  longitudlDale  de  Textrémité  antérieure  d'une  pince  de  Bunter 

armée  d'une  fraise. 

W.  branches  légèrement  dentelées  sur  leurs  bords. 

€^.  Mandrin  armé  d'une  fraise  ;  il  est  mobile  dans  le  mandrin  creux  qui  supporte  les 
branches,  et  on  le  lait  tourner  à  l'aide  d'un  appareil  placé  sur  le  talon  de  l'in- 
strument. 

Leroy  (d'Étiolles)  père  adresse  plusieurs  reproches  au  lithotriteur  de 
ll.Dubowiski  :  il  trouve  que  la  canule,  dentée  à  sou  extrémité  pour  bien 
fier  le  calcul,  peut  déchirer  la  membrane  muqueuse  qui  doit  former  im 
bourrelet  en  avant  d'elle  ;  que  s'il  s'agit  d'un  fragment  de  calcul  irré- 
golier,  celui-ci  s'échappera  sur  les  côtés  de  la  canule,  et  que  la  fraise 
perforera  les  parois  de  l'urèthre. 

Ces  reproches  ne  sont  pas  mérités.  On  empêchera  facilement  la  mu- 
de  former  un  repli  en  avant  de  la  canule,  en  la  déplissant  par 
traction  suffisante  opérée  sur  la  verge.  Quant  à  la  perforation  du 
eanal^  elle  me  semble  bien  peu  à  craindre.  11  est  évident  qu'un  opéra- 
teur prudent  ne  fera  avancer  la  fraise  qu'après  s'être  assuré  que  le  frag- 
■lent  de  calcul  est  bien  saisi. 

Cependant  Leroy  (d'ÉtioUes)  a  adopté  le  lithotriteur  de  M.  Dubov^isky. 
liais  en  le  combinant  avec  la  pince  de  Hunter,  il  en  a  fait  un  instru- 
■entplus  compliqué  et  moins  pratique.  [De  lalithoiripsie^  p.  304.) 

M.  Mathieu  a  fabriqué,  d'après  les  indications  données  par  M.  le  pro- 
fesseur Nélaton,  un  instrument  plus  simple.  C'est  un  brise-pierre  ordi- 
laîre  du  volume  d'une  petite  sonde,  avec  un  bec  très-court.  La  cuiller 
de  la  branche  femelle  peut  être  abaissée  ou  relevée  à  volonté,  comme 
le  bec  de  la  curette  articulée  de  Leroy  (d'ÉtioUes);  elle  est  mince  à 
iOB  sommet^  mais  épaisse  à  sa  base^  afin  d'avoir  une  articulation  assez 
lolide  pour  résister  à  la  pression  qu'elle  doit  supporter  au  moment  où 
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Ton  opère  le  broiement  —  La  manœuvre  de  cet  .instrument  exige  une 
grande  habileté  de  main.  On  rintroduit  fermé  dans  Turèthre,  comme 
tous  les  brise-pierres.  Aussitôt  qu'il  est  arrivé  sur  l'obstacle,  on  le  retire 
un  peu  à  soi  et  Ton  abaisse  sa  cuiller.  La  branche  femelle  représente  alors 
une  tige  droite  dont  T'extrémité,  taillée  en  biseau^  est  parfaitement  dis- 
posée pour  s'engager  entre  les  parois  du  canal  et  la  pierre.  Celle-ci 
dépassée,  on  la  saisit  en  redressant  la  cuiller  et  en  poussant  en  avant  la 
branche  mâle  deTinstrument.  Il  ne  reste  plus  qu'à  la  briser,  soit  à  l'aide 
d'une  pression  exercée  avec  la  main,  soit  en  frappant  à  petits  coups  sur 
le  talon  de  la  branche  mâle  avec  un  marteau.  Ces  chocs  légers  ne  risquent 
point  de  rompre  la  cuiller  quoiqu'ils  soient  d'une  grande  efficacité. 


j^ 


FiG.  H.  —  Lithotriteur  uréthral. 

A.  Branche  femelle. 

B.  Cailler  à  demi  redressée. 

C.  Ariiculatioa  permettant  de  relever  et  d'abaisser  la  cuiller. 

D.  Branche  mâle. 

E.  Rondelle  permettant  de  pousser  la  branche  mâle  en  avant. 

F.  Êcrou  destiné  à  relever  ou  à  abaisser  la  cuiller. 

G.  Bec  de  la  branche  mâle. 

Les  fragments  de  pierre  arrêtés  dans  l'urèthre  à  la  suite  d'une  opéra- 
tion^ de  lithotritie,  et  qu'on  ne  peut  extraire,  y  sont  retenus  par  l'irré- 
gularité de  leur  forme  plutôt  que  par  leur  volume.  Quoique  d'une  dureté 
parfois  assez  grande,  on  parvient  souvent  à  les  briser  avec  une  pince  de- 
Hunter  armée  de  fortes  branches;  car  il  s'agit  bien  moins  de  les  réduire 
en  très-petits  morceaux  que  de  changer  leur  forme  en  faisant  dispa- 
raître quelqu'une  de  leurs  pointes.  Cela  est  si  vrai  qu'il  m'est  arrivé  fré- 
quemment, ayant  affaire  à  une  pierre  qui  résistait,  de  l'écorner  sans  le 
vouloir  en  serrant  un  peu  trop  les  branches  de  la  pince,  et,  à  une  nou- 
velle tentative,  de  la  retirer  très-facilement.  —  Quand  le  fragment  est 
solidement  enclavé,  il  vaut  mieux,  pour  le  rompre  dans  sa  masse,  se 
servir  du  brise-pierre  de  M.  Nélaton. 

Ces  instruments  ne  sont  pas  assez  puissants  s'il  s'agît  d'un  calcul  en- 
tier et  assez  gros  pour  remplir  la  cavité  de  l'urèthre,  à  moins  qu'il  ne 
soit  très-friable,  ce  qui  est  rare.  Alors  il  faudrait  recourir  au  lithotri- 
teur de  M.  Dubowisky,  qui  peut  lui-même  être  insuffisant.  Si  le  calcul 
est  perforé  de  part  en  part,  sans  être  brisé  et  conserve  son  volume, 
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et  il  n'en  ser.i  pas  plus  facile  à  extraire.  C'est  ce  qui  est  arrivé  à  Leroy 
[d'Ëlioiles]  père.  n...  Un  homme  de  soixanlc-huit  ans,  dit-il,  placé  à 
THôtel-Dieii  dans  le  service  de  M.  Breschel,  portait  au  périnée  plusieurs 
ûstoles  par  lesquelles  s'échappait  la  plus  grande  partie  de  i'urinc.  Une 
sonde  métallique,  introduite  dans  le  canal,  fit  reconnaître  tm  calcul 
volumineux  développé  à  la  hauleur  du  bulbe;  il  occupait  le  centre  de 
l'urèthrc  :  cependant  on  pouvait  engager  une  sonde  et  la  promener 
alentour,  mais  non  la  faire  passer  pour  arriver  dans  la  vessie.  M.  Bres- 
chet  me  proposa  de  tenter  la  lithotritie,  ce  que  je  fis  avec  la  pince  à 
troisbrancbes  sans  crochet;  les  divisions  de  l'instrument  furent  enga- 
gées avec  facilité  entre  la  pierre  et  l'urèthre;  elles  pénétrèrent  assez 
loin  pour  que  le  foret  pilt  pratiquer  un  trou  de  8  à  9  lignes  de  profon- 
deur; mais,  une  fois  cela  fait,  l'opération  était  terminée,  carie  calcul 
ne  pouvait  changer  de  position  elle  forcttombait  toujours  dans  le  môme 
trou.  Il  m'eût  été  facile  de  faire  éclater  la  pierre  en  substituant  au  foret 
simple  dont  j'avais  fait  usage  un  foret  à  développement;  mais,  qu'en 
serait-il  résulté  1  Rien  pour  la  possibilité  d'extraire.  L'évidement  parais- 
t^it  présenter  seul  quelques  chances,  l'immobilité  de  la  pierre  étant 
plutôt  favorable  que  contraire  ù  l'action  excentrique  du  foret;  mais  la 
lenteur,  la  ditficulté  ainsi  que  la  douleur  du  broiement,  laissaient  encore 
ta  préférence  îi  la  boutonnière.  M.  Brcschet  pratiqua  une  incision  au 
périnée,  un  peu  au-dessus  de  l'anus,  et  Ht  l'extraction  d'une  pierre 
grosse  comme  une  noix,  au  centre  de  laquelle  on  voyait  le  trou  que 
j'avais  fait  avec  le  foret.  Le  malade,  après  avoir  porté  quelque  temps 
des  sondes,  finit  par  guérir  de  ses  fistules.  (Ds  la  litbotripsie,  p.  308.) 

Dans  le  cas  qui  précède,  il  était  indiqué  d'inciser  d'emblée  l'urèthre 
sur  le  périnée  à  cause  du  siège  profond  du  calcul.  Mais  quand  celui-ci 
occupe  la  partie  libre  de  la  verge,  et  quand  on  juge  Ji  propos  de  le 
broyer,  sa  perforation  n'est  que  le  premier  temps  de  l'opération.  Albu- 
casis  et  Franco  l'avaient  parfaitement  senti  quand  ils  recommandaient 
d'achever  de  briser  le  calcul  en  le  pressant  entre  les  doigts  il  travers  les 
parois  du  canal.  Leroy  (d'Étiollos)  l'avait  compris  également,  mais  il 
recula  devant  les  difficultés  et  les  dangers  du  broiement,  parce  que,  en 
effet,  il  l'avait  appliqué  dans  un  cas  où  il  ne  convenait  point. 

Je  n'ai  pratiqué  cette  opération  qu'une  seule  l'ois  :  ce  fut  sur  un 
homme  de  soixante  et  onze  ans  qui,  depuis  deux  mois,  portait  un  calcul 
dans  l'urèthre  au  niveau  du  scrotum.  11  en  avait  lui-même  constaté  la 
présence,  mais  ayant  déjà  rendu  des  pierres  assez  grosses,  il  espérait 
qae  celle-ci,  bien  qu'elle  filt  du  volume  d'une  Irés-grossc  noisette,  sor- 
tirait comme  les  autres.  Cependant ,  les  urines  qui  s'écoulaient  difficile- 
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ment  s'arrêtèrent  tout  à  coup,  et  Ton  ne  pouvait  plus  temporiser.  Le 
malade  était  très-pusillanime  et  ne  voulait  pas  entendre  parler  d'une 
opération  sanglante.  Pour  le  temps  qu'il  avait  à  vivre,  disaîi-il,  il  aimait 
mieux  mourir  que  d'être  taillé.  Pourtant  il  consentait  h  ce  qu'on  retirit 
la  pierre.  Je  ne  pensais  pas  que  cela  fût  possible  sans  la  broyer.  Me 
préparant  à  tout  événement,  je  me  servis  d'une  pince  &  trois  branches 
qu'on  pouvait  armer  d'un  foret  à  volonté.  Après  quelques  tentatives 
inutiles,  je  parvins  à  saisir  le  calcul  et  à  le  tirer  h  moi  jusqu'à  S  centi- 
mètres du  méat  urinaire.  Arrivé  dans  ce  point  il  refusa  complètement 
d'avancer.  Je  le  perçai  avec  le  foret  et  les  urines  s'échappèrent  &  l'instant 
même.  Le  malade  se  trouvant  soulagé,  ne  voulait  pas  qu'on  continuât 
l'opération.  Cependant  en  lui  montrant  que  la  pierre  était  près  de 
sortir,  on  lui  persuada  de  se  laisser  faire.  Avec  la  main  gaucbe  je  fixai 
solidement  le  calcul;  puis  avec  la  main  droite  j'introduisis  doucement 
dans  l'urèthre  et  jusque  dans  l'ouverture  pratiquée  par  le  foret  un  tire- 
fond  conique  dont  le  pas  de  vis  avait  été  préalablement  enduit  de  cire 
jaune.  Quelques  tours  de  cet  instrument  suffirent  pour  faire  éclater  le 
calcul  dans  plusieurs  points.  Avec  une  pince  à  dissection  je  retirai  les 
fragments  les  plus  petits  et  les  plus  mobiles.  Un  seul  plus  gros  que  les 
autres  ne  pouvant  passer  par  le  méat,  je  fus  obligé  de  le  briser  avec  une 
forte  pince  à  pansements. 

Quel  que  soit  celui  des  instruments  dont  on  fasse  chois  pour  pratiquer 
le  broiement,  il  ne  faut  s'en  servir  qu'avec  la  plus  grande  prudence.  On 
ne  doit  jamais  perdre  de  vue  que  le  véritable  but  de  l'opération  n'est 
pas  seulement  d'extraire  le  calcul,  mais  encore  de  l'extraire  sans  pro- 
duire dans  l'urèthre  des  désordres  dont  les  conséquences  immédiates 
pourraient  être  des  accidents  graves^  et  dont  la  suite  inévitable  serait  un 
rétrécissement  cicatriciel. 

Lorsqu'un  calcul  siégeant  dans  la  portion  libre  de  l'urèthre  a  résisté 
à  tous  les  moyens  que  j'ai  indiqués,  il  ne  reste  plus  qu'à  lui  ouvrir  une 
nouvelle  voie  en  incisant  le  canal  ;  mais  s'il  occupe  la  région  mem- 
braneuse  ou  prostatique,  on  peut  encore  essayer  de  le  repousser  dans  la 
vessie. 

Il  semblerait,  au  premier  abord,  qu'on  aura  peu  de  peine  à  le  faire 
repasser  par  une  route  qu'il  a  déjà  parcourue  et  qui ,  en  arrière,  va 
s'élargissant.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  le  calcul  a  souvent  aug- 
menté de  volume,  et  qu'en  déprimant  ou  en  ulcérant  les  parois  du 
canal,  il  s'est  souvent  creusé  une  poche  dans  laquelle  il  est  en  partie 
caché.  Ces  dispositions,  plus  ou  moins  prononcées,  rendent  quelquefois 
l'opération  fort  laborieuse^  Voici  copomept  on  Texécute  ;  —  Le  malade 
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étant  couché  sur  le  dos,  on  poasse  dans  l'urèthre  une  injection  huileuse 
itsez  abond^MUte  pour  le  lubrifier  dans  toute  sa  longueur.  Un  aide,  placé 
à  sa  gauche,  passe  un  doigt  dans  le  rectum  et  fait  légèrement  saillir  le 
ealcul  en  aTant  Le  chirurgien,  debout  à  la  droite  du  lit,  introduit 
dans  le  canal  un  cathéter  cylindrique  à  courbure  allongée  et  du  volume 
de?  à  8  millimètres.  Avec  le  bec  de  cet  instrument  il  cherche  à  ren* 
eoatrerle  calcul,  et  s'il  y  réussit,  il  le  pousse  doucement  ou  le  frappe  à 
petits  coups.  Quand  celui-ci  est  conique  ou  disposé  de  façon  à  présenter 

plan  incliné,  le  cathéter^  malgré  sa  courbure  peu  prononcée,  glisse 
lui  sans  le  déplacer.  Alors  on  peut  remplacer  le  cathéter  courbe 
par  un  droit  dont  le  bout,  déprimant  plus  fortement  la  paroi  inférieure 
du  canal,  aura  plus  de  chance  de  rencontrer  l'extrémité  antérieure 
du  calcul.  D'autres  fois  l'instrument  vient  heurter  du  premier  coup 
eontre  le  calcul,  mais  il  le  trouve  si  bien  enclavé  qu*il  ne  peut  le  faire 
ncnler. 

Ces  manoBUvres  demandent  à  être  exécutées  avec  une  grande  pru 
dence,  car  si  Ton  venait  à  déchirer  le  canal,  l'urine  dont  la  sortie  est 
déjà  très-empéchée,  ne  manquerait  pas  de  s'infiltrer  dans  les  tissus  et  la 
vie  du  malade  serait  menacée.  Dans  ces  cas  graves,  il  ne  faudrait  pas 
même  attendre  que  Tinfiltration  commençât  pour  inciser  l'urèthre. 
Puisque  cette  opération  serait  devenue  inévitable  pour  l'extraction  du 
ealcul,  on  aurait  tout  avantage  à  la  pratiquer  tout  de  suite. 

M.  Velpeau  a  émis  une  opinion  contraire  à  la  mienne  sur  les  avantages 
qu'il  y  aurait  à  repousser  un  calcul  dans  la  vessie;  or^  cette  opinion  est 
d'un  trop  grand  poids  pour  ne  pas  être  reproduite  et  examinée.  <r....  Je 
tfonve,  dit-il,  que  transformer  un  calcul  prostatique  en  calcul  vésical 
est  une  action  sérieuse.  Dans  la  prostate  et  par  l'urèthre^  l'emploi  des 
instruments^  du  cathéter,  de  la  sonde,  des  simples  pinces  ou  des  pinces 
à  lithotritie  ne  forme  point  une  opération  dangereuse.  Dans  la  vessie, 
les  mêmes  manœuvres  n'ont  plus  la  même  innocuité.  La  cystite,  l'uré- 
Ihrite,  la  néphrite,  qu'elles  déterminent  quelquefois  forment  des  ma- 
ladies trop  dangereuses  pour  qu'on  s'y  expose  de  gaieté  de  cœur. 
D'ailleurs  le  calcul  reporté  dans  la  vessie  n'en  a  pas  moins  laissé  une 
large  caverne  qui  restera  ouverte  dans  l'urèthre,  et  qui,  peut-être,  au 
lieu  de  se  refermer,  finira  par  se  faire  jour  au  périnée.  Cette  voie, 
ajoute-t-il,  est  d'ailleurs  de  rigueur  dans  tous  les  cas  où  le  kyste  qui 
renferme  les  calculs  parait  fortement  aminci,  soit  du  cOté  du  rectum , 
soit  du  côté  de  la  peau »  {Dict.  de  médec.^  vol.  XXVI,  p.  168.) 

D'abord,  lorsqu'il  existe  une  large  caverne,  tout  le  monde  est  d'accord 
sur  ce  point  qu'il  faut  inciser  l'urèthre  par  le  dehors,  car  le  calcul  es| 
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si  bien  enclavé  qu'on  ne  saurait  songer  à  le  repousser  dans  la  vessie; 
dans  les  cas  oii  son  déplacement  est  possible ,  il  n'existe  pas  de  ca« 
verne  profonde.  Quant  à  Tinnocuité  des  opérations  pratiquées  dans 
Turètbre  avec  de  simples  pinces  ou  des  pinces  à  litbotriiie,  est-elle 
admissible  î  Sans  parler  des  abcès  urineux,  de  Tinflltration  d'urine«  des 
rétrécissements  consécutifs^  que  de  fois  nVt-on  pas  vu  une  simple 
déchirure  de  Turèthre  causer  la  mort  !  D'un  autre  côté,  n'y  a-t-il  pas 
de  l'exagération  à  dire  que  le  broiement  dans  la  vessie  d'un  calcul,  assez 
peu  volumineux  pour  qu'on  ait  pu  le  faire  cheminer  hors  du  canal, 
expose  le  malade  aux  graves  accidents  des  litbotrities  les  plus  labo- 
rieuses. 

Anciennement,  les  chirurgiens  se  gardaient  avec  raison  de  repousser 
dans  la  vessie  un  calcul  arrêté  dans  l'urôthre  ;  ils  prenaient  môme  les 
plus  grandes  précautions  pour  Tempôcher  d'y  rentrer  pendant  qu'ils  en 
opéraient  le  broiement^  parce  qu'il  ne  leur  serait  resté  d'autre  moyen 
de  l'extraire  que  de  pratiquer  la  taille.  Mais  aujourd'hui  nous  possédons 
la  lithotritie,  et  je  n'hésite  pas  à  dire  qu'à  moins  de  circonstances  particu- 
lières, elle  est  moins  dangereuse  qu'une  opération  qui  consisterait  k 
ouvrir  largement  l'urèthre  sur  le  périnée  ou  à  broyer  un  calcul  un  pea 
gros  dans  la  région  prostatique. 

Quand  la  pierre  ne  peut  être  extraite  par  le  méat  urinaire  ou  repoussée 
dans  la  vessie,  il  faut  inciser  l'urèthre  à  son  niveau  et  le  faire  sortir  par 
la  plaie. 

Cette  opération  était  parfaitement  connue  des  anciens.  —  Celse 
conseille  de  tirer  autant  que  possible  le  prépuce  et  de  le  lier  en  avant  du 
gland  ;  de  pratiquer  ensuite  sur  le  côté  du  canal  une  incision  longitudi* 
nale  par  laquelle  on  extraira  le  calcul.  Alors,  on  laisse  la  peau  reprendre 
sa  première  position,  de  manière  à  recouvrir  la  plaie  et  à  laisser  sortir 
l'urine  par  sa  voie  habituelle  (1). 

Paul  d'Égine,  à  l'exemple  de  Gelse,  lie  le  prépuce  en  avant  du  gland 
et  propose  de  faire  une  seconde  ligature  au-dessous  du  corps  étranger. 
Il  incise  le  canal  au  bas  du  calcul  et,  après  avoir  courbé  la  verge ,  il 
procède  à  son  extraction.  {De  re  medica,  lib.  VI,  cap.  lx,  p.  575.) 

Albucasis  tire  également  la  peau  du  côté  du  gland  ^  applique  deux 


(l)a  Eum,  si  fleri  potest^  oportet  evellere,  vel  oriculo  specOlo,  Teleo  ferramenlo  quo  io  lae- 
Uone  calculus  protrahitur.  Si  id  fleri  non  potuit^  cutis  extrema  qutm  plurimum  attrabenda, 
et,  condita  glande,  lino  vincienda  est.  Deinde  à  lalere  recta  plaga  coles  incidendos  et  cal- 
culus eximendus  est  :  tum  cutis  remittenda.  Sic  enim  fit  ut  incisum  colem  intégra  part 
cutis  contegat  et  urina  naturaliter  profluat.  »  (CeUus,  caput  xxvui.) 
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ligatures  sur  le  pénis,  l'une  en  avant,  l'aulre  en  arrière  de  In  pierre,  et 
toci&c  le  canal  dans  leur  intervalle.  (Lib.  Il,  sect.  lj,  p.  289.) 

Franco  ne  dit  pas  s'il  faut  tirer  la  peau  en  avant,  et  appliquer  des 
ligatures  sur  la  verge,  U  conseille  seulement  de  faire  l'incision  de 
l'urôlhre  sur  le  côté  pour  qu'elle  soit  plus  facile  à  guérir  cl  ne  livre 
poiol  passage  h  l'urine.  Le  premier  il  parle  de  coudre  la  plaie  et  de 
mettre  un  bandage  sur  le  pénis  sans  trop  le  serrer,  aQn  de  ne  pas  en- 
traver le  cours  de  l'urine  (1). 

Ambroîse  Paré  ajoute  peu  de  chose  à  ce  qu'avaient  dit  ses  prédéces- 
.^eurs,  mais,  avec  un  tact  chirurgical  remarquable,  il  emprunte  ce  qu'il 
V  a  de  bon  à  chacun  de  leurs  procédés  ;  à  l'exemple  de  Celse,  il  tire  le 
prépuce  en  avant,  Qxe  la  pierre  au  moyen  d'une  ligature  et  incise 
l'urèthre  sur  le  cûté  ;  comme  Paul  d'Égine,  il  courbe  la  verge  pour 
«traire  la  pierre  plus  facilement  ;  à  l'imitation  de  Franco,  il  passe  des 
bougies  dans  l'urèthre,  mais,  plus  avancé  que  lui,  ce  n'est  pas  seulement 
dans  le  cas  oit  quelque  chose  croit  ou  s'amaise  dont  l'ulcère,  c'est  aussi 
ywtr  ttnir  le  canal  uni  et  égalemeiU  dilaté  (2). 

Dans  CCI  exposé  de  manœuvres  opératoires,  il  n'est  question  que  des 
calculs  arrâlÉs  dans  lu  partie  antérieure  de  la  verge.  Quaht  ii  ceux  qui 
occupaient  la  région  membraneuse  ou  proslalique,  on  les  relirait 
comme  ceux  de  la  vessie  en  pratiquant  la  taille  d'aprts  la  méthode  de 
Celse,  c'est-4-dire  en  incisant  le  périnée  sur  le  calcul  que  l'on  faisait 
faillir  à  l'aide  de  deux  doigts  placés  dans  le  rectum,  ou  en  faisant  la 
boutonnière. 

(1)  u  Haii  li  par  cei  remMes  l'on  ne  peul  venir  i  twut  du  l'intenlion  prétendue,  fiudra 
njcriuircment  faire  une  ouverture ù la  verge  surin  pierre  tant  qu'elle  donne  issue i icelle. 
£ii  quoi  but  que  l'ouverture  aoi't  Kiitc  su  c6lé  de  la  dite  verse  et  non  dessus  ni  ileisoui 
d'kelie.  d'aulanl  plus  que  la  plaie  serait  fhx*  dillteile  i  se  consolider  et  nomm£menl  en 
ilnsouf ,  à  cause  que  la  partie  est  nerveuse  et  sans  muscles,  lYec  ce  ifue  l'urine  empiche- 
nil  U  coiuoUdation,  d'autant  qu'elle  passerait  teujoun  pir  là.  Ayant  Tait  cela,  il  faull 
cuuldre  la  plaje,  si  mestier  esl,  et  puis  y  appliquer  les  appareils  lels  qu'ont  klb  enjoints  aux 
btrnies,  tenir  ainsi  bendée  la  ver^e  non  pas  étroit  aAn  que  l'urine  ait  son  cours  par  ion 
conduit  ucoutumé  el  non  par  la  plaie  tant  qu'il  sera  possible. 

»  S'il  advenait  que  crût  et  s'amassât  quelque  cbose  dedans  l'ulcère,  de  sorte  que  lecanduil 
ta  tùl  empècbé,  Taudrail  passer  souvent  quelque  chose  par  ta  verge  connue  Is  Til  de  plomb 
(ue  avoDi  dil.B  (Franco,  Trailè  Irèt-nmpls  dei  heraiei,  p.  116), 

1:2)   u Adoae  faut  Taire  incision  [ce  que  j'ai  plusieurs  fois  (uil)  à  eâtâ  de  la  verie,  el 

nsn  au-dessiu,  ni  au-ilestoui.  Au-dessus  à  taîion  d'une  grosse  veine  el  artère  qui  pourrait 
(tre  ctuic  de  Oux  de  sang  :  au-destous  n'est  convenable  parce  que  la  partie  est  exsangue 
(t  pour  c«  difficile  à  ttre  cantolidée  el  aussi  que  l'urine  ne  permettrait  l'union  (Ire  faite, 
parce  qu'elle  passerait  par  l'ulcère  el  tomberait  entre  les  lèvres  de  la  plaie.  El  pour  ces 
auw  l'incision  sera  faite  sur  U  pierre  à  cAté  qui  est  une  partie  plus  cluuneuM:.  Nais  lu 
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L'opération  qai  coiisiste  à  inciser  l'orèthrc  pour  extraire  an  calcul  est 
très-différente  suivait  la  place  que  celui-ci  occupe  et  les  conditions  dans 
lesquelles  il  se  présente. 

Lorsque  le  calcul  est  placé  derrière  Taponévrose  moyenne,  soit  dans 
la  région  membraneuse,  soit  dans  la  région  prostatique  ou  dans  les  deux 
à  la  fois,  ce  qui  n'est  pas  toujours  facile  à  déterminer,  voici  de  quelle 
façon  on  doit  opérer  :  le  malade  est  couché  en  travers  sur  on  lit  H 
maintenu  comme  pour  subir  la  taille  périnéale.  Le  chirurgien,  deboat 
entre  les  cuisses  du  malade,  cherche  à  introduire  jusque  dans  la  vessie 
un  cathéter  cannelé  dont  la  rainure  lui  servira  de  guide  pour  onrrir 
l'urèthre.  Ce  temps  de  l'opération  est  souvent  très^diffioile  à  exécuter, 
parce  que  le  calcul  remplit  exactement  la  cavité  du  canal.  Dans  ce  cas 
il  vaudrait  mieux  se  priver  du  secours  du  cathéter  que  de  s'exposera 
produire  quelque  déchirure.  Alors,  l'opérateur  place  le  doigt  indicateur 
de  la  main  gauche  tournée  en  supination  dans  le  rectum,  pousse  la  pierre 
de  manière  à  la  faire  saillir  du  côté  du  périnée  et  la  fixe  dans  cette  po- 
sition. Avec  la  main  droite  armée  d'un  bistouri  droit,  il  pratique,  à  un 
centimètre  au-devant  de  l'anus,  une  incision  dirigée  obliquement  du 
raphé  à  Tischion  et  d'une  étendue  proportionnée  au  volume  présumé  do 
calcul.  Quand  celui-ci  est  mis  à  découvert^  on  le  saisit  avec  de  petites 
tenettes  ou  une  pince  à  pansement  et  on  le  tire  à  soi,  en  même  temps 
qu'on  le  pousse  au  dehors  avec  le  doigt  placé  dans  le  rectum. 

Le  lieu  et  la  direction  de  l'incision  ont  une  grande  importance.  J'ai 
peine  à  comprendre  pourquoi  Deschamps  et  Boyer  voulaient  qu'on  la 
fit  un  peu  au-dessous  de  la  voûte  des  os  pubis  en  la  dirigeant  oblique- 
ment vers  l'ischion  gauche.  Il  faut  qu'elle  se  rapproche  autant  que  pos- 
sible de  l'incision  qui  constitue  le  premier  temps  de  la  taille  latéralisée, 
car  dans  Tinccrtitude  où  l'on  est  assez  souvent  sur  le  siège  et  l'étendue 
du  calcul  du  côté  du  col  de  la  vessie  et  sur  l'existence  d'autres  calculs 
dans  la  cavité  de  cet  organe,  on  peut  être  conduit,  pour  achever  l'ope- 

dois  noter  qu'ivant  que  faire  rincision,  il  te  fiut  lier  la  verge  au-deasut  et  bien  près  de  U 
pierre  pour  la  tenir  contrainte  et  subjette,  et  ployer  la  verge  en  cercle,  pour  mieux  foire 
sortir  la  pierre,  puis  tirer  asses  fort  vers  toi  le  prépuce,  afin  «{ttUprès  rindiioii,  le  cuir 
étant  relâché,  retourne  et  couvre  la  dite  incision  dont  plus  aisément  et  brièvement  l*iinioa 
ci  consolidation  de  la  plaie  puis  après  se  fera.  Lors  tu  tireras  la  pierre  par  tel  instrumeot. 
n  Puis  s'il  est  besoin  faudra  faire  un  point  d*aiguiUe  pour  réunir  la  plaie  et  sur  feelle  on 

appliquera  un  tel  glutinatif Aussi  on  mettra  dedans  la  verge  une  chandelle  de  dre  «v 

une  verge  de  plomb  ointe  de  térébenthine  de  Venise  pour  aider  nature  à  ghiUner  la  plate, 
et  tenir  le  canal  uni  et  également  dilaté  en  cet  endroit  de  peur  qu*fl  ne  se  tfl  qudque  chiir 
superflue  dont  par  après  se  pourrait  engendrer  une  carnosité.  »>  (A.  Paré,  liv  IVll, 
chap.  XLîV  et  xui,  de  plus,  Opér,  de  chir.) 
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rttioa,  à  pratiquer  une  véritable  taille.  C'est  ia  conduite  que  j'ai  suivie 
dm  le  malade  atteint  d'un  calcul  développé  dans  la  région  prostatique 
et  se  prolongeant  dans  la  vessie  (voy.  p.  A9/i). 

A  plus  forte  raison  devra*t«on  pratiquer  Tincision  de  cette  manière 
fDand  le  malade  aura  été  taillé  anciennement,  comme  cela  s'observe  si 
héquemment.  En  agissant  sur  le  lieu  même  de  la  cicatrice  on  aura  cet 
ivutage  de  ne  diviser  que  des  tissus  indurés,  peu  vasculaires  et  peu 
ipftis,  parce  que,  dans  ce  point,  le  calcul  est  presque  toujours  assez  rap- 
proché de  la  peau. 

Lorsqu'un  calcul  volumineux  occupe  les  régions  prostatique  et  mem- 
braneuse qu'il  a  considérablement  dilatées,  et  se  prolonge  en  avant,  il 
mit  a^enx  foire  l'incision  au-devant  de  l'anus  sur  le  raphé.  Presque  ton- 
|oors  le  bulbe  se  trouvera  plus  ou  moins  intéressé,  mais  ce  sera  sur  saligne 
■édiane,  et  cette  circonstance  n'aura  pas  grand  inconvénient.  De  cette 
fiçon  on  obtiendra  une  large  ouverture^  et  comme  elle  correspondra 
à  la  partie  antérieure  du  calcul,  on  pourra  le  faire  basculer  en  avant 
éans  la  plaie,  et  l'extraire  des  parties  profondes  à  l'aide  de  fortes 
pinces. 

Cette  opération  était  en  usage  parmi  les  anciens  chirurgiens.  Ils 
croyaient  devoir  épargner  le  raphé,  mais  ils  pratiquaient  l'incision  di* 
lectement  sur  la  pierre  qui  leur  servait  de  point  de  repère.  Plus  tard 
elle  devint  comme  la  conséquence  obligée  de  la  découverte  de  la  taille 
Marianienne  dont  elle  n'est  que  le  premier  temps.  Je  l'ai  pratiquée  avec 
foccès  chez  un  malade  de  cinquante-deux  ans  ayant  un  calcul  prosta- 
tique dont  j'ai  donné  la  gravure  (voy.  p.  A97).  La  plaie  de  la  peau  avait 
i  centimètres  de  long,  et  celle  de  l'urèthre  environ  k  centimètres.  La 
cicatrisation  était  complète  le  dix-septième  jour. 

M.  Huguier  a  employé  le  même  procédé  dans  des  circonstances  pins 
difficiles.  U  s'agissait  d'un  homme  de  quarante  et  un  ans  chez  lequel  il 
avait  constaté,  par  le  cathétérisme  et  le  toucher  rectal ,  un  calcul 
remplissant  toute  la  partie  de  l'urèthre  située  derrière  l'aponévrose 
moyenne.  Après  avoir  placé  le  malade  comme  pour  être  taillé,  il  pra- 
tiqua une  incision  sur  la  ligne  médiane,  puis  il  introduisit,  dans  son 
angle  antérieur,  une  sonde  cannelée  recourbée  avec  laquelle  il  fit  bas- 
culer le  calcul  dont  le  bout  vint  s'engager  entre  les  bords  de  la  plaie. 
Le  saisissant  alors  avec  une  pince  à  grififes,  il  l'attira  complètement  au 
dehors.  Voici  un  résumé  de  la  description  qu'il  donne  de  la  pierre  :  Elle 
est  ovoïde,  longue  de  5  centimètres,  large  de  /i,  épaisse  de  2.  L'extrémité 
postérieure  engagée  dans  le  col  de  la  vessie  est  très-pointue  ;  mais  elle 
se  renfle  brusquement  pour  se  confondre  avec  le  corps  de  la  pierre. 
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L'extrémité  antérieure  est  moins  allongée  et  moins  pointue  ;  en  avant 
elle  est  creusée  d'une  petite  dépression  qui  lui  donne  quelque  ressem- 
blance avec  un  col  utérin  de  vierge.  —  La  face  supérieure  est  assez  ré- 
gulièrement convexe  et  ne  présente  point  d'aspérités.  L'inférieure,  à  pea 
près  plane^  est  trës-irrégulière  :  sa  moitié  postérieure  est  parcourue  par 
une  petite  crête  qui  se  courbe  un  peu  à  droite  ;  des  deux  côtés  de  cette 
crête  il  existe  une  petite  rigole  qui  devait  donner  passage  aux  urines. 
—  Sur  les  côtés  s'élèvent  deux  petits  mamelons.  {Gaz.  des  Mpit.^  1859, 
p.  251.) 

Dans  les  cas  semblables  à  ce  dernier,  on  ne  saurait  prendre  trop  de 
précautions  pour  ne  pas  briser  le  calcul  en  faisant  son  extraction,  car 
sa  rupture  serait  une  complication  grave  qui  pourrait  rendre  TopératioD 
très-laborieuse. 

M.  Demarquay  a  proposé  un  autre  procédé  très-différent  dont  je  crois 
donner  la  description  textuelle  :  « Le  chirurgien,  dit-il,  pratique  au- 
devant  de  l'anus  une  incision  courbe,  intéressant  toute  la  demi-circon- 
férence antérieure  de  cet  organe  et  passant  &  2  centimètres  et  demi  en- 
viron de  Torifice  anal.  H  coupe  la  peau,  le  tissu  cellulaire  et  les  fibres 
antérieures  du  sphincter  anal,  qui  vont  se  jeter  sur  le  bulbe  ;  ceci  étant 
fait,  le  chirurgien  reconnaît  le  bulbe,  le  cathéter,  si  ce  dernier  a  été 
introduit  dans  la  vessie,  ou  le  corps  étranger  s'il  en  existe,  puis  il  détache 
de  l'urèthre  avec  grande  facilité  la  face  antérieure  du  rectum,  la  re- 
pousse en  arrière  et  découvre  aisément  la  portion  membraneuse  et  la 
facelinférieure  de  la  prostate.  Ce  premier  temps  de  l'opération  accompli, 
il  ne  reste  plus  qu'à  intéresser  la  partie  du  canal  de  l'urèthre  qui  se 
trouve  en  rapport  avec  le  corps  étranger  que  l'on  veut  extraire.  Si  le 
calcul  se  prolongeait  du  côté  du  col  vésical  ou  du  côté  de  la  région  pé- 
nienne,  il  serait  possible  d'inciser  suivant  ces  deux  directions  poar 
rendre  l'opération  plus  facile.  En  incisant  l'urèthre  d'arrière  en  avant 
et  surtout  en  intéressant  le  bulbe  on  peut  exposer  le  malade  à  quelques 
accidents  hémorrhagiques  ;  mais  qu'est-ce  donc  que  ces  accidents  en 
comparaison  de  ceux  qu'il  courrait  par  l'emploi  des  procédés  que  nous 
avons  rejetés  !»  {Revue  méd.-chirurg.y  1852,  p.  81.) 

Ce  procédé  présente  des  inconvénients  très-sérieux  qui  ne  sont  com- 
pensés par  aucun  avantage.  Ce  décollement  du  rectum  et  de  l'urèthre, 
qu'on  opère  partie  en  divisant  et  partie  en  déchirant  les  tissus,  ne  peut  se 
faire  sans  exposer  le  malade  aux  chances  d'une  hémorrhagie,  sans  pro- 
duire une  plaie  large  et  profonde  destinée  à  suppurer  abondamment;  et 
cela  dans  une  région  comme  la  cavité  pelvienne  où  les  abcès  sont  si  à 
redouter.  Puis,  quelle  utilité  il  y  a-t-il  à  donner  une  direction  transver- 
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aleàllncision?  Quand  il  s'agit  d'un  calcul  auquel  il  fout  ouvrir  une 
large  Toie  en  incisant  obliquement  le  col  de  la  vessie  et  la  prostate,  on 
comprend  que  pour  conserver  le  parallélisme  dans  la  plaie  on  divise  le 
périnée  transversalement  Mais  ici  le  canal  est  largement  dilaté  par  la 
leole  présence  du  calcul;  il  existe  une  poche  qu'il  suffit  d'ouvrir  dans  le 
«is  de  son  plus  grand  diamètre  qui  est  antéro-postérieur  ;  et  puisque 
rarèthre  doit  être  incisé  dans  le  sens  de  sa  longueur,  à  quoi  bon  une 
incision  transversale  du  périnée?  —  C'est  ce  que  les  anciens  avaient  par- 
faitement compris  dans  la  pratique  de  la  boutonnière  ;  et  Jean  de  Ro- 
mani dans  sa  taille  par  le  grand  appareil  ne  divisait  pas  le  périnée  en 


Si  ces  raisons  ne  suffisaient  pas,  je  pourrais  encore  apporter  des  faits 
à  l'appui  de  mon  opinion.  Je  citerai^  comme  exemple,  un  cas  rapporté 
par  M.  Maigrat  de  Saint-Dizier.  —  Ayant  à  extraire  un  très-gros  calcul 
de  l'mrèthred'un  homme  de  quarante-sept  ans,  il  commença  l'opération 
eomme  one  taille  bilatérale.  Ensuite  il  incisa  le  canal  sur  la  sonde  et, 
aiec  on  bistouri  boutonné  conduit  sur  le  doigt,  il  ouvrit  la  poche  qui 
renfermait  le  calcul.  Celui-ci,  saisi  avec  des  tenettes,  résista.  L'incision 
agrandie  ne  donna  pas  un  résultat  meilleur;  à  l'aide  de  fortes  tractions 
on  parvint  enfin  à  décortiquer  le  calcul  et  à  l'extraire  par  morceaux. 
{Gai.  des  hôpii.,  1856,  p.  586.) 

(Test  qu'en  effet,  plus  le  volume  du  calcul  exige  qu'on  lui  ouvre  une 
large  route,  plus  il  est  nécessaire  de  diviser  le  périnée  dans  la  même 
firection  que  celle  où  l'on  doit  inciser  l'urèthre.  En  outre,  si  la  plaie  du 
canal  et  celle  des  tissus  qui  le  recouvrent  se  correspondent  exactement, 
on  courra  moins  de  chances  d'une  infiltration  d'urine,  dans  le  cas  où 
me  certaine  quantité  de  ce  liquide  s'échapperait  en  dehors  de  la  sonde 
placée  dans  la  vessie.  Enfin,  il  est  de  toute  évidence  qu'une  incision 
pratiquée  sur  le  raphé  exposera  moins  à  une  hémorrhagie. 

Qoand  le  calcul  est  arrêté  au  niveau  du  scrotum,  l'opération  est  d'une 
oécotion  assez  facile.  Un  aide  prend  un  testicule  dans  chaque  main  et 
les  porte  sur  les  côtés  de  la  verge,  de  façon  à  tendre  la  peau  modéré- 
nent.  Le  chirurgien  incise  la  peau  sur  le  raphé  et,  recommandant  à 
l'aide  de  tirer  également  sur  chaque  testicule,  il  prend  le  plus  grand 
toin  de  ne  pas  s'écarter  de  la  ligne  médiane.  La  plaie  du  scrotum  doit 
itre  plus  longue  que  celle  du  canal  et  lui  correspondre  exactement, 
/épaisseur  des  parties  molles,  leur  structure  lamelleuse  et  l'abondance 
lo  tissu  rendent  cette  précaution  indispensable  pour  éviter,  plus  tard, 
me  infiltration  d'urine. 

L'opération  est  encore  plus  simple  si  le  calcul  se  trouve  dans  la  por- 
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lion  antérieure  de  Turèthre;  elle  se  rapproche  beaucoup  de  celle  que 
pratiquaient  les  anciens.  Un  aide  placé  à  la  gauche  du  malade  lui  relève 
la  verge  en  même  temps  qu'il  en  tire  le  prépuce  en  avant  du  gland.  Le 
chirurgien  debout  à  la  droite  du  lit  embrasse  la  verge  par  sa  face  dor- 
sale,  avec  la  main  gauche,  et  fixe  le  calcul  en  le  saisissant  sur  les  côtés 
entre  Tindex  et  le  pouce.  Avec  la  main  droite,  armée  d'un  bistouri  droit, 
il  divise  la  peau  et  le  canal  sur  la  ligne  médiane  de  façon  que  l'in- 
cision dépasse  un  peu  le  calcul  en  avant  et  en  arrière.  Lorsque  celui-ci 
est  mis  k  nu,  il  le  fait  saillir  dans  la  plaie  en  courbant  légèrement  la 
verge  sur  sa  face  dorsale,  le  saisit  avec  des  pinces  et  le  tire  an  dehors. 
Ensuite  il  ramène  la  peau  de  la  verge  en  arrière  pour  recouvrir  la  plaie 
de  Turèthre. 

J'ai  apporté  à  ce  procédé  une  modification  qui  peut  être  d'une  cer- 
taine utilité,  quand  il  s'agit  d'extraire  un  calcul  gros  et  un  peu  long. 
Dans  ces  cas  Tincision  de  Turèthre  étant  proportionnée  à  la  longoew 
du  calcul,  il  est  difficile  de  la  recouvrir  tout  entière  par  le  déplace- 
ment en  avant  ou  en  arrière  de  la  peau  de  la  vei^.  Pour  éviter  cet 
inconvénient,  il  suffit,  sans  avoir  besoin  d'aide,  de  déplacer  la  peu 
latéralement.  L'opération  terminée,  la  peau  reviisnt  d'elle-noéme  à  sa 
place  et  recouvre  sans  peine  la  plaie  du  canal  si  longue  qu'elle  soit 

Franco  et  Â.  Paré  réunissaient  la  plaie  de  la  peau  par  des  points  de 
suture  et  des  emplâtres.  Cette  double  précaution  est  inutile.  Après  avoir 
placé  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie,  comme  on  doit  le  foire  dans 
quelque  point  que  Turèthre  ait  été  ouvert,  il  suffit  d'appliquer  sur  la 
verge  des  bandelettes  agglutinatives  pour  prévenir  l'écartement  des 
bords  de  la  plaie  cutanée,  en  cas  d'érection. 

La  cicatrisation  des  plaies  de  l'urèthre  à  la  suite  d'une  extraction  de 
calcul  est  généralement  assez  prompte,  si  l'on  a  pratiqué  une  incision  très* 
nette  et  si  l'on  a  pris  tous  les  soins  nécessaires  pour  empêcher  qu'elle  ae 
soit  souillée  par  l'urine  (voy.  Plaies  de  l'urèthre^  p.  MA).  Mais  quand  le 
calcul  parvenu  à  un  volume  considérable  a  ulcéré  et  aminci  les  tissus^ 
les  parois  de  la  poche  reviennent  difficilement  sur  elles-mêmes  surtout 
dans  la  région  pénienne,  et  il  s'établit  une  fistule  urinaire  des  plus  re- 
belles. 

Calcul  uréthral  avec  rétrécissement  de  l*urètkre.  ^—  Lorsque  l'urèthre 
est  rétréci  en  avant  du  calcul,  cette  circonstance  constitue  une  compli* 
cation  sérieuse  dont  la  gravité  est  en  rapport  avec  l'étroitesse  du  rétré- 
cissement^ le  volume  du  calcul  et  la  gêne  de  la  miction. 

Le  symptôme  le  plus  saillant  de  cet  état  de  choses  est  une  dysurie 
habituelle.  On  pourrait,  au  premier  abord,  l'attribuer  à  la  seule  dimiou- 
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ftion  do  calibre  de  Tarèthre;  mais,  quand  elle  n'a  pas  d'antre  cause,  le 
jet  de  l'oriney  si  petit  qu'il  soit,  est  continu,  tandis  qu'ici  il  est  sou- 
fent  inlerrompo  tout  à  coup.  Il  faut  donc  supposer,  dans  ces  cas, 
qu'à  l'obstacle  permanent  constitué  par  le  rétrécissement^  Tient  s'en 
joindre  un  autre  qui  n'est  que  momentané. 

Cependant  ce  nooTel  obstacle  peut  se  trouver  au  col  de  la  Tessie  aussi 
bien  qne  dans  l'urèthre.  Le  meilleur  moyen  de  s'en  assurer  est  de  pra* 
tiqBer  le  catbélérisme  avec  une  sonde  d'argent  de  petit  calibre.  Si 
eDe  peut  francbir  le  rétrécissement,  son  contact  a?ec  le  calcul  placé 
immédiatonent  derrière  lui  lèvera  tous  les  doutes.  Dans  le  cas  con- 
traiie^  on  sera  obligé  de  se  servir  d'une  bougie  de  caoutcbouc  très* 
petite;  elte  donnera  des  sensations  moins  nettes  qu'un  instrument  de 
métal;  ponrtant  on  s'apercevra  qu'elle  rencontre  un  obstacle  momen- 
tané et  qu'elle  frotte  contre  un  corps  solide  et  rugueux  bien  différent 
dn  tism  induré  des  rétrécissements.  Quand  on  en  peut  flûre  pénétrer 
la  bougie,  c'est  ordinairement  parce  que  le  calcul  est  gros  et  remplit  le 
enal.  Alors  il  sera  fecile  de  constater  sa  présence  à  travers  les  tégo- 
Bents  en  palpant  l'urètbie  dans  toute  sa  longueur.' Cet  examen  est  too- 
joors  utile,  tantôt  pour  compléter  les  renseignements  fournis  par  le 
cathétérisme,  tantôt  pour  reconnaître  le  volume  et  le  nombre  des 
caicnis. 

Noos  avons  déjà  vu  que  le  séjour  habituel  d'une  petite  quantité 
d'orine  derrière  un  rétrécissement  suflteait  pour  déterminer  à  la  longue 
des  accidents  graves.  Le  danger  est  encore  plus  grand  quand  on  a  affaire 
à  un  corps  étranger  :  s'il  est  arrondi  et  à  snrfece  lisse,  il  peut,  i  la  ma- 
nière d'une  soupape,  fermer  rorifice  du  rétrécissement  et  causer  une 
rétention  complète;  s'il  est  anguleux^  il  irrite  la  muqueuse,  ulcère  les 
panns  do  canal^  et  peut  donner  lieu  à  une  infiltration  urineus^.  Dans 
toos  les  cas,  il  augmentera  de  volume,  et,  dans  un  temps  donné,  son 
extraction  sera  inévitable;  il  vaut  donc  itiieux,  au  lieu  de  temporiser,  j 
procéder  le  plus  tôt  possible. 

L'qpératicm  à  laquelle  on  devra  recourir  dépendra  du  voltune  do 
eaknl  et  de  la  nature  du  rétrécissement 

Qoand  la  pierre  est  petite,  il  faut  dilater  le  rétrécissement  an  moyen 
de  boires  placées  à  demeure.  11  arrive  très-souvent  qu'elle  s'échappe 
d'eile-méme  dès  que  le  canal  est  suffisamment  élargi;  dans  le  cas  con- 
traire,  on  l'enlève  en  se  servant  des  pinces  de  Hunter  ou  d'un  lithotri- 
teor.  Ou^lqa^fois  on  l'a  repoussée  dans  la  vessie  sans  le  vouloir;  elle  ne 
tarde  pas  à  être  expulsée  par  les  urines.  On  pourrait,  au  besoin,  faciliter 
sa  sortie  en  faisant  quelques  injections  abondantes  dans  la  vessie.  Mais 
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si  ce  résultat  heureux  se  faisait  attendre,  il  faudrait  aller  à  sa  recherche 
et  la  broyer. 

Je  crois  pouvoir  assurer  que  les  choses  se  passent  presque  toujours 
comme  je  viens  de  le  dire,  car  il  ne  m^est  jamais  arrivé  qu'il  en  fût 
autrement.  Cependant,  quelques  chirurgiens  ont  rencontré  des  malades 
chez  qui  la  dilatation  par  les  bougies  était  impraticable,  parce  que 
celles-ci,  arrêtées  par  la  pierre,  ne  pouvaient  être  enfoncées  assez  loin 
dans  Turèthre.  Dans  ces  cas,  Leroy  (d'Étiolles)  père  conseille  d'élargir 
rapidement  le  rétrécissement  au  moyen  d'un  petit  bilabe.  On  introduit 
cet  instrument  fermé  dans  le  canal,  et  Ton  écarte  lentement  ses  branches 
après  les  avoir  engagées  dans  le  point  rétréci.  «...  La  répétition  de  cette 
manœuvre,  dit-il,  continuée  pendant  un  quart  d'heure  chaque  fois, 
permet  souvent  d'introduire  le  brise-pierre  assez  avant  pour  qu'il  loi 
soit  possible  de  morceler  la  partie  antérieure  de  la  pierre,  puis  lorsque 
son  écartement  est  plus  facile,  de  l'attaquer  franchement...  »  {Trait.  de$ 
angus.j  p.  liiU).  —  Sur  un  autre  malade,  ce  moyen  ayant  échoué,  il  pra- 
tiqua l'incision  d'un  bourrelet  charnu.  Voici  le  fait  tel  qu'il  le  rap- 
porte :  a ...  Quatre  jours  de  suite  cette  distension  soutenue  fut  mise  en . 
usage  pendant  un  quart  d'heure  à  une  demi-heure.  Le  malade  la  sup- 
porta sans  trop  de  douleur^  mais  l'instrument  n'arrivait  pas  jusqu'à  la 
pierre;  il  en  était  encore  séparé  par  un  bourrelet  charnu  assez  résis' 
tant  appliqué  sur  elle.  Désespérant  de  dilater  ce  point,  j'introduisis  jus- 
que sur  la  saillie  une  canule  tranchante  avec  laquelle  j'en  fis  la  résolu- 
tion en  exécutant  un  mouvement  de  rotation.  Un  petit  brise-pierre 
uréthral  à  cailler  put  alors  saisir  le  calcul,  le  briser  et  l'extraire...  « 
{Loc.  ciLy  p.  316.) 

Je  n'hésite  pas  à  proscrire  ces  sortes  d'opérations.  La  première,  avec 
ses  introductions  d'un  dilatateur  mécanique  répétées  pendant  un  quart 
d'heure  ou  une  demi-heure,  expose  le  malade  à  des  accidents  inflam- 
matoires sérieux;  et  comme  on  revient  à  ces  manœuvres  plusieurs  jours 
de  suite,  qu'arriverait-il  si  ces  accidents  se  manifestaient  pendant  que 
la  pierre  est  encore  dans  l'urèthre?  Quant  à  la  seconde,  qui  consistée 
exciser  un  bourrelet  charnu,  elle  est  impraticable  et  plus  dangereuse. 
La  canule  tranchante,  dit  Leroy  (d'Étiolles),  agit  à  la  manière  d'un  em- 
porte-pièce, et  comme  le  calcul  lui  fournit  un  point  d'appui  en  arrière, 
elle  ne  peut  ni  dévier,  ni  s'égarer  (lac.  ciY.,  p.  /il 5).  —  Or,  ce  point  d'ap- 
pui est  bien  infidèle  :  la  partie  antérieure  du  calcul^  si  unie  qu'elle  soit, 
ne  présente  jamais  une  surface  plane  que  l'extrémité  tranchante  de  la 
canule  puisse  toucher  dans  tous  ses  points.  Le  calcul  lui-même  jouissant 
toujours  d'une  certaine  mobilité,  fuira  sous  la  pression  de  l'instrument 
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Leroy  (d'ËtioIles)  cite  un  cas  de  succès.  Mais,  quand  on  songe  qu'il  opé- 
rait à  11  eenimètres  de  profondeur  dans  l'urèthre,  il  est  permis  de  se 
demander  s'il  s'est  rendu  un  compte  bien  exact  de  ce  qu'il  avait  foit. 

Cependant  l'extraction  du  corps  étranger  est  nécessaire  et  souvent 
trés-argente,  quand  le  cours  des  urines  est  compromis.  Une  opération 
est  inévitable,  mais  il  reste  à  déterminer  celle  qui  convient  le  mieux. 
Ce  choix  dépendra  uniquement  du  volume  de  la  pierre.  Quand  on  juge 
qo'eUe  est  assez  petite  pour  traverser  un  canal  qui  serait  libre  de  tout 
obstacle,  il  faut  employer  Turéthrotomie  interne.  On  ne  cherchera  pas  à 
faire  une  incision  profonde  dans  l'espérance  de  guérir  le  rétrécissement, 
car  il  serait  impossible  de  l'intéresser  dans  toute  sa  longueur;  on  ne  doit 
songer  qa'à  le  débrider  en  avant  et  à  lever  l'obstacle  qui  s'oppose  à  la  sor- 
tie de  la  pierre.  Tous  les  uréthrotomes  ne  conviendraient  pas  pour  exé- 
cuter cette  opération  :  comme  on  ne  peut  franchir  le  rétrécissement  sans 
rencontrer  l'obstacle  placé  immédiatement  après  lui,  il  faut  se  servir  d'un 
instrument  qui  coupe  par  son  extrémité,  afin  de  pratiquer  une  incision 
qui  s'étende  au  moins  jusqu'à  la  pierre.  Dans  ce  but,  le  petit  uréthrotome 
de  M.  Ricord  est  le  meilleur,  parce  que  sa  lame  glisse  jusqu'à  l'extré- 
mité de  la  canule,  et  peut,  au  besoin,  la  dépasser  de  quelques  millimètres 
(Toy.  p.  225).  Sa  forme  droite  permet  de  le  tourner  de  tous  les  côtés  et 
de  débrider  le  rétrécissement  sur  plusieurs  points  de  sa  circonférence. 
Cela  fait,  on  procède  immédiatement  à  l'extraction  de  la  pierre  et  l'on 
place  une  sonde  à  demeure  dans  la  vessie. 

Si  la  pierre  est  assez  grosse  et  enclavée  dans  l'urèthre,  de  telle  façon 
qu'on  juge  son  extraction  impossible,  même  après  le  débridement  du 
rétrécissement,  on  ne  doit  pas  hésiter  à  lui  ouvrir  une  nouvelle  voie  à 
travers  les  parois  du  canal,  en  suivant  les  règles  que  j'ai  données,  filais, 
après  l'avoir  retirée^  il  laut  profiter  de  l'ouverture  qu'on  vient  de  faire 
poor  inciser  le  rétrécissement  et  tenter  d'en  obtenir  la  guérison.  Du 
reste,  cette  opération  complémentaire  est  indispensable  pour  intro- 
duire dans  la  vessie  la  sonde  destinée  à  empêcher  la  sortie  des  urines 
par  la  plaie. 

TioisiJais  CLASSE.  —  Les  corps  étrangers  arrêtés  dans  l'urèthre,  après 
j  être  entrés  par  le  ipéat  urinaire,  diffèrent  tellement  entre  eux  par  le 
Tolome,  la  longueur,  la  forme,  la  consistance  et  la  composition,  qu'il 
serait  impossible  de  les  classer  avec  quelque  méthode.  Ce  sont  ordinai- 
rement des  aiguilles,  des  épingles,  des  plumes,  des  crayons,  des  mor- 
ceaux de  bois  ou  de  baleine^  des  tuyaux  de  pipe,  des  épis  de  céréales 
avec  lesquels  les  malades,  par  une  singulière  perversion  desprit,  espè- 
rent se  procurer  quelques  jouissances;  les  enfants  s'introduisent  plutôt 
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dans  le  canal  des  noyaux  de  fruits,  des  graines,  de  petites  boules  de 
Terre  ou  de  mitai  et  d'autres  objets  semblables  qui  servent  à  leurs 
amusements.  On  rencontre  encore  des  bouts  de  sonde,  d'uréthrotomc 
et  de  porte^austique  brisés  pendant  une  opération^ 

On  a  dit  que  les  corps  étrangers  engagés  dans  le  canal  avaient  une 
grande  tendance  à  y  pénétrer  profondément,  qu'ils  étaient  attirés  et 
comme  aspirés  par  la  \'essie.  Il  y  a  du  vrai  dans  cette  opinion;  pourtant 
il  serait  difficile  de  donner  la  raison  de  cette  disposition  singulière,  en 
présence  des  faits  contradictoires  dont  nous  sommes  ténoioins  journel- 
lement. S'il  n'est  pas  tare  qu'une  bougie  introduite  dans  l'urèthre  s*j 
enfonce  d'elle-même,  pendant  les  courts  instants  qu'on  met  i  préparer 
les  fils  de  coton  destinés  à  la  fixer,  il  arrive  bien  plus  souvent  qu'elle 
soit  cbassée  au  dehors  par  les  contractions  de  cet  organe.  Dans  quel- 
ques cas  seulement  on  peut  saisir  la  cause  de  la  progression  du  corps 
étranger;  c'est  quand  il  s'agit  d'un  objet  allongé^  ayant  comme  une 
épingle  une  extrémité  mousse  et  l'autre  aiguë.  Le  malade,  inquiet  et 
voulant  se  débarrasser  du  corps  qui  le  gène,  se  tiraille  la  vei^.  Dans 
ce  mouvement^  les  parois  du  canal  glissent  facilement  sur  l'épingle  dont 
la  tète  est  tournée  du  côté  de  la  vessie;  mais,  pendant  leur  retrait,  elle!» 
se  fichent  sur  la  pointe  de  l'épingle  et  entraînent  celle-ci  en  arrière.  Le 
mécanisme  est  le  même  que  celui  employé  par  les  enfimts  pour  faire 
grimper  un  épi  de  seigle  dans  la  manche  de  leurs  vêtements. 

Le  premier  effet  de  la  présence  d'un  corps  étranger  dans  Tnrèthro 
t^st  d'apporter  une  grande  gène  dans  la  miction.  Les  urines  sortent  dif- 
ficilement et  avec  douleur;  souvent  elles  sont  mélangées  de  sang.  Au 
bout  d'un  temps  assez  court,  des  accidents  inflammatoires  se  manifes- 
tent. Un  écoulement  séro-sanguinolent  et  bientôt  purulent  se  fait  par  le 
méat  urinaire  ;  la  verge  se  gonfle,  devient  d'un  rouge  vif  et  présente  tous 
les  caractères  d'une  infiltration  phlegmoneuse}  une  fièvre  très-viire  se 
déclare.  Si  le  malade  restait  dans  cet  état,  il  serait  exposé  à  des  abcès 
et  même  à  tmc  gangrène  du  pénis»  En  supposant  même  que  rinflam- 
mation  tombât  d'elle-même,  tout  danger  ne  derait  point  passé  :  le  corps 
étranger^  en  restant  dans  le  canal^  s'incrusterait  de  matières  calcaires 
et  finirait  par  former  un  calcul  dont  l'extraction  serait  trè&Hiifficiie.  Ces 
terminaisons  fâcheuses  sont  heureusement  très-rares,  parce  que  le 
malade,  en  proie  à  des  souffrances  aiguës,  réclame  pix>mptem«it  les 
secours  de  la  chirurgie. 

Les  raisons  qui  m'ont  empêché  de  classer  les  coi^^s  étrangers  m'obli- 
gent également  à  ne  pas  donner  des  règles  générales  pour  leur  extrac- 
tion. Je  me  trouve  réduit  à  citer  des  faits  dans  lesquelsi  toutefois^  le 
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praticien  pourra  trouTer  les  éléments  de  la  conduite  qu'il  devra  suivre 
dans  chaque  cas  particulier. 

Lorsque  le  corps  étranger  n'est  entré  qu'en  partie  dans  l'urèthre,  il 
est  ordinairement  assez  facile  de  l'en  retirer.  Pourtant  il  est  quelquefois 
configuré  de  telle  façon  qu'il  résiste  à  des  tractions  même  assez  fortes. 
Ainsi  on  ne  pourrait  tirer  sur  un  épi  de  céréale  sans  risquer  de  déchirer 
les  parois  du  canal.  Dans  ce  cas,  on  commence  par  lier  l'épi  au  ras  du 
méat  orinaire  avec  un  fil  très-solide  dont  on  passe  les  cheCs  dans  une 
eannle  d'argent  de  moyenne  grosseur^  ouverte  par  les  deux  bouts,  et 
^  a  été  préalablement  enduite  d'huile  en  dedans  et  en  dehors.  Un  aide 
soutient  la  verge  sans  trop  la  tendre.  Alors,  le  chirurgien  tire  modéré^ 
ment  sur  le  fil  avec  la  main  gauche,  tandis  qu'avec  la  droite,  il  enfonce 
la  canule  dans  l'urèttire  de  manière  à  rebrousser  les  barbes  de  l'épi. 
Quand  celui-ci  est  renfermé  tout  entier  dans  la  canule,  on  les  retire 
tons  les  deux  en  même  temps.  —  C'est  le  procédé  que  Marchettis  em- 
ploya poor  enlever  du  rectum  d'une  fille  publique  une  queue  de  cochon 
que  des  étudiants  y  avaient  introduite.  11  arrondit  un  roseau  creux  à 
Tune  de  ses  extrémités,  puis  attacha  au  bout  de  la  queue,  qui  était  hors 
du  fondement,  un  gros  fil  ciré  et  le  passa  dans  le  roseau  :J1  poussa 
d'une  main  cette  espèce  de  canule  dans  le  rectum,  tandis  que  de  l'autre 
main  il  retenait  le  fil  et  par  conséquent  la  queue  à  laquelle  il  était  fixé. 
Cette  manoeuvre  opératoire  n'est  applicable  qu'autant  que  le  corps 
étranger  est  peu  volumineux  et  permet  de  passer  une  canule  entre  lui 
et  les  parois  du  canal.  Elle  n'aurait  pas  été  possible  dans  le  cas  suivant  : 
—  J'ai  été  appelé  chez  un  malade  qui  s'était  introduit  dans  l'urèthre 
une  branche  de  marronnier  grosse  comme  une  très-forte  sonde.  11  en 
avait  6té  l'écorce  afin  que  la  couche  de  liquide  onctueux  qui  recouvre 
l'iuibier  raidit  cette  introduction  plus  facile;  mais  il  s'y  était  pris  avec 
tant  de  maladresse  qu'il  avait  entamé  le  bois  avec  son  canif  et  soulevé 
de  petites  lamelles  dont  la  partie  libre,  dirigée  en  avant,  entrait  dans 
les  tissUs  chaque  fois  qu'il  voulait  se  débarrasser  de  ce  corps  étranger. 
La  veige  était  gonflée,  rouge  et  très-douloureuse.  11  n'urinait  qu'avec  la 
plus  grande  peine.  On  ne  pouvait  songer  à  employer,  ici,  le  procédé  de 
Marchettis.  Alors,  j'imaginai  un  autre  moyen  qui  me  réussit  :  après 
aToir  coupé  la  branche  de  maronnier  à  un  centimètre  environ  du  méat 
arinaire,  je  la  fendis  sur  plusieurs  points  et  je  la  traversai  dans  toute  sa 
longioenr  avec  un  stylet  boutonné,  de  façon  à  en  faire  un  paquet  d'allu- 
mettes. Atcc  des  pinces  j'enlevai  d'abord  les  morceaux  du  centre  et, 
suceessivement,  tous  les  autres.  L'opération  dura  près  de  trois  quarts 
d'heure  et  le  malade  fut  délivré. 
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L'extraction  d'un  corps  étranger  qui  est  entré  tout  entier  dans  Turè- 
thre  exige  quelquefois  des  manœuvres  longues  et  difficiles.  Cependant, 
s'il  est  petit  et  arrondi  comme  un  noyau  ou  une  boule  de  verre^  on  par- 
vient souvent,  en  le  poussant  d'arrière  en  avant  avec  les  doigts,  à  le 
faire  sortir.  Si  Ton  a  affaire  à  une  tige  de  bois  ou  de  métal  dont  la  surface 
est  lisse  et  le  bout  antérieur  arrondi,  on  peut,  en  la  saisissant  en  arrière 
à  travers  les  parties  molles  et  en  refoulant  le  pénis  vers  sa  racine,  la  faire 
glisser  dans  le  canal  à  la  manière  d'un  passe-lacet  dans  la  coulii^se  d'an 
vêtement.  Dans  le  cas  où  Ton  ne  réussirait  pas,  il  faudrait  se  servir  des 
pinces  de  Hunter  et  les  manœuvrer  comme  je  Tai  dit  à  propos  des  cal- 
culs. 

Mais  les  difficultés  commencent  dès  qu'il  s'agit  d'un  corps  étranger  à 
surface  irrégulière  et  dont  les  bouts  sont  pointus,  parce  que  les  trac- 
tions nécessaires  pour  le  retirer  ne  servent  qu'à  enfoncer  leur  pointe 
antérieure  dans  les  tissus.  Telles  sont  les  aiguilles  et  les  épingles.  Dans 
ces  cas,  on  peut  user  d'un  procédé  ingénieux,  connu  depuis  bien  long- 
temps, comme  il  est  facile  de  le  voir  parle  fait  suivant  :  •—  En  1773, 
dit  Deschamps,  un  ouvrier,  âgé  de  vingt-sept  ans,  éprouvant  des  dé- 
mangeaisons dans  l'urèthre,  y  introduisit,  par  la  tète,  ime  longue  ai- 
guille à  coudre  et  la  poussa  le  plus  loin  qu'il  put.  Un  bruit  qu'il  crut 
entendre  à  sa  porte  le  surprit;  il  lâcha  l'aiguille  qui  avança  dans  l'urè- 
thre,  avant  qu'il  pût  la  saisir.  U  tenta  inutilement  de  la  ramener  vers  le 
gland j  pour  la  faire  sortir;  la  douleur  qu'il  éprouva  de  la  piqûre  dans 
ses  différentes  tentatives  le  firent  renoncer  à  ce  projet  :  il  prit  celui  de 
lier  la  verge  assez  fortement  pour  empêcher  l'aiguille  d'aller  plus  loin, 
et  il  vint  sur*le-champ  chez  moi.  Je  trouvai  l'aiguille  entrée  à  près  de 
deux  pouces  de  profondeur;  j'introduisis  en  vain  plusieurs  instruments 
pour  en  faire  Textraction.  En  courbant  la  verge,  je  sentais  bien  distinc- 
tement la  pointe  de  l'aiguille  à  travers  le  caual  et  les  téguments.  Je  pris 
le  parti  de  percer  l'urèthre  et  la  peau,  ce  que  je  fis  avec  difficulté^  quoi- 
que l'aiguille  fût  très-pointue;  je  ne  pouvais  garantir  le  canal  de  Tim- 
pression  de  la  tête  de  cet  instrument  sur  laquelle  j'étais  obligé  d'ap- 
puyer. La  pointe  de  l'aiguille  un  peu  à  jour^  je  la  saisis  avec  des  pincet 
d'horloger  et  fen  débarrassai  promptement  le  malade.  (Deschamps,  Traité 
de  l'opération  de  la  taille^  vol.  IVj  p.  244.) 

Dieffenbach  a  procédé  de  même  chez  un  jeune  garçon  de  quatorze 
ans,  qui  s'était  introduit  dans  l'urèthre  une  aiguille  à  coudre  dont  l'œillet 
était  dirigé  du  côté  de  la  vessie.  Le  corps  étranger  avait  pénétré  jusque 
dans  la  portion  membraneuse  et  causait  de  vives  souffrances  dans  la 
région  du  périnée.  L'émission  de  l'urine  était  trés^ouloureuse.  L'em- 
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boopoint  ne  permettait  pas  de  palper  l'aiguille  à  travers  les  tégaments; 
mais  en  couchant  le  malade  comme  s*il  allait  être  taillé,  on  pouvait 
teotir  son  extrémité  mousse  par  l'anas.  Dieffenbach  fit  alors,  avec  la 
nain  gauche,  un  pli  au  périnée  et,  avec  l'index  de  la  main  droite  intro- 
init  dans  le  rectum,  il  poussa  l'aiguille  à  travers  les  téguments.  La  pointe 
de  celle-ci  étant  venue  à  paraître  au  dehors,  il  fat  facile  de  la  retirer 
atec  des  pinces.  {Gaz.  tnédic,  18/^2,  p.  109.) 

M.  Soulé,  de  Bordeaux,  réussit  de  même  dans  des  circonstances  où 
Pextraction  du  corps  étranger  par  l'urèthre  était  absolument  impos- 
nUe.  Il  s'agissait  d'un  jeune  homme  de  vingt-trois  ans  qui  avait  dans 
rorèthre  une  de  ces  épingles  doubles  dont  les  femmes  se  servent  pour 
retenir  leurs  cheveux.  Il  essaya  d'abord  de  la  retirer  avec  des  pinces  ; 
Dais  il  ne  saisissait  qu'une  branche  et,  à  mesure  qu'il  tirait  sur  elle, 

fautre  branche  s'enfonçait  dans  l'épaisseur  des  parois  du  canal.  « En 

eoodant,  dit-il,  fortement  la  verge,  je  parvins  à  faire  traverser,  non  sans 
pdDe,  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre  par  les  deux  chefs  de  l'aiguille. 
Oae  fois  ce  corps  i  l'extérieur,  j'en  redressai  la  courbure  et  sectionnai 
ai  ras  de  la  peau  une  des  branches.  Le  reste  de  l'extraction  ne  nécessita 
qa^un  léger  effort (Gaz.  médic,  18^9,  p.  7i8.) 

Dans  tous  ces  cas,  l'opération  fut  d'une  exécution  très-simple.  Elle 
ne  produisit  qu'une  petite  piqûre  qui  ne  donna  lieu  à  aucun  accident, 
et  dont  la  cicatrisation  a  été  complète  dès  le  lendemain. 

Ce  procédé  n'est  applicable  que  dans  son  premier  temps,  quand  le 
corps  étranger  est  une  épingle.  Gelle-ci  traversera  facilement  les  parois 
lu  canal,  à  la  manière  d'une  aiguille,  mais  on  ne  pourra  l'extraire  tout 
BDlière  à  cause  du  volume  de  sa  tète.  Deschamps  raconte  que  dans  un 
cas  semblable,  un  chirurgien,  après  avoir  tiré  l'épingle  autant  que  pos- 
abie,  la  coupa  au  ras  de  la  peau  et  que  la  tète  sortit  heureusement  par 
rorèthre. 

M.  Boinet  employa  un  meilleur  moyen  pour  extraire  ime  épingle  de 
I  centimètres  qu'un  jeune  homme  s'était  introduite  jusque  dans  la  ré- 
pon  membraneuse.  «  ....  Avec  le  pouce  de  la  main  gauche  je  fixai  soli- 
ieoient,  dit-il,  la  tète  de  l'épingle  dans  le  lieu  qu'elle  occupait,  puis, 
iriiant  la  verge  en  deux  dans  le  point  qui  répondait  à  la  pointe  de 
l'épingle,  je  fis  sortir  celle-ci  à  travers  les  parois  de  l'urèthre  et  je  l'at- 
tirai au  dehors,  à  l'exception  de  la  tète,  qui,  étant  trop  grosse  pour 
^aaser  par  la  piqûre  pratiquée  par  l'épingle,  resta  dans  le  canal^  mais 
lans  le  point  occupé  par  la  pointe  quelques  instants  auparavant  J'avais 
kmc  retiré  ce  corps  étranger  d'une  fois  sa  longueur  de  l'urèthre.  Cela 
^Cant  fait,  par  un  mouvement  de  bascule  de  haut  en  bas,  j'abaissai  la 
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pointe  de  l'épingle  Yers  la  racine  de  la  verge,  pour  ensuite  la  faire  ren- 
trer dans  le  canal  en  poussant  de  bas  en  haut  et  de  telle  sorte  que  la 
tête  pût  sortir  la  première  par  le  méat  urinaire  ;  dès  lors  il  me  devint 
facile  d'achever  l'extraction  de  ce  corps  étranger  qui  n'était  plus  qu'à 
quelques  millimètres  de  l'ouverture  uréthrale  en  le  saisissant  avec  une 
pince  à  disséquer...  »  (Gaz,  médic,^  18M,  p.  28&.) 

Il  est  dit  dans  cette  observation  que  l'épingle  avait  6  centimètres; 
n^ais  n'eût-elle  eu  qu'une  longueur  ordinaire,  qu'il  aurait  été  facile  de 
l'extraire.  Une  fois  retournée  dans  le  canal,  il  aurait  suffi  d'aller, 
avec  une  pince  de  Hunter,  en  saisir  la  tète.  Celle-ci,  malgré  son  petit 
volume,  ne  pourrait  échapper  à  la  pince^  parce  qu'en  tenant  l'épingle 
par  la  pointe,  on  la  guiderait  pour  ainsi  dire  entre  les  mors  de  l'instru* 
ment.  —  On  comprendra  encore  mieux  la  valeur  de  ce  procédé  en  le 
comparant  à  celui  qu'employa  Desault,  chez  un  jeune  homme  qui  avait 
dans  i'urèthre  une  épingle  de  17  centimètres.  Il  appuya  fortement  un 
doigt  sur  la  partie  inférieure  de  l'urèthre  où  répondait  la  pointe  de 
l'épingle,  qu'il  fixa  par  ce  moyen  ;  puis,  ayant  poussé  les  branches  d'une 
pince  de  Hunter  plus  avant,  il  saisit  l'épingle  environ  à  S  centimètres 
de  la  pointe,  la  recourba  en  forme  d'anse  en  la  tirant  &  lui,  et  en  Ht 
sur-le-champ  l'extraction.  Félix  Pascal  ajoute  que,  bien  que  la  pointe 
de  l'épingle  eût  traversé  le  canal  et  la  peau,  le  malade  éprouva  peu  de 
douleur  et  qu'il  ne  survint  aucun  accident  (Chopart,  Loc,  cit.^  vol.  II, 
p.  296).  —  Malgré  cette  heureuse  terminaison,  il  n'est  pas  besoin,  je 
pense,  de  montrer  combien  un  pareil  procédé  est  défectueux. 

M.  Caudemonta  proposé  un  autre  moyen  ingénieux  et  simple  tout  à 
la  fois.  Loin  d'enfoncer  la  pointe  de  l'épingle  dans  les  parois  du  canal, 
comme  Deschamps  et  M.  Boinet,  il  essaye  de  l'en  dégager;  puis,  tandis 
qu'il  soutient  l'épingle  en  arrière  avec  les  doigts  d'une  main,  avec  l'autre 
il  introduit  dans  l'urèthre  une  grosse  bougie  de  cire  avec  laquelle  il 
cherche  à  rencontrer  la  pointe  de  l'épmgle.  S'il  y  réussit,  il  ramène 
du  môme  coup  la  bougie  et  le  corps  étranger. 

Je  noterai,  pour  mémoire,  le  ûl  de  laiton  tourné  en  spirale  de  Le- 
monnier,  de  Rouen,  et  la  longue  aiguille  à  tricoter  enduite  de  poix  k 
son  extrémité,  dont  se  servaient  quelques  chirurgiens.  L'emploi  de  ces 
instruments  infidèles  ne  peut  être  excusé  que  par  la  nécessité. 

Leroy  (d'Étiolles)  père  avait  imaginé  un  petit  brise-pierre  dont  la 
branche  femelle  est  fenôtrée  et  dont  la  branche  mâle  est  en  forme  de 
crochet;  avec  cette  dernière  on  accroche  le  corps  étranger,  et  après 
l'avoir  plié,  on  le  fait  glisser  de  force  dans  la  rainure  de  la  branche 
femelle.  M.  Courty  (de  Montpellier)  préfère  une  canule  par  laquelle  cm 
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bdi  passer  on  stylet  muni  d'nn  écnm  à  son  talon,  eroeliu  à  son  e^tré^ 
mité.  Qoand  le  corps  étranger  est  saisi,  le  stylet,  ramené  en  arrière  ^^ 
moyen  de  récron,  le  plie  et  l'entraîne  avec  lui  dans  la  cavité  de  la  ca* 
noie.  Ces  instruments  peuvent  être  utiles  dans  quelques  oas  particqlieni 
mais  Os  ne  sont  pas  en  usage. 

Dans  la  plupart  des  observations  qui  ont  été  publiées,  il  est  dit  que  le 
corps  étranger,  extrait  de  Turèthre,  occupait  la  région  membraneuse} 
maïs  en  les  lisant  avec  soin  on  est  bientôt  convaincu  qu'il  était  placé 
en  avant.  On  comprendrait  mal,  en  effet,  que  des  corps  droits  et  longf 
comme  des  aiguilles,  des  épingles,  des  porte-plumes,  ne  fussent  pas  ari- 
rétés  dans  le  cul-de-sac  du  bulbe  et  aient  pu  pénétrer  dans  la  partie 
courbe  do  canal.  Il  y  en  a,  pourtant,  des  exemples,  mais  ce  sont  de 
rares  exceptions. 

Il  n'en  est  plus  de  même  si  le  corps  étranger  est  un  bout  dç  sondf , 
parce  que  celle-ci  se  brise  ordinairement  dans  le  point  où  elle  rencontra 
le  plus  de  résistance,  c'est-à-dire  dans  la  portion  courbe  de  l'urétbrei 
Lorsque  cet  accident  arrive  au  moment  où  l'on  retire  la  sonde  de  }i| 
vessie,  il  n'y  a  pas  à  craindre  que  son  extrémité  brisée  retourne  daoK 
cet  organe  que  l'on  vient  de  vider  et  dont  les  parob  sont  revenues  sur 
elles-mêmes;  mais  s'il  a  lieu  pendant  les  efforts  que  l'on  fait  pour  ei^ 
foncer  la  sonde,  il  faut  introduire  de  suite,  et  aussi  baut  que  possible, 
rindex  de  la  main  droite  dans  le  rectum  et  le  recourber  en  forme  de 
crochet,  de  manière  à  comprimer  la  prostate  d'arrière  en  avant  pour 
empêcher  le  corps  étranger  d'entrer  dans  la  vessie.  Cette  précautioii 
est  tellement  indispensable,  que  si  le  chirurgien  n'a  pas  les  instruments 
nécessaires  pour  extraire  le  fragment  de  sonde,  il  doit  garder  son  doigt 
dans  le  rectum  jusqu'à  ce  qu'on  les  lui  ait  procurés.  Alors  seulement  il 
se  fera  remplacer  par  un  aide,  afin  d'avoir  les  deux  mains  libres  pouf 
agir  convenablement. 

On  se  sert  généralement  d'une  pince  de  Hunter.  C'est  le  meilleur 
instrument,  surtout  quand  il  s'agit  d'une  sonde  de  gomme  élastique 
dont  la  brisure  irrégulière  présente  toujours  quelque  saillie  facile  à 
saisir.  Dès  qu'on  tient  le  corps  étranger,  on  le  tire  à  soi  doucement,  en 
loi  faisant  décrire  une  courbe  dirigée  du  côté  de  l'abdomen  comme 
dans  Topération  du  cathétérisme.  —  (Jn  fragment  de  sonde  d'argeott 
dont  la  surface  est  polie  et  la  cassure  très-nette,  serait  plus  difficile  à 
saisir  et  s'échapperait  souvent  des  mors  de  l'instrument,  à  la  moindre 
traction.  Dans  ces  cas,  il  faut  modifier  la  pince  en  lui  donnant  dfç 
branches  très-étroites  et  changer  la  manœuvre  opératoire.  On  ne  devr^ 
plus  songer  à  embrasser  le  corps  étranger  dans  toute  son  épaisseur. 
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parce  que  les  branches  trop  fines  de  la  pince  glisseraient  sur  sa  surface 
arrondie  ;  mais  on  cherchera  à  introduire  une  de  ces  branches  dans  la 
cavité  du  bout  de  sonde,  tandis  qu'on  fera  passer  l'autre  entre  lui  et  les 
parois  de  l'urèthre;  de  cette  façon  on  le  tiendra  solidement,  et  il  sera 
facile  de  l'extraire. 

J'indiquerai  encore  un  autre  moyen  moins  sûr  que  le  précédent,  mais 
qui  a  le  mérite  d'être  très-simple  et  presque  sous  la  main  du  chirurgien. 
—  Étant  interne  des  hôpitaux,  je  venais  de  pratiquer  le  cathétéfisme 
avec  une  sonde  d'argent  composée  de  deux  pièces  (voy.  p.  56).  Quand 
je  voulus  la  retirer,  je  n'en  ramenai  qu'une  moitié,  et  l'autre  resta  dans 
le  canal.  La  sondé  n'avait  pu  se  briser,  car  je  n'avais  éprouvé  aucone 
résistance  en  l'introduisant  dans  la  vessie,  mais  le  petit  ajutage  de  la 
pièce  antérieure  s'était  dessoudé  et  était  resté  vissé  dans  la  pièce  posté- 
rieure. On  n'avait  pas  à  redouter  que  celle-ci  pénétrât  dans  la  vessie  qui 
venait  d'être  vidée;  cependant,  il  foUait  se  hâter  de  la  retirer.  Je  n'avais 
pas  de  pinces  de  Hunter  ;  celle  de  nos  trousses  était  trop  courte.  Alors 
j'imaginai,  après  avoir  passé  un  doigt  dans  le  rectum  pour  arrêter  la 
sonde  en  arrière,  d'introduire  dans  la  cavité  de  cette  dernière  une  pe- 
tite bougie  de  corde  à  boyaux  que  je  poussai  aussi  loin  que  possible. 
Au  bout  de  deux  heures,  quand  je  supposai  que  la  bougie  avait  eu  le 
temps  de  se  gonfler,  je  la  retirai  doucement  et  je  fus  assez  heureux 
pour  ramener  le  bout  de  sonde  avec  elle. 

Quelquefois  le  corps  étranger  est  configuré  de  telle  façon  et  si  bien 
enclavé  dans  l'urèthre  qu'il  serait  impossible  de  l'en  retirer.  Alors  on 
doit  se  résigner  à  ouvrir  le  canal  par  le  dehors.  Ici  le  manuel  opératoire 
diffère  notablement  de  celui  que  j'ai  décrit  à  propos  des  calculs,  parce 
qu'il  n'est  pas  n^écessaire  d'avoir  une  grande  ouverture.  Le  chirurgica 
commencera  par  s'assurer  de  ta  place  qu'occupe  le  corps  étranger.  Si 
celui-ci  est  facilement  reconnaissable  à  travers  les  téguments,  il  le 
prendra  pour  point  de  repère  et  pratiquera  au  niveau  de  son  extrémité 
antérieure  une  incision  de  2  centimètres  ;  alors,  courbant  la  verge  sur 
sa  face  dorsale,  il  le  fera  saillir  par  cette  ouverture  et  l'extraira  avec 
des  pinces.  Dans  aucun  cas,  l'incision  ne  doit  avoir  plus  d'étendue, 
parce  que  le  corps  étranger  étant  tout  en  longueur,  il  suffit  qu'elle  soit 
assez  large  pour  en  laisser  passer  le  bout  antérieur. 

Si  le  corps  étranger  est  mince  et  situé  profondément,  il  ne  sera  plus 
perceptible  au  toucher  et  ne  pourra  servir  de  guide  au  bistouri.  Hais 
alors  le  canal  sera  assez  libre  pour  qu'on  puisse  y  introduire  facilement 
un  petit  cathéter  cannelé;  et  lorsque  l'extrémité  de  cet  instrument  sera 
arrivée  au  niveau  du  corps  étranger,  c'est  sur  elle  qu'il  faudra  inciser 
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rurèthre.  Une  incision  de  2  centimètres  suffit  généralement;  mais  il 
ne  faudrait  pas  craindre  de  la  faire  plus  longue  si  la  recherche  du  corps 
étranger  le  demandait. 

Quelques  chirurgiens^  s'exagérant  les  dangers  de  cette  opération, 
conseillent,  après  qu'on  a  saisi  le  corps  étranger,  de  le  tirer  avec  force^ 
an  risque  de  produire  des  déchirures  du  canal  qu'ils  regardent  comme 
peu  sérieuses  ;  et  ils  rapportent  des  faits  à  l'appui  de  leur  opinion. 
raccorderai,  i  la  rigueur,  que  les  suites  immédiates  de  ces  déchirures 
n'ont  pas  une  grande  gravité,  surtout  si  l'on  a  soin  de  placer  une  sonde 
à  demaure  dans  la  vessie,  ausritôt  après  l'extraction  du  corps  étranger. 
Vais  on  oublie  de  dire  si  l'on  a  revu  les  malades  au  bout  d'un  certain 
temps  et  s'ils  urinaient  librement  Une  incision  longitudinale  du  canal 
est  toojours  une  opération  de  quelque  importance  ;  elle  peut  être  suirie 
d'une  fistule  urinaire.  Pourtant,  je  la  préfère  de  beaucoup  à  des  ma- 
nœuvres riolcntes  et  aveugles,  qui  peuvent  amener  les  plus  graves 
désordres,  et  dont  la  conséquence  obligée  est  un  rétrécissement  cica- 
triciel. 


CHAPITRE  XU 

VÊGÉTATIO!«S  DANS  L'URÉTHRE. 

A.  VégétQtioni  dans  rurèthre  de  f  homme,  —  En  exposant  l'anatomîe  pa- 
thologique des  rétrécissements,  j'ai  déjà  parlé  des  caroncules  ou  camo- 
sites  admises  par  les  anciens  auteurs;  j'ai  montré  qu'on  rencontrait  en 
effet,  dans  l'urèthre,  quoique  très-rarement,  tantôt  des  fi^ranulations 
blancbAtres,  dures,  irrégulières,  qui  n'étaient  autre  chose  que  des  restes 
de  brides  fibreuses  déchirées  et  rétractées,  tantôt  de  petites  tumeurs 
^e  M.  Mercier  a  Irés-justement  comparées  aux  bourgeons  charnus  des 
plaies.  Mais  ce  serait  faire  un  étrange  abus  de  mots  que  de  donner  à  ces 
productions  le  nom  de  polype.  On  les  retrouve  dans  d'autres  régions 
du  corps  que  celle  de  l'urèthre,  et  là,  il  n'était  jamais  venu  à  l'idée  de 
personne  de  les  décrire  sous  cette  dénomination. 

Ce  n*est  pas  que  je  nie  d'une  manière  absolue  les  polypes  de  l'urèthre. 
M.  Thompson,  dans  le  savoir  et  la  probité  scientiGque  duquel  j'ai  toute 
confiance,  dit  qu'il  existe  dans  le  musée  de  Guy's  I/ospiial^  sous  le 
n*  2411,  une  pièce  présentant,  à  l'union  des  régions  prostatique  et  mem- 
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braneuse,  une  tumeur  pédioulée  ayant  neuf  lignes  de  long  sur  trois  ou 
quatre  de  large;  il  a  même  donné  dans  son  livre  la  figure  de  cette 
tumeur  qu'il  regarde  comme  un  des  plus  beaux  exemples  de  polype. 
Cependant,  je  ne  puis  me  défendre  de  quelques  doutes.  H.  Pro  a  donné 
également  une  description  succincte  de  cette  pièce,  et  il  dit  :  «  Un 
rétrécissement  est  situé  à  la  fin  de  la  portion  membraneuse,  à  i  pouce 
en  avant  du  verumontanum.  Immédiatement  derrière  le  rétrécissement, 
se  trouve  un  repli  mugueux  ressemblant  à  un  polype  en  fdrme  de  lan- 
guette dont  la  baie  ett  adhérente  à  la  paroi  de  Vurèthre  et  dont  le  sonmiet 
est  libre  dans  le  canal...  »  [Anat.  paih.  dei  ritrée.^  p.  115.)  Il  s*agit  bien 
de  la  même  pièce  classée  sous  le  n<^  2ftll  dans  le  musée  de  Gmft 
Hoipital  et  pourtant,  d'après  le  dessin  de  M.  Thompson,  la  tumeur  ett 
pédiculée  et  son  pédicule  est  très-grêle,  tandis  que,  d'après  la  description 
de  M.  Pro,  il  s'agit  d'une  languette  dont  la  bam  est  adhérente  à  la  paroi 
de  l'urèthre. 

Si  j'insiste  sur  ces  faits,  c'est  que,  malgré  le  nombre  considérable 
d'urèthres  que  j'ai  ouverts,  je  n'ai  jamais  rencontré  de  polype;  c'est, 
aussi^  que  je  n'ignore  pas  combien  l'erreur  est  facile.  Sur  deux  des  pièces 
de  ma  collection,  on  voit,  à  l'union  de  la  région  prostatique  avec  la  mem- 
braneuse, une  bandelette  longue  de  &  à  5  millimètres,  épaisse  de  2  envi- 
ron, frangée  à  son  sommet  et  qui  rappelle  assez  bien  certains  polypes 
de  la  vessie.  Cependant,  en  y  regardant  de  près,  on  voit  qu'il  ne  s'agit 
pas  même  d'une  production  nouvelle;  dans  les  deux  cas,  ce  prétendu 
polype  n'est  qu'un  lambeau  des  parois  du  canal  qui  aura  été  déchiré 
dans  quelque  opération  de  cathétérisme,  car  les  malades  qui  m'ont 
fourni  ces  pièces,  avaient  l'urèthre  en  très-mauvais  état. 

J'ai  rencontré  encore,  dans  la  région  prostatique,  plutôt  en  arrière 
qu'en  avant^  des  vésicules  grosses  comme  un  pois,  à  demi-transparantes, 
couleur  d'ambre  et  qu'on  aurait  pu  donner  comme  des  polypes  mu- 
queux;  or,  ces  vésicules  étaient  de  simples  kystes  prostatiques,  qui  se 
vidaient  complètement  dès  qu'on  les  avait  ouverts. 

Ch.  Bell  et  M.  Civiale  n'ont  pas  craint  d'écrire  qu'au  moyen  des  em- 
preintes fournies  par  les  bougies  de  cire,  ils  savaient  reconnaître  ces 
tumeurs  sur  le  vivant.  Il  suffit  de  signaler  de  pareilles  prétentions,  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  les  combattre.  Pour  voir  jusqu'à  quel  point  on 
peut  se  faire  illusion,  il  est  bon  de  lire  l'ouvrage  publié  sur  ce  sujet  par 
Nicod.  Cet  ancien  chirurgien  de  l'hôpital  Beaujon  croyait  trouver  des 
polypes  dans  presque  tous  les  cas  de  rétrécissements;  il  les  attaquait 
par  le  nitrate  d'argent,  et  quand  des  lambeaux  de  tissus  sphacélés  résul- 
tant de  ses  cautérisations  fréquentes  et  profondes  s'échappaient  de  Tu- 
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rèthre,  il  affirmait,  sans  autre  prenve,  qu'ils  étaient  des  débris  de  polypes. 
Des  trente-six  observations  qu'il  a  rapportées,  la  première  seule  con- 
tient la  description  d'une  pièce  pathologique  :  «...  La  portion  prosta- 
tique, ditril,  nous  fit  aussitôt  dbtinguer  un  corps  sphérique,  brunâtre, 
trarersé  par  des  vaisseaux  sanguins  et  d'une  consistance  mollasse,  de 
six  lignes  de  diamètre,  logé  en  partie  dans  l'urèthre  et  plus  de  la  moitié 
dans  une  cavité  demi>sphérique  résultant  de  la  pression  exercée  par  la 
tumeur  sur  le  côté  droit  de  l'urèthre.  Ce  tubercule  était  ane%  adhérent  au 
bord  de  la  cavité  pourne  laisser  aucun  dauteaux  asgistonts  sur  son  implanta-- 
tùm  et  90  nature  polypeuse...n  (Nicod,  1835,  Traité  des  polypes  de  Turèthre^ 
p.  11  et  12).  En  s'en  rapportant  aux  termes  mêmes  employés  par  Tau- 
tenr,  ne  serait-on  pas  fondé  à  croire  qu'il  s'agissait  ici  d'une  tumeur  de 
la  prostate  plutôt  que  d'un  polype  ? 

Les  productions  pathologiques  qu'on  rencontre  le  plus  souvent  sont 
de  véritables  végétations  semblables  à  celles  qui  se  développent  sur  les 
parties  voisines  comme  le  gland  et  le  prépuce.  Elles  n'en  diffèrent  que 
par  quelques  caractères  insignifiants  résultant  de  leur  siège  dans  la 
fosse  naviculaire. 

Les  végétations  du  gland  ont,  en  général,  un  pédicnle  très-court; 
aussitôt  détachées  de  la  surface  qui  leur  a  donné  naissance,  elles  ont  une 
grande  tendance  à  augmenter  de  volume;  elles  s'étalent,  se  divisent 
et  présentent  assez  bien  l'aspect  d'un  chou-fleur  qui  serait  rouge.  Les 
granulations  sont  fermes  et  recouvertes  d'un  épithélium  ordinairement 
dur  et  sec.  Quand  une  de  ces  végétations  se  développe  dans  la  fosse 
naviculaire,  elle  ne  se  trouve  plus  dans  les  mêmes  conditions.  Comprimée 
par  les  parois  de  l'urèthre,  elle  ne  peut  s'étaler  ni  se  diviser  en  plusieurs 
lobes;  subissant  l'espèce  de  moule  qui  l'enserre,  elle  grandit  lentement 
et  forme  une  petite  tumeur  unique  légèrement  allongée.  Gela  est  si  vrai 
que  si  elle  vient  à  franchir  le  méat  urinaire  elle  augmente  rapidement 
de  volume  et  reprend  tous  les  caractères  des  végétations  du  gland.  Elle 
a  un  pédicule  quelquefois  assez  long  parce  qu'à  chaque  miction  le  flot 
des  urines  tend  à  la  chasser  hors  de  l'urèthre;  l'épithélium  manque  par 
places,  ou  il  est  mou  et  facile  à  détacher,  parce  qu'il  est  comme  macéré 
dans  les  liquides  du  canal. 

Ces  végétations,  arrivées  à  un  certain  degré  de  développement,  figurent 
assez  bien  un  petit  polype,  mais  cette  forme  ne  change  en  aucune  façon 
leur  constitution  anatomique  qui  est  identique  avec  celle  des  végétations 
du  gland. 

Je  ne  parlerai  pas  ici  de  leurs  causes,  de  leur  nature  et  de  leur 
traitement.  Ces  différentes  questions  se  trouveront  traitées  implicite- 
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ment  dans  les  quelques  pages  consacrées  aux  végétations  uréthrales  de 
la  femme. 

B.  Végétations^polypeg,  tumeurs  douloureuses^  tumeurs  dans  Vurèthre  de  la 
femme. — Il  peut*  se  développer,  dansTurèthre  de  la  femme,  des  tumeurs 
de  nature  très-diverse,  et  l'on  comprend  très-bien  que  les  auteurs  aient 
adopté  la  dénomination  qui  leur  semblait  convenir  le  mieux  à  la  pro- 
duction pathologique  qu'ils  avaient  à  décrire.  S'ils  ont  eu  le  tort  de 
donner,  dans  quelques  cas,  des  noms  différents  à  des  altérations  de 
même  nature,  on  a  eu  celui  non  moins  grand,  depuis  les  travaux  de 
Nicod  et  de  M.  Velpeau,  de  désigner  presque  toutes  les  tumeurs  de 
Turèthre  sous  le  nom  de  polypes.  Ainsi  M.  Velpeau  raconte  qu'il  a  été 
appelé  chez  une  dame  souffrant  de  Turèthre  depuis  très-longtemps,' 
éprouvant  des  pesanteurs  au  bas*  fond  de  la  vessie,  au  rectum,  à  la 

matrice La  malade  avait  dans  le  canal  une  tumeur  du  volume  d'un 

œuf,  consistante,  d'un  rouge  livide,  ayant  énormément  distendu  Tu- 
rèthre.  —  M.  Amédée  Forget,  dans  un  excellent  travail  sur  ce  sujet,  cite 
un  cas  où  la  tumeur  était  du  volume  d'une  noix,  d'un  rouge  violacé, 
très-douloureuse,  occupant  le  côté  droit  du  méat  urinaire  et  se  prolon- 
geant par  une  large  base  dans  l'épaisseur  de  la  muqueuse.  S'agit-il  bien 
ici  de  polypes  ?  et  si  l'on  donne  le  nom  de  polypes  à  ces  tumeurs,  ne 
convient-il  pas  de  laisser  le  nom  de  végétations  à  ces  productions  si 
communes  de  l'urèthre  qu'on  ne  désigne  pas  autrement  quand  on 
les  rencontre  sur  les  parties  voisines  telles  que  les  petites  lèvres,  la 
fourchette,  etc.,  etc.? 

Les  végétations  sont  beaucoup  plus  fréquentes  dans  Turèthre  de  la 
femme  que  dans  celui  de  l'homme.  Presque  tous  les  auteurs  assurent 
qu'on  les  rencontre  surtout  chez  les  jeunes  ûlles  de  dix  à  vingt-cinq  ans. 
Il  me  serait  impossible  de  résoudre  cette  question,  car  en  ne  consultant 
que  mon  expérience,  je  trouve  un  résultat  très*différent.  Sur  6l  malades 
que  j'ai  opérées,  une  seule  avait  vingt  et  un  ans,  les  autres  avaient  plus 
de  vingt-cinq  ans,  et  la  plus  âgée  était  une  femme  de  cinquante-deux 
ans  qui  ne  voyait  plus  depuis  dix-neuf  mois. 

On  a  cru  remarquer  que  les  végétations  se  produisaient  sous  l'in- 
fluence de  toute  cause  pouvant  irriter  la  muqueuse  de  l'urèthre,  telle 
que  la  masturbation,  les  excès  de  coït,  une  vaginite,  un  chancre  du 
canal.  Quelques  chirurgiens,  sans  rejeter  complètement  ces  causes,  ont 
prétendu  que  la  plus  fréquente  était  l'infection  syphilitique.  Cette  der- 
nière opinion  a  été  très-controversée.  Tout  le  monde  est  d'accord  sur 
es  faits,  mais  chacun  les  interprète  en  sa  faveur.  Ainsi  on  ne  peut  nier 
que  des  végétations  ne  puissent  se  développer  en  dehors  de  l'influence 
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syphilitique  puisqu'on  les  a  trouvées^  plus  d'une  fois^  chez  des  jeunes 
filles  qui  n'avaient  jamais  présenté  le  moindre  accident  et  même  sur 
des  enfants.  Mais  il  n'est  pas  moins  vrai  qu'en  général  les  végétations 
accompagnent  si  souvent  la  syphilis  que^  pendant  longteinps,  on  les  con- 
sidérait comme  un  accident  de  cette  affection,  et  enfin  que  celles  de 
l'urèthre  se  rencontrent  très-fréquemment  chez  des  femmes  de  mau- 
vaise vie,  qui  ont  eu  ou  ont  encore  une  maladie  syphilitique. 

L'opinion  qui  me  paraît  la  plus  sensée,  et  à  laquelle  le  plus  grand 
nombre  de  chirurgiens  se  rallient^  c'est  que  les  végétations  ne  sont 
point  de  nature  syphilitique^  que  celles  de  l'urèthre  sont  très-souvent 
provoquées  par  un  eczéma  et  même  par  une  cause  toute  locale  d'irrita- 
tion^ mais  que  la  syphilis,  en  dehors  de  son  influence  spécifique,  peut 
également  concourir  à  leur  développement  par  l'inflammation  profonde 
qu'elle  entretient  dans  l'épaisseur  des  tissus. 

Le  nombre  des  végétations  est  assez  variable.  Quand  etles  occupent 
le  pourtour  du  méat  urinaire,  elles  sont  ordinairement  multiples  et  il 
en  existe  en  même  temps  sur  les  parties  voisines.  On  peut  aussi  en  ren- 
contrer plusieurs  dans  le  canal,  mais  souvent  il  n'y  en  a  qu'une.  Alors 
elle  est  implantée  plus  ou  moins  près  du  col  de  la  vessie  et  presque 
toujours  sur  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre.  M.  Huguier  attribue  ce  siège 
de  prédilection  à  l'hypertrophie  fréquente  de  la  petite  crête  raphéale 
dont  M.  Jarjavay  a  signalé  la  grande  vascularité. 

Tant  que  la  végétation  est  renfermée  dans  le  canal,  elle  grossit  lente- 
ment. Avant  de  se  montrer  au  dehors,  elle  peut  acquérir  un  volume 
assez  grand  pour  dilater  largement  l'urèthre  qui  présente,  au  toucher, 
un  cordon  mollasse,  gros  comme  une  très-forte  sonde.  Cependant  il  est 
rare  qu'elle  arrive  à  ce  degré  sans  entr'ouvrir  le  méat  urinaire,  et  elle 
apparaît  sous  la  forme  d'une  demi-sphère,  rouge  et  à  surface  lisse. 

Aussitôt  qu'elle  fait  saillie  hors  de  l'urèthre,  elle  reprend  la  marche 
ordinaire  des  végétations  :  elle  devient  granuleuse  à  la  surface^  se  fen- 
dille et  se  développe  en  largeur.  Dans  un  cas,  M.  Larcher  a  vu  une  de 
ces  tumeurs,  large  de  2  centimètres  environ,  s'étaler  au-devant  du  méat 
urinaire  de  manière  à  le  masquer  complètement. 

Les  changements  que  la  végétation  subit  alors  dépendent  unique- 
ment de  ses  rapports  avec  les  parties  voisines.  Ainsi  elle  est  ordinaire- 
ment d'un  rouge  vif,  mais  quelquefois  elle  prend  une  teinte  violacée  et 
même  noirâtre.  C'est  quand  son  pédicule  épais  est  trop  à  l'étroit  dans 
l'urèthre,  ou  quand  cet  organe,  irrité  par  la  présence  de  ce  corps  étranger, 
se  contracte  spasmodiquement^  parce  que,  dans  les  deux  cas,  il  y  a  gêne 
de  la  circulation. 
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D'autres  fois,  elle  est  légèrement  aplatie  sur  les  côtés  et  ressemble 
un  peu  à  une  crête  de  coq.  Cette  disposition  anormale  se  rencontre 
chez  les  femmes  très-grosses  dont  les  grandes  lèvres  forment  deux 
bourrelets  épais  qui  compriment  la  tumeur  latéralement. 

Quand  la  végétation  se  dépouille  par  places  de  son  épithélium,  s'ul- 
cère et  sécrète  une  suppuration  abondante  mélangée  de  sang,  c'est, 
d'une  part,  qu'elle  est  baignée  par  des  mucosités  vaginales  plus  ou 
moins  acres  et,  d'autre  p^t,  qu'elle  est  exposée  à  des  frottements  con- 
tinuels, pendant  la  marche* 

Les  premiers  symptômes  de  cette  aiCection  sont  peu  apparents.  Ce 
sont  une  déviation  dans  le  jet  des  urines  et  quelques  cuissons  au  mo- 
ment de  la  miction.  Les  malades  attribuent  ces  légers  accidents  k  un 
échauffement  dans  les  parties  et  s'en  inquiètent  peu.  Mais,  au  bout 
d'un  temps  quelquefois  assez  long,  elles  ont  des  envies  fréquentes 
d'uriner  ;  elles  urinent  avec  souffrances;  la  fin  de  la  miction  est  accom- 
pagnée de  ténesmes  douloureux  et  suivie  d'un  petit  écoulement  de 
sang;  assez  souvent  le  linge  est  taché  par  un  écoulement  sanieuxet 
purulent  dans  Tintervalle  des  mictions.  Alors  seulement  on  réclame  les 
soins  d'un  chirurgien.  Celui-ci  soupçonne,  tout  d'abord,  l'existence  d'un 
corps  étranger  dans  la  vessie  et  croit  devoir  pratiquer  le  cathétérisme. 
Mais  l'introduction  de  la  sonde  est  si  douloureuse  que  son  attention  est 
aussitôt  éveillée  sur  la  véritable  nature  de  la  maladie.  —  U  commencera 
par  toucher  Turèthre  par  sa  paroi  inférieure,  pour  en  apprécier  le 
volume,  la  souplesse  et  la  sensibilité*  S'il  le  trouve  tuméfié  et  plus  eon- 
sistant  dans  un  point  que  dans  un  autre,  il  le  pressera  doucement  et  m 
les  côtés  avec  les  doigts,  en  arrière  de  la  partie  renflée,  pour  Cure  stiUir 
la  végétation  entre  les  lèvres  du  méat  urinaire.  Cette  maoceavre  simple 
et  peu  douloureuse  réussit  tràs-souvent.  Si  elle  est  în«i|fRy^nt^^  il  faul, 
avec  ^extrémité  des  branches  d'une  pince  à  pansement,  ou  wkmsL  d'une 
pince  à  polypes  légèrement  recourbée,  écarter  les  lèvies  du  méêi  et  la 
végétation  s'offre  pour  ainsi  dire  d'elle-même  à  la  vue. 

Ce  mode  d'examen  est  indispensable,  surtout  quand  la  végétaUoo  est 
située  profondément,  parce  qu'elle  peut  n'apparaître  au  dehors  qu'^rès 
un  temps  très-long.  M.  Larcher  rapporte  l'observation  d'une  temme  qui 
éprouva  les  plus  vives  souffrances  pendant  dix-neuf  mois  et  dont  la  ma- 
ladie ne  fut  découverte  qu'au  moment  où  lé  polype  sortit  de  TurèUire. 
Quand  on  s'est  assuré  de  la  présence  d'une  végétation  daas  le  eamli 
on  peut>  en  se  servait  d'un  stylet  boutonné,  la  contourner  debKfoai 
reconnaître  son  volume,  son  point  d'insertion,  la  grosseur  et  la  loogoear 
de  son  pédicule.  Mais  ces  recherchés  sont  ordinaii^emeat  ilte«doiiloii- 
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reDses;  il  Taot  mieux  ne  s'assurer  de  ces  détails  qu'au  moment  même 
où  l'on  pratique  l'opération. 

Quelques  femmes  éprouvent  des  douleurs  dans  les  aines  et  dans  les 
lombes»  des  pesanteurs  dans  le  bassin  et  sur  la  partie  antérieure  des 
caisses.  Ces  symptômes  que  je  n'ai  jamais  observés,  doivent  être  rares; 
pourtant  ils  ont  été  notés  par  des  chirurgiens  dignes  de  foi,  et  il  faut  en 
tenir  compte.  Mais  ce  que  je  ne  puis  admettre,  c'est  qu'ils  puissent  Caire 
croire  à  une  maladie  dc^matrice,  même  après  un  examen  complet  de  la 
malade.  M.  Barlbez  raconte  que  M.  Velpeau  eut  à  redresser  plusieurs 
erreurs  de  ce  genre  dans  un  laps  de  temps  asses  court  :  Ainsi  M.  Tvan 
lui  présenta  une  dame  souffrant  depuis  plusieurs  années  des  parties 
génitales  externes,  et  qui  avait  subi  toutes  sortes  de  traitements  pour  des 
maladies  autres  que  la  sienne;  on  lui  avait  cautérisé  le  col  de  l'utérus  à 
plosiears  reprises,  sans  songer  à  examiner  l'urèthre  qui  contenait  une 
végétation.  Chez  une  autre  personne  traitée  également  pour  une  maladie 
de  matrice  depuis  quinze  ans^  M.  Velpeau  reconnut  un  polype  de  neuf 
lignes  de  long.  —  H  me  semble  superflu  d'établir  les  caractères  diffé- 
rentiels d'une  affection  utérine  et  d'une  végétation  uréthrale,  car  le  plus 
simple  examen  sntài  pour  éviter  toute  erreur;  mais  il  est  bon  de  savoir 
que  cette  erreur  a  été  commise  plus  d'une  fois. 

On  pourrait  confondre,  à  la  rigueur,  une  végétation  saillante  au  dehors 
do  canal  avec  un  renversement  de  la  muqueuse  de  ce  conduit.  Mais 
cette  dernière  maladie  est  extrêmement  rare.  La  muqueuse  renversée 
ne  perd  pas  ses  caractères  :  elle  est  lisse  et  très^peu  sensible  au  toucher. 
La  tumeur  qu'elle  forme  n'est  point  pédiculée;  elle  est  même  plus 
large  k  sa  base  qu'à  son  sommet.  Plus  elle  s'allonge,  plus  elle  est  épaisse 
k  sa  base  tandis  que  le  pédicule  d'une  végétation  devient  de  plus  en 
plus  grêle  au  point  de  se  rompre  spontanément.  Enfin  les  urines  sortent^ 
sans  difficultés  et  sans  souffrances^  par  le  centre  de  la  tumeur. 

Le  pronostic  de  Ces  végétations  n'est  pas  grave*  Il  faut  pourtant  Ikire 
exception  pour  celles  qui  se  relient  à  une  affection  S3fphilitique9  dam  le 
cas  oh  celle-ci  serait  méconnue^ 

Dans  la  grande  majorité  des  cas,  il  est  assez  facile  de  guérir  les  végé- 
tations de  l'urèthre.  Aussi,  tous  les  modes  de  traitement  qui  ont  été 
préconisés,  tels  que  la  dessiccation^  la  cautérisation^  la  ligature  et 
l'excision,  comptent-ils  un  certain  nombre  de  succès;  mais  ce  qu'il  est 
utfle  de  déterminer,  c'est  la  valeur  relative  de  ces  moyens; 

A.  Dessiccation.  —  M.  Garni  conseille  d'appliquer  sur  la  tumeur  une 
poudre  composée,  par  parties  égales,  de  sabine  et  de  sulfkte  d'alumine. 
Ces  deux  ingrédients  se  retrouvent  dans  la  fameuse  poudre  dont  Loy- 
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seau  se  servait  pour  guérir  les  carnosités.  M.  Caudmonl  a  employé  avec 
succès  des  applications  d'eau  blanche  fortement  chargée  d'extrait  de 
Saturne.  Mais,  dans  ce  cas,  la  maladie  était  en  dehors  de  l'urèthre.  Il  y 
avait  un  paquet  de  végétations  se  présentant  comme  des  crêtes  de  coq 
minces,  repliées  plusieurs  fois  sur  elles-mêmes  et  siégeant  au  niveau 
de  la  lèvre  inférieure  du  méat  urinaire. 

Quand  la  végétation  est  renfermée  ou  seulement  implantée  dans 
l'urèthre,  il  y  aurait  de  sérieux  inconvénients  à  vouloir  la  détruire  parla 
dessiccation.  Quels  que  soient  les  topiques  que  Ton  emploie,  ils  doivent 
avoir  sur  les  tissus  une  action  assez  puissante  et  se  rapprochent  beau- 
coup des  caustiques;  or  il  est  impossible  de  limiter  cette  action  et  de 
ne  pas  intéresser  plus  ou  moins  les  parois  de  l'urèthre.  —  Et  encore  je 
ne  parle  pas  des  douleurs  que  provoqueront  les  manœuvres  nécessaire- 
ment très-fréquentes  qu'on  sera  obligé  de  faire  pour  porter  sur  la  tu- 
meur des  topiques  qui  seront  enlevés  à  chaque  miction. 

B.  Cautérisation.  —  La  cautérisation  pratiquée  avec  le  nitrate  d'argent 
est  de  beaucoup  préférable.  Celui-ci  est  plus  actif  que  les  topiques 
desséchants;  il  est  facile  de  limiter  son  action  en  projetant  nn  peu 
d'eau  sur  les  parties  aussitôt  après  qu'elles  ont  été  cautérisées.  Chez  les 
malades  très-pusillanimes,  on  peut  être  forcé  d'employer  ce  moyen; 
pourtant  il  est  long,  douloureux  et  très-infldèle. 

Le  fer  rouge  exerce  une  action  plus  puissante  et  peut  détruire  rapide- 
ment une  végétation.  Mais,  outre  que  ce  mode  de  cautérisation  est  très- 
douloureux,  il  serait  impossible  de  le  limiter.  Même  en  se  servant  d'un 
petit  spéculum  de  buis  ou  d'ivoire,  comment  porter  un  fer  rouge  dans 
la  profondeur  du  canal  sans  intéresser  les  parties  comprises  entre  les 
valves  de  l'instrument?  Et  si  l'on  ne  peut  protéger  ces  parties,  leur  brû- 
lure sera  suivie  d'une  cicatrice  qui  constituera  un  rétrécissement  des 
plus  sérieux.  —  M.  Caudmont  en  rapporte  un  exemple  très-intéressant: 
a  Madame  B.,  Âgée  de  quarante  ans,  vient,  dit-il,  me  consulter  pour  un 
rétrécissement  organique  de  l'urèthre  qui  rend  la  miction  très-pénible 
et  très-difficile.  J'introduis  une  bougie  de  gomme  élastique  d'un  très- 
petit  calibre  et  je  constate  l'existence  d'un  rétrécissement  assez  consi- 
dérable pour  rendre  le  passage  de  la  bougie  difficile.  Ce  rétrécissement 
est  dur  ;  il  commence  au  méat  et  se  prolonge  dans  l'intérieur  du  canal 
à  une  grande  profondeur.  Cette  dame  raconte  qu'elle  a  été  atteinte,  il 
y  a  une  dizaine  d'années,  d'un  polype  de  l'urèthre  pour  lequel  on  a  pra- 
tiqué Yexcision  et  la  cautérisation  au  fer  rouye. 

Contrairement  à  ce  qu'ont  avancé  quelques  auteurs,  Boyer  n'avait 
recours  à  la  cautérisation  actuelle  que  dans  les  cas  de  récidive  de  la 
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maladie.  Il  conseille  alors  de  pratiquer  de  nouveau  l*excîsion  qu'il  em- 
ployait  toujovrt  et  d'appliquer  le  fer  rouge  pour  détruire  les  parties  qui 
pouvaient  avoir  échappé  à  Tinslrument  tranchant.  (Traité  des  malad. 
ddrwrg.^  t.  X,  p.  422.) 

C  Ligature.  —  La  ligature  est  une  mauvaise  opération  sons  tous  les 
rapports  :  qu'on  se  serve^  pour  la  pratiquer,  de  fiis  métalliques  ou  de 
soie,  d'un  serre-nœud  ou  d'un  écraseur,  elle  est  douloureuse,  d'une 
exécution  difficile  et,  ce  qui  est  plus  important^  elle  ne  donne  que 
des  résultats  incomplets.  Comme  la  tumeur  présente  une  faible  résis- 
tance, on  ne  peut  la  tirer  avec  la  pince  avec  quelque  force  sans  risquer 
de  la  déchirer;  de  plus,  par  le  fait  seul  de  cette  traction,  elle  est  portée' 
en  avant  et  dans  une  situation  oblique  qui  ne  permet  pas  au  fil  d'é- 
treindre  parfaitement  son  pédicule  à  la  base.  Il  suffit  de  jeter  un  coup 
d'œil  sur  les  observations  qui  ont  été  publiées,  pour  voir  que  dans  la 
plupart  des  cas  où  la  ligature  a  été  pratiquée,  la  maladie  a  répullulé 
rapidement;  et  Ton  a  été  obligé,  pour  détruire  le  pédicule,  de  recourir 
à  des  cautérisations  énergiques  et  même  à  une  nouvelle  opération. 

D.  ExciiiofL  —  L'excision  est  le  moyen  le  plus  généralement  employé 
pour  guérir  les  végétations  situées  sur  les  parties  génitales  ou  au  pour- 
tour de  l'anus;  c'est  encore  elle  qui  convient  le  mieux  pour  enlever  les 
tumeurs,  végétations  ou  polypes  qui  siègent  dans  l'urèthre.  Voici  com- 
ment on  pratique  cette  opération  :  la  malade  est  couchée  en  travers  sur 
an  lit;  ses  membres  inférieurs  fléchis,  comme  pour  un  examen  au  spé- 
culum, sont  confiés  à  deux  aides.  Le  chirurgien,  placé  en  face  de  la 
malade,  écarte  les  petites  lèvres  avec  le  pouce  et  l'index  de  la  main 
gauche  portée  en  pronation,  tandis  qu'avec  la  main  droite,  il  introduit 
dans  l'urèthre  un  spéculum  d'oreille  ou  une  pince  à  polype  très-courbe. 
Quand  il  a  suffisamment  examiné  l'état  des  parties,  il  confie  les  bran- 
ches de  la  pince  à  un  des  aides.  Ses  deux  mains  sont  redevenues  libres  : 
Avec  la  gauche,  munie  d'une  pince  à  dents  de  souris,  il  saisit  la  végé- 
tation aurdessous  de  son  renflement  et  la  tire  légèrement  à  lui  ;  avec  la 
droite,  armée  de  ciseaux  courbes,  il  incise  le  pédicule  d'un  seul  coup, 
prenant  soin  d'emporter,  en  même  temps,  une  certaine  épaisseur  des 
tissus  sur  lesquels  la  végétation  est  implantée. 

L'opération  est  terminée  à  la  rigueur  et,  assez  souvent,  elle  donne  les 
résultats  les  plus  complets,  sans  que  des  soins  consécutifs  soient  néces- 
saires. Cependant  il  faut  se  mettre  en  garde  contre  deux  accidents  qui  ont 
été  observés  plus  d'une  fois,  une  hémorrhagic  et  la  récidive  de  la  ma- 
ladie. —  M.  Guersant  a  m\^  chez  les  enfants,  des  écoulements  de  sang 
si  fréquents  et  si  abondants,  qu'il  a  cru  devoir  abandonner  l'excision 
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pour  ia  ligature.  Il  n'en  est  pas  de  même  chez  la  femme  ou  même  chez 
la  jeune  fille  :  une  hémorrhagie  peut  se  manifester  après  une  excision 
profonde,  mais  elle  prend  rarement  des  proportions  dangereuses. 
M.  Amédée  Forget  en  a  pourtant  rapporté  un  exemple  intéressant  C'est 
le  seul  de  ce  genre  que  je  connaisse,  a  En  1837,  dit-il,  j'avais  assisté 
Lisfranc  dans  une  excision  d'un  très-petit  polype  qu'il  fit  à  la  femme 
d'un  de  nos  confrères.  Une  heure  environ  après  l'opération,  cette 
femme  fut  prise  d'une  syncope.  Appelés  en  toute  hâte,  nous  la  tronvoiis 
pâle,  le  pouls  faible.  Nous  la  découvrons  dans  la  pensée  qu'une  bémor^ 
rhagie  était  seule  capable  d'avoir  produit  des  accidents  de  cette  nature; 
il  n'y  avait  aucune  trace  de  sang  dans  le  lit  ;  l'hémorrhagie  avait  eo 
lieu  cependant,  mais  à  l'intérieur  de  l'm'èthre  ;  versé  à  la  surface  de  ce 
conduit,  le  sang  savait  reflué  dans  la  vessie,  qui  avait  pris  un  développe- 
ment considérable.  Dans  ce  cas^  il  suffit  de  comprimer  le  canal  de 
l'urèthre  avec  un  doigt  porté  sous  la  symphyse  ;  c'est  ce  que  je  fis  et 
les  accidents  cessèrent.  {Bullet.  de  thérap,,A^li^.) 

Le  moyen  employé  par  M.  Forget  était  indiqué;  s'il  avait  été  insuffi- 
8ant>  il  eût  été  facile  d'arrêter  l'hémorrhagie  en  introduisant  dans  l'urè- 
thre une  grosse  sonde  qui  aurait  comprimé  directement  les  orifices  des 
vaisseaux  ouverts. 

Quoique  l'écoulement  de  sang  soit  ordinairement  peu  considérable  et 
s'arrête  presque  toujours  de  lui-môme,  il  est  bon  de  le  prévenir  en 
cautérisant  la  plaie  du  canal  aussitôt  après  que  l'excision  est  terminée. 
Cette  précaution  me  semble  si  utile  que  je  la  regarde  comme  faisant 
partie  de  l'opération  ;  je  ne  l'ai  jamais  négligée  et  je  n'ai  eu  qu'à  m'en 
féliciter.  Le  chirurgien,  après  avoir  enlevé  la  végétation,  ne  retirera 
donc  pas  tout  de  suite  le  petit  spéculum;  il  profitera^  au  contraire,  de  U 
présence  de  cet  instrument  dans  l'urèthre  pour  éponger  la  plaie  avec 
soin  et  pour  en  toucher  le  fond  avec  du  nitrate  d'argent.  Il  ne  deira 
pas  craindre  de  pratiquer  une  cautérisation  énergique,  parce  qu'alors 
elle  aura  le  double  avantage  de  prévenir  une  hémorrhagie  et  de  morti- 
fier les  parties  de  la  végétation  qui  auraient  échappé  à  Taction  des 
ciseaux. 

Puisque  dans  la  plupart  des  cas  il  est  nécessaire  d'employer  la  caoté* 
Hsatlon  pour  empêcher  la  maladie  de  récidiver,  il  vaut  mieux  la  prati- 
quer immédiatement  après  l'ablation  de  la  tumenr  qu'au  kout  de 
quelques  jours^  quand  l'inflammation  de  l'urèthre  aura  rendu  son 
exploration  très-difficile.  — •  M.  Barthez  raconte  qne^  chez  une  malade 
opérée  depuis  quelques  jours,  M.  Velpeau  voulut  cautériser  la  plate  ao 
moyen  d'une  sonde  porte-caustique*  L'instrument  eut  d'abord  beaucoup 
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de  peîoe  à  entrer  dans  rurèthre,  qni  semblait  n'être  qu'un  cul-de-sac  ; 
cependant,  en  inclinant  assez  fortement  le  porte-caustique  du  côté 
droit,  on  parvint  à  passer  et  l'on  sentit  que  le  pédicule  du  polype,  im- 
planté SOT  le  c6té  gauche  du  canal,  n'avait  pas  été  enlevé  entièrement 
et  qa'il  s'était  boursouflé.  On  cautérisa  vivement  sur  ce  point;  quel- 
ques jours  après^  on  renouvela  la  cautérisation  et  la  sonde  ne  rencontra 
plus  d'obstacles.  {Joum,  kebd,,  1836.)  —Je  ne  vois  pas  au  juste  quelle 
part  on  doit  faire  au  boursouflement  d'un  reste  de  pédicule^  dans  la  diflS- 
cnlté  qu'on  éprouva  à  introduire  le  porte-caustique  dans  l'urèthre,  mais 
je  crois  bien  plutôt  que  cette  difficulté  dépendait  de  la  tuméfaction  qui 
accimipagne  toute  plaie  récente  et  du  spasme  de  l'urèthre.  Cependant» 
queDe  qu'ait  été  la  nature  de  l'obstacle^  n'est-il  pas  évident  qu'on 
n'aurait  pas  eu  à  le  surmonter,  si  l'on  avait  pratiqué  la  cautérisation 
aussitôt  après  l'excision  de  la  tumeur?  En  outre,  on  aurait  appliqué  le 
caustique  avec  plus  de  sûreté  qu'en  agissant  quelques  jours  après 
l'opération  et  en  se  trouvant  obligé  de  se  servir  d'une  sonde  porte- 
canstique. 

Une  des  complications  les  plus  sérieuses  contre  laquelle  je  dois  mettre 
en  garde  les  praticiens,  parce  qu'elle  peut  compromettre  les  résultats 
de  l'opération  la  mieux  faite,  c'est  la  coexistence  d'une  maladie  syphi* 
litiqne.  Au  nombre  des  malades  que  j'ai  traitées,  se  trouvait  une  jeune 
dame  de  la  Havane  à  qui  j'avais  enlevé  deux  végétations  de  la  grosseur 
d'un  petit  pois,  situées  sur  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre,  à  3  miN 
limètres  environ  du  méat  urinaire.  Au  bout  de  dix  jours,  elle  était 
complètement  guérie.  Mais,  au  bout  de  quarante  jours,  elle  revint  me 
voir,  parce  qu'elle  éprouvait  plus  de  difficultés  pour  uriner  qu'avant 
d'avoir  été  opérée.  Je  crus  d'abord  à  une  récidive.  Cependant,  je  ne 
trouvai  qu'une  très-petite  végétation  sur  le  bord  même  du  méat  uri- 
naire. Mais  celui-ci  était  induré;  la  grande  lèvre  du  côté  droit  présen- 
tait un  (Bdème  dur  et  avait  doublé  de  volume  ;  les  ganglions  des  aines 
étaient  tuméfiés^  ainsi  que  les  ganglions  cervicaux.  Bien  que  la  malade 
m'affirmât  qu'elle  n'avait  jamais  eu  de  chancres,  le  doute  n'était  point 
possible;  je  la  soumis  à  un  traitement  antisyphilitique  énergique. 
Après  quatre  mois^  les  parties  indurées  avaient  repris  leur  souplesse.  Il 
ne  restait  que  la  petite  végétation  que  j'enlevai  d'un  coup  de  ciseaux  et> 
cette  fois,  la  malade  était  guérie. 

Je  rapprocherai  de  ce  fait  une  observation  très-curieuse  qui  me  sem« 
ble  avoir  avec  lui  plus  d'un  point  de  ressemblance.  Elle  a  été  publiée 
par  le  docteur  Alex.  Hosack  :  «  En  1835^  une  servante  le  consulta  pour 
des  accidents  qu'elle  éprouvait  du  côté  des  voies  urinaires.  Chaque  fois 
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qu'elle  rendait  ses  urines,  elle  ressentait  de  vives  douleurs,  saignait 
fréquemment,  surtout  quand  elle  éprouvait  quelques  frottements  de  la 
part  de  ses  vêtements.  Souvent,  après  le  plus  léger  effort^  elle  éprouvait 
de  si  vives  douleurs  qu'elle  était  obligée  de  se  mettre  au  lit.  Elle  sup- 
porta cet  état  pénible  pendant  deux  ou  trois  ans;  enfin^  elle  se  décida 
à  réclamer  les  secours  de  Tart.  A  Texamen  des  parties  extérieures  de  la 
génération,  ou  découvrit  deux  ou  trois  petites  tumeurs  immédiatemeot 
dans  le  méat  urinaire  siir  lequel  elles  étaient  implantées  par  un  étroit 
pédicule.  Leur  couleur  était  d'un  rouge  vermeil  ;  elles  paraissaient 
recouvertes  par  la  membrane  muqueuse  uréihrale.  Sensibles  au  plus 
léger  contact,  elles  laissaient  couler  une  certaine  quantité  de  sang.  Leur 
forme  se  rapprochait  d'un  pois^  leur  volume  variait  entre  ce  dernier  et 
celui  d'un  haricot  ;  elles  étaient  placées  de  manière  à  briser  le  flot  de 
l'urine.  Le  point  d'attache  de  ces  petites  tumeurs  ayant  été  bien 're- 
connu, elles  furent  enlevées  d'un  coup  de  ciseau  sans  qu'il  s'écoulât 
beaucoup  de  sang.  Peu  de  joui^s  après,  les  parties  semblaient  avoir 
repris  leur  état  normal;  mais  six  semaines  après,  la  douleur  et  les 
autres  symptômes  reparurent^  et  bientôt  de  nouvelles  tumeurs^  en  tout 
semblables  aux  premières,  s'étaient  reformées.  —  La  muqueuse  uré- 
thrale  avait  tout  à  fait  l'aspect  d'un  fongus.  Une  nouvelle  excision  fut 
pratiquée,  dans  laquelle  on  comprit  le  méat  urinaire.  La  plaie  qui  en 
résulta  fut  promptement  guérie;  les  parties  paraissaient  tout  à  fait 
saines,  à  l'exception  de  quelques  points  dans  les  replis  des  nymphes 
qui  présentaient  une  altération  de  couleur;  la  cautérisation  répétée  les 
fit  disparaître. 

Au  bout  de  quelques  mois^  la  malade  était  encore  revenue.  Il  faut 
dire  qu'auparavant  l'orifice  uréthral  était  resté  dur,  comme  squirrheux. 
M.  Rodgers  se  décida  à  enlever  une  certaine  étendue  de  ce  canal.  — Pour 
pela,  après  avoir  pris  exactement  la  longueur  de  l'urèthrej  il  saisit 
Texcroissancc  fongueuse  avec  une  pince  de  Museux  et  l'attira  au  dehors. 
11  circonscrivit  l'urëthre  avec  le  bistouri,  le  disséqua  dans  l'étendue  de 
trois  quarts  de  pouce  et,  le  trouvant  sain  dans  ce  petit  point,  il  en  fit  la 
section.  A  ce  moment,  il  s'écoula  une  grande  quantité  de  sang,  mais  à 
l'aide  de  la  compression,  maintenue  constamment  appliquée  avec  uoe 
éponge,  on  vint  à  bout  de  l'arrêter  ou  de  la  diminuer  tellement  qu'on 
n'eut  rien  à  craindre  de  ce  côté.  — On  ne  laissa  pas  de  cathéter  dans  la 
vessie,  la  malade  ayant  uriné  peu  de  temps  avant  l'opération.  Mais  ce 
fut  à  tort,  puisqu'il  fallut  l'introduire  le  lendemain  matin,  non  sans 
difficulté.  L'opérée,  revue  six  mois  après,  était  guérie.  L'examen  de 
la  partie  enlevée  fit  voir  que  Turèthre  était  épaissi  et  induré  à  son  extré- 
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mité  ;  mais  cette  circonstance  ne  se  trouvant  pas  signalée  par  d'autres 
auteurs  qui  ont  parlé  de  cette  maladie,  M.  Rodgcrs  est  porté  à  croire 
que,  dans  ce  cas,  elle  était  le  résultat  de  Tirritation.  {Gaz.  médic,  1840, 
page  iâO.) 

M.  le  docteur  Hosack  ajoute  que  le  docteur  Mott,  consulté  pour  une 
jeune  fille  de  dix-huit  ans,  portant  deux  ou  trois  tumeurs  implantées 
sur  la  partie  externe  du  méat  urinaire,  crut  devoir  enlever  les  lèvres 
mêmes  de  cet  orifice.  Et  il  ajoute  que  le  moyen  le  plus  sûr  pour  préve- 
nir le  retour  de  la  maladie  est  d'enlever,  avec  les  petites  tumeurs,  Tori- 
fice  externe  de  Turèthre. 

On  ne  trouve,  dans  l'observation  de  M.  Hosack,  aucuns  renseigne- 
ments ni  sur  les  antécédents  de  la  malade,  ni  sur  son  état  en  général, 
mais  la  récidive  rapide  des  petites  tumeurs  et  l'induration  consécutive 
d'une  portion  de  l'urèthre  permettent  de  croire  qu'il  s'agissait  ici  d'une 
afiection  syphilitique,  comme  chez  la  femme  de  la  Havane  dont  j'ai 
parlé  plus  haut.  11  est  probable  que  l'emploi  d'un  traitement  général 
conrenable  aurait  suffi  pour  prévenir  la  seconde  opération  qui  n'était 
pas  sans  importance,  puisqu'on  enleva  une  partie  de  la  longueur  du  ca* 
nal.  —  Quant  au  conseil  donné  par  Hosack  et  à  la  conduite  suivie  par 
Mott,  je  pense  qu'ils  ne  sont  à  suivre  dans  aucun  cas.  Outre  les  dangers 
immédiats  de  l'opération,  on  risquerait  d'avoir,  plus  tard,  une  cicatrice 
trës-rétractile  et  un  rétrécissement. 

Ce  que  je  viens  de  dire  du  traitement  des  végétations  développées 
dans  l'urèthre  de  la  femme  est  également  applicable  à  celles  de 
l'homme.  Je  n'ai  jamais  rencontré  ces  tumeurs  qu'à  l'entrée  du  méat 
orinaire  ou  dans  la  fosse  naviculaire,et  il  est  assez  facile  d'en  pratiquer 
l'excision.  Dans  le  cas  où  elles  seraient  peu  accessibles  aux  ciseaux, 
soit  parce  qu'elles  occuperaient  la  partie  la  plus  reculée  de  la  fosse  na- 
vicnlaire,  soit  parce  qu'elles  rempliraient  l'extrémité  du  canal  de  façon 
qu'on,  ne  pût  reconnaître  le  point  de  leur  implantation,  soit,  enfin,  :i 
cause  de  l'étroitesse  du  méat  urinaire,  il  faudrait  se  comporter  comme 
il  est  d'habitude  de  le  faire  quand  on  veut  introduire  dans  l'urèthre 
des  instruments  d'un  certain  volume;  on  débriderait  le  méat  en  prati- 
quant une  petite  incision  sur  un  des  côtés  du  frein. 
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CHAPITRE  XIII 

VICES  DE  CONFORMATION  DE  L'URËTHRE. 

La  maladie  aflPecte  des  types  très-divers  dont  les  variétés  sont  nom- 
breuses, parce  qu'elle  emprunte  à  Tâge  et  à  la  constitution  des  sujets, 
aux  circonstances  extérieures,  etc.,  des  éléments  infinis  de  complica- 
tion. Il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  vices  de  conformation  :  ceux-ci  ne 
sont  autre  chose  que  des  arrêts  de  développement  ;  aussi  ne  présentent- 
ils  que  quelques  types  dont  les  variétés  ne  font  (ju'indiquer  l'époque  où 
l'arrêt  de  développement  s'est  produit  et  le  point  sur  lequel  il  a  porté. 

Dans  une  étude  embryologique,  il  serait  indispensable  d'examiner  tou- 
tes les  variétés  des  vices  de  conformation  de  l'urèthre  et  d'insister  sur 
leurs  moindres  détails.  Mais,  au  point  de  vue  chirurgical,  il  suffit  de 
décrire  les  types  les  plus  arrêtés  et  d'indiquer  leur  traitement,  laissant 
à  chaque  praticien  le  soin  de  modifier  sa  conduite  suivant  les  cas  parti- 
culiers qu'il  rencontrera. 

Les  vices  de  conformation  sont  : 
•    1"  L'hypospadias; 

2*  Les  poches  urineuses  congénitales  ; 

3"  Les  rétrécissements  congénitaux  ; 

U^  L'occlusion  du  méat  urinaire  ; 

5«  L'oblitération  congénitale  de  l'urèthre  ; 

6"  L'épispadias. 

l''  HTPOSPADIAS. 

L'hypospadias  (ûirÀ,  au-dessous,  et  anàim,  espace)  est  un  vice  de 
conformation  qui  consiste  dans  une  ouverture  anormale  et  congénitale 
occupant  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre.  La  plupart  des  auteurs  en 
admettent  trois  espèces  :  dans  la  première,  l'urèthre,  au  lieu  d'arriver 
jusqu'à  l'extrémité  du  gland,  s'arrête  et  s'ouvre  à  la  racine  du  frein,  au 
niveau  de  la  fosse  naviculairc.  Dans  la  seconde,  l'urèthre  est  ouvert  un 
peu  en  avant  du  scrotum  ou  sur  un  point  du  pénis  intermédiaire  entre 
le  scrotum  et  le  gland.  Dans  la  troisième,  l'ouverture  de  l'urèthre  eiisle 
au  niveau  du  scrotum  qui  est  divisé  longitudinalement  en  manière 
de  vulve. 

Cette  division  peut  être  bonne  au  point  de  vue  anatomo-physiolo- 
gique,  mais  elle  n'a  plus  la  même  valeur  sous  le  rapport  chirurgical. 
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N'envisageant  Thypospadias  qu'au  point  de  \'ue  pratique,  j'en  admet- 
trai seulement  deux  espèces  :  1*  dans  l'une,  le  canal  est  conservé  en 
avant  de  l'ouverture  anormale  et  tantôt  il  est  libre,  tantôt  il  est 
oblitéré  dans  une  étendue  plus  ou  moins  grande;  2*  dans  l'autre,  le  ca- 
nal n'existe  plus  ou  plutôt  il  n'en  reste  que  la  paroi  supérieure  qui 
s'étend  sous  la  forme  d'une  rigole  jusqu'à  l'extrémité  du  gland.  —  A 
ces  deux  formes  principales  se  rattachent  quelques  anomalies  qui, 
tout  en  donnant  à  l'hypospadias  un  caractère  particulier,  ne  suffisent 
point  pour  constituer  des  espèces  distinctes. 

1*  Hypotpadias  avec  persistance  de  Vurèthre  en  avant.  -*  Ces  cas  sont 
assez  rares.  Quelques  chirurgiens  ne  les  considèrent  pas  comme  de 
véritables  hjrpospadias  et  prétendent  qu'ils  ne  sont  autre  chose  que  des 
fistules  péniennes  survenues  pendant  la  vie  intra-utérine,  à  la  suite 
d'une  oblitération  du  canal.  Rien  ne  justifie  cette  manière  de  voir.  Il 
peat  sembler  étrange  que  la  nature  fournisse  une  sortie  anormale  aux 
urines,  bien  que  l'urèthre  existe.  Mais  si  l'étude  du  développement  du 
tetos  nous  a  fait  apercevoir  le  mécanisme  des  vices  de  conformation, 
elle  ne  nous  a  rien  appris  sur  leurs  causes,  et  nous  rencontrons  chaque 
jour  des  anomalies  qu'il  est  impossible  d'expliquer.  Tantôt  il  existe  une 
occlusion  du  méat  urinaire  et  du  col  de  la  vessie,  tandis  que  le  canal 
reste  perméable  entre  ces  deux  points,  tantôt  on  trouve  deux  ouver- 
tures anormales  à  peu  de  distance  l'une  de  l'autre,  et  la  portion  de 
canal  qui  les  sépare  est  entièrement  libre.  Et  comment  prétendre  que 
ces  ouvertures  sont  nécessairement  consécutives  à  une  oblitération  de 
l'urèthre,  quand  on  a  vu  des  cas  où  l'urèthre  non-seulement  existait, 
mais  encore  n'était  pas  oblitéré  î 

Quand  l'urèthre  persiste  en  avant  de  l'hypospadias  il  est,  en  général, 
oblitéré  dans  une  étendue  plus  ou  moins  grande  et  quelquefois  dans 
tonte  sa  longueur. 

Sabatier  dit  que  Dupuytren  opéra  un  jeune  enfant  qui  avait  à  la  racine 
de  la  verge  une  ouverture  fort  petite  par  laquelle  l'urine  s'écoulait  avec 
une  lenteur  extrême  et  un  peu  de  difficulté.  Les  deux  pouces  d'étendue 
que  l'oigne  présentait  depuis  ce  point  jusqu'à  son  extrémité,  étaient 
imperforés  et MTU  aucune  trace  de  canal,  (Sabatier,  Médec.  opérât.^  182&, 
t.  rV,  p.  435.) 

Marestin  raconte  qu'il  a  vu  un  homme  de  trente-quatre  ans  qui  por- 
tait, depuis  sa  naissance,  une  perforation  de  l'urèthre  située  au  pennée 
et  par  laqpielle  sortaient  l'urine  et  le  sperme.  Le  gland  était  imperforé. 
Pour  reconnaître  la  disposition  de  ce  vice  de  conformation,  il  intro- 
duisit par  l'ouverture  anormale  un  stylet  boutonné  qu'il  dirigea  en  ar- 
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rière  et  fit  pénétrer  sans  peine  dans  la  vessie.  Dirigeant  ensuite  l'instru- 
ment en  avant,  il  le  poussa  jusqu'à  Textrémité  du  gland  dont  le  méat 
était  fermé  par  une  membrane  épaisse  comme  une  pièce  de  vingt-quatre 
sous.  {Recueil  périod.  de  la  Soc.  médic.^  t.  VIII,  p.  116.) 

Ici  l'ouverture  anormale  peut,  à  la  rigueur,  être  rattachée  à  Tétat  de 
Turéthre,  puisque  dans  l'un  de  ces  cas  il  y  avait  occlusion  du  méat 
urinaire,  et  dans  l'autre  oblitération  complète  du  canal. 

Le  fait  suivant,  que  j'emprunte  à  Blandin,  est  beaucoup  plus  intéres- 
sant, car  non-seulement  l'urèthre  existait,  mais  encore  il  était  libre.  — 
Le  malade  est  un  jeune  homme  de  trente  ans  environ,  bien  portant; 
ses  organes  sont  bien  conformés,  excepté  le  pénis  qui  offre  à  sa  face 
Inférieure,  au  delà  de  la  base  di;i  gland,  une  fente  de  la  largeur  d*uD 
centime  environ.  Cette  fente  est  de  naissance  et  donne  issue  complète- 
ment à  l'urine  et  à  la  liqueur  sperma  tique.  Le  pénis  et  le  gland  ont 
d'ailleurs  les  dimensions  et  la  forme  normales.  Le  méat  urinaire  existe 
au  bout  du  gland  et  laisse  passer  librement  une  sonde  jusque  dans  la 
vessie.  La  lésion  congénitale,  par  conséquent,  s'offre  dans  les  conditions 
d'une  fistule  pénienne  accidentelle.  {Annales  de  thérap.  méd.  et  chir,  et 
de  toxicoL,  mai  18/i6,  p.  69.) 

Les  oblitérations  de  Turèthre  et  les  occlusions  du  méat  urinaire  ap- 
portent des  obstacles  sérieux  à  l'acte  de  la  fécondation.  Quand  l'hypo- 
spadias  siège  à  la  base  de  la  verge  ou  dans  son  milieu,  le  sperme  pourra 
sortir  du  canal,  mais  il  baignera  l'entrée  du  vagin  sans  être  projeté 
jusqu'à  l'utérus  ;  quand  l'ouverture  est  très-étroite,  le  sperme  ne  pourra 
même  pas  s'échapper  de  l'urèthre.  La  miction  peut-être  également  très- 
difflciie.  Dans  le  rapport  fait  par  Allan,  à  la  Société  de  médecine^  en 
1800,  sur  un  travail  de  Leiblin,  on  trouve  l'observation  d'an  jeune 
homme  de  quinze  ans  dont  le  gland  était  imperforé,  et  qui  n'urinail 
qu'avec  la  plus  grande  peine  et  goutte  à  goutte  par  une  petite  ouverture 
située  au  niveau  de  la  fosse  navieulaire. 

Le  traitement  de  cette  infirmité  consiste  :  1"*  à  rétablir  la  continuité 
du  calibre  de  l'urèthre;  2"*  à  fermer  ensuite  l'hypospadias. 

Lorsqu'il  s'agit  d'une  imperforation  du  gland,  il  faut,  à  l'exemple  de 
Marestin,  se  servir  de  l'hypospadias  pour  introduire  dans  le  canal  un 
stylet  qu'on  dirige  d'arrière  en  avant,  de  manière  à  soulever  la  mem- 
brane qui  ferme  le  méat  urinaire,  et  l'on  divise  celle-ci  avec  un  bistouri 
ou  une  lancette.  Si  l'occlusion  s'étend  à  la  fosse  navieulaire,  l'opération 
n'est  plus  aussi  simple,  car  il  est  nécessaire  de  creuser  une  voie  nouvelle 
plus  ou  moins  longue  dans  l'épaisseur  même  du  gland.  On  a  conseillé 
de  perforer  cet  organe  d'avant  en  arrière  avec  un  trocart.  C'est  en  effet 
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ce  qu'on  peut  faire^  quand  Thypospadias  est  situé  assez  près  du  point 
oblitéré;  mais  s'il  occupe  la  partie  moyenne  ou  la  racine  du  pénis,  on 
risquerait,  en  agissant  sans  aucun  guide,  de  se  fourvoyer  et  de  ne  pas 
retrouver  l'urèthre.  Il  serait  plus  sûr  de  traverser  le  gland  d'arrière  en 
avant.  Yoici  comment  j'ai  pratiqué  cette  opération  sur  un  jeune  homme 
de  dix-neuf  ans,  qui  portait  un  hypospadias  situé  à  &  centimètres  de 
l'extrémité  de  la  verge.  Le  canal  était  oblitéré  dans  l'étendue  de  5  mil- 
limètres environ.  Je  commençai  par  introduire  'dans  l'urèthre  un  petit 
stylet  que  je  poussai  en  avant  aussi  loin  que  possible,  et  sur  ce  con- 
ducteur je  glissai  une  canule  de  trocart  jusque  sur  le  point  oblitéré 
du  canal.  Le  stylet  fut  alors  retiré  et  remplacé  par  le  mandrin  du  tro- 
cart. L'instrument  étant  ainsi  armé,  il  me  fut  très-facile  de  traverser  le 
gland.  La  voie  était  faite,  mais  elle  était  étroite,  bien  que  je  me  fusse 
servi  d'un  trocart  à  hydrocèle.  Au  bout  d'une  vingtaine  de  jours,  les 
urines,  qui  s'écoulaient  en  grande  partie  par  le  canal  artificiel,  com- 
mencèrent à  reprendre  leur  route  par  l'hypospadias.  Je  fus  obligé  de 
pratiquer  une  uréthrotomie  interne  qui  me  permit  d'introduire  jusque 
dans  la  vessie  une  sonde  de  7  millimètres  de  diamètre.  Alors  seule- 
ment je  traitai  par  la  cautérisation  l'hypospadias  qui  fut  complète- 
ment fermé  au  bout  de  deux  mois.  J'ai  revu  le  malade  treize  mois  après 
saguérison.  Il  urinait  bien^  mais  à  dater  de  ce  moment  je  l'ai  perdu  de 
vue. 

Quand  l'urèthre  est  oblitéré  dans  une  grande  étendue  et  transformé 
en  un  cordon  fibreux,  ou  quand  il  n'existe  point,  c'est  une  grave  question 
que  de  savoir  si  une  opération  doit  être  pratiquée. 

Sabatier  n'hésite  pas  à  répondre  que  c'est  un  malheur  auquel  il  n'y  a 
poi  de  remède.  Et  cependant,  il  rapparie  robser>ation  fort  curieuse 
d'une  opération  pratiquée  avec  succès  par  Dupu)tren  sur  un  enfant 
dont  il  a  déjà  été  question.  J*ai  dit  qu'à  la  racine  de  la  verge  il  y  avait 
une  ouverture  fort  petite  par  laquelle  l'urine  s'écoulait  avec  une  grande 
difficulté;  que  les  deux  pouces  d'étendue  que  l'organe  présentait  depuis 
ce  point  jusqu'à  son  extrémité  étaient  imperforés  et  sans  aucune  trace 

de  canal.  « Sur  les  vives  instances  des  parents,  Dupuytren  tenta 

de  remédier  à  cette  difformité.  Un  trocart  de  petite  dimension  fut 
introduit  depuis  la  partie  antérieure  et  inférieure  du  gland,  le  long  du 
trajet  que  devait  affecter  l'urèthre,  jusqu'à  l'endroit  de  la  fistule.  Toute 
cette  étendue  fut  ensuite  cautérisée  avec  un  cautère  en  roseau  très- 
mince.  Les  accidents  inflammatoires  furent  violents,  la  gangrène  même 
menaça  de  détruire  la  verge.  Mais  enfin,  combattus  avec  énergie,  ces 
accidents  se  dissipèrent,  les  eschares  se  détachèrent  et  une  suppuration 
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de  bonne  nature  s'établit.  On  put  alors  introduire  dans  le  canal  nouveau 
une  sonde  de  gomme  élastique  qui,  pénétrant  jusque  dans  la  vessie, 
donna  une  libre  issue  à  l'urine.  Après  trois  mois  de  traitement,  la  fis- 
tule cautérisée  avec  le  nitrate  d'argent  se  cicatrisa.  L'urine  sortait  en 
totalité  et  facilement  par  le  conduit  nouveau;  celui-ci  fournissait  cepen- 
dant encore  un  peu  de  suppuration.  Il  avait  de  la  tendance  à  se  rétré- 
cir; mais  Tusage  continué  des  sondes  et  des  bougies  l'auront  sans 
doute  maintenu  dilaté  jusqu'à  cicatrisation  complète  de  ses  parois;  du 
moins  l'enfant  qui  fut  alors  retiré  des  mains  de  Dupuytren  ne  vint-il 

jamais  depuis  ce  temps  réclamer  ses  soins »  {Midec,  opér.^  vol.  IV, 

p.  435.) 

Sabatier  fait  bien  observer  qu'il  survint  une  inflammation  si  intense 
que  la  verge  faillit  se  gangrener;  mais  il  aurait  dû  ajouter  que  ces  acci- 
dents ne  peuvent  être  attribués  à  la  plaie  produite  par  le  trocart.  Évi- 
demment ils  sont  résultés  de  la  cautérisation  par  le  fer  rouge.  Malgré 
la  grande  autorité  de  Dupuytren^  je  ne  puis  approuver  un  pareil  moyen. 
Il  est  d'une  application  difficile;  il  détermine  nécessairement  une 
inflammation  violente  et,  enfin^  il  produit  une  cicatrice  dont  la  puis- 
sance de  rétraction  doit  favoriser  singulièrement  le  rétrécissement  du 
nouveau  canal.  Tel  qu'il  est,  cependant,  le  succès  de  Dupuytren  prouve 
que  la  maladie  n'est  pas  au-dessus  des  ressources  de  l'art.  Je  ne  dis  pas 
que  l'opération  doit  être  faite  dans  tous  les  cas.  L'état  général  du 
malade,  l'atrophie  des  corps  caverneux,  l'ouverture  plus  ou  moins 
grande  de  l'hypospadias,  l'incurvation  de  la  verge  ou  d'antres  compli- 
cations dont  je  parlerai  plus  loin,  peuvent  être  autant  de  contre-indi- 
cations dont  le  patricien  doit  tenir  compte. 

Quant  aux  opérations  nécessaires  pour  fermer  l'ouverture  anormale 
de  Turètbre,  je  renvoie  au  chapitre  dans  lequel  j'ai  traité  des  fistules 
urinaires. 

2®  Hypospadias  avec  absence  de  la  paroi  inférieure  de  Vurèihre  en  avant  de 
l'ouverture  anormale.  —  Ce  vice  de  conformation  est  le  véritable  type  de 
l'hypospadias.  Il  est  caractérisé  par  l'absence  de  la  paroi  inférieure  de 
l'urèthre  dans  une  étendue  plus  ou  moins  grande. 

On  en  rencontre  plusieurs  variétés  :  Dans  la  plus  commune,  le  canal 
s'arrête  et  s'ouvre  à  la  base  du  gland.  Il  est  continué  jusqu'au  bout  de 
la  verge  par  une  rigole  ou  demi-canal  formé  par  la  fosse  naviculaire 
dont  la  paroi  inférieure  manque  entièrement.  Dans  un  cas  de  ce  genre, 
Morgagni  dit  que  la  paroi  supérieure  était  lisse  et  rouge&tre;  qu'elle 
laissait  voir  dans  son  milieu  et  dans  le  sens  de  sa  longueur  trois  orifices 
appartenant  aux  grands  sinus  elliptiques  qu'il  a  décrits.  (Lettre  &6%  §9.) 
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TanUt  cette  partie  du  canal  est  large  et  presque  plane,  parce  que  le 
gland  est  aplati  d'ayant  en  arrière  et  comme  étalée  tantôt  elle  présente 
une  rigole  assez  profonde;  c'est  quand  le  gland  a  conservé  sa  forme 
normale.  Quelquefois  les  deux  lèvres  du  méat  urinaire  sont  assez  bien 
consenréeSy  mais  souvent  elles  sont  effacées  et  réunies  par  des  brides 
laissant  entre  elles  de  petites  ouvertures  qu'on  pourrait  prendre  au 
premier  abord  pour  l'entrée  de  Turèthre.  Gelle-<;i  est  située  plus  en 
arrière  et  se  trouve  masquée  par  une  valvule  cutanée,  mince,  formée  par 
la  fin  de  la  paroi  inférieure  du  canal.  Quand  cette  valvule  n'a  pas  été  en- 
ianmiée*  elle  est  très-dilatable  et  laisse  passer  facilement  dans  Turèthre 
une  sonde  de  moyen  calibre.  —  n  n'existe  pas  de  frein.  —  Le  prépuce 
s'arrête  sur  les  côtés  du  gland  et  ne  recouvre  que  sa  face  dorsale  à  la 
manière  du  prépuce  du  clitoris.  U  est  épais,  comme  ramassé  en  arrière, 
et  quelquefois  il  manque  complètement  Ordinairement  la  verge  a  ses 
dimensions  habituelles  et  le  gland  participe  à  ses  érections.  Tantôt  le 
jet  de  l'urine  est  à  peine  dévié,  tantôt  il  se  porte  directement  en  bas. 
Dans  ce  cas,  les  malades,  saisissant  avec  les  doigts  le  bourrelet  de  peau 
que  forme  le  prépuce  sur  la  face  dorsale  du  gland,  relèvent  leur  verge 
afin  de  diriger  l'ouverture  de  l'urèthre  en  avant.  —  La  fécondation,  niée 
par  quelques  auteurs^  est  certainement  plus  difficile  qu'avec  un  pénis 
normal,  mais  elle  est  possible.  Moi^agni  explique  très-bien  comment, 
dans  le  coït,  le  demi-canal  que  forme  l'urèthre  se  trouvant  complété  par 
la  paroi  inférieure  du  vagin,  le  sperme  peut  encore  être  projeté  jusqu'à 
l'utérus.  (Lettre  U6%  §  8.) 

Dans  une  seconde  variété^  l'absence  de  la  paroi  inférieure  de  l'urèthre 
s'étend  jusqu'au  milieu  ou  jusqu'à  la  racine  de  la  verge.  On  comprend 
très-bien  que  l'altération  des  fonctions  doit  se  ressentir  de  l'étendue  de 
la  difibrmité.  La  miction  est  assez  incommode.  Si  le  malade  tient  sa 
verge  horizontalement,  le  jet  de  l'urine  se  porte  en  bas;  s'il  la  relève 
un  peu  trop,  il  tiraille  l'espèce  de  valvule  cutanée  dont  j'ai  parlé,  ré- 
trécit l'ouverture  du  canal  et  l'urine  s'échappe  en  s'éparpillant.  Mor- 
gagni  parle  d'un  jeune  homme  dont  l'urine  chassée  avec  force  suivait 
la  paroi  supérieure  de  l'urèthre,  et  dépassait  en  jaillissant  l'extrémité 
de  la  verge^  comme  si  elle  avait  parcouru  un  canal  complet  ;  mais  ces 
faits  doivent  être  considérés  comme  des  exceptions. 

La  fécondation  sera  encore  plus  entravée.  La  vei^e  est  souvent  moins 
longue  que  d'habitude;  le  gland  a  des  érections  incomplètes;  quelque- 
fois môme  il  reste  flétri,  ce  qui  s'explique  assez  bien  par  la  suppression 
d'une  partie  du  corps  spongieux  de  l'urèthre  et  la  difflculté  qu'éprouve 
le  sang  à  parvenir  jusqu'à  l'extrémité  de  la  verge.  C'est  ce  que  Morgagni 
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avait  parfaitement  observé  sur  un  jeune  homme  dont  la  verge  se  gon- 
fiait;  tandis  que  le  gland  restait  mou.  En  effet,  dit-il,  comme  la  paroi 
inférieure  du  canal  manquait  là  où  elle  est  ordinairement  augmentée 
par  répaisseur  du  corps  spongieux,  il  est  croyable  que  le  sang  qui,  du 
bulbe  de  Turèthre,  est  poussé  en  haut  à  propos  pour  distendre  le  gland, 
avait  un  passage  moins  facile  pour  arriver  jusqu'à  lui.  (Lettre  ^6*,  §  9.) 
Si,  en  outre,  l'ouverture  de  Turèthre  est  très-rapprochée  du  scrotum,  il 
est  évident  que  la  liqueur  spermatique  s'écoulera  en  dehors  du  vagin, 
et  la  fécondation  sera  impossible. 

Traitement.  — Dans  la  première  de  ces  variétés  d'hypospadias,  les  ma- 
lades éprouvent  si  peu  de  gêne,  qu'ils  préfèrent  garder  leur  difformité 
plutôt  que  de  subir  une  opération. 

L'uréthrorrhanhie  a  été  quelquefois  employée.  Elle  consiste  à  aviver 
avec  des  ciseaux  très>fins  ou  un  bistouri  les  bords  de  la  gouttière  uré- 
tbrale  et  à  les  réunir  avec  des  épingles  à  insecte.  C'est  ce  que  fit  Dieffen- 
bach  sur  un  jeune  étudiant  en  droit;  mais,  le  quatrième  jour,  les  ai- 
guilles avaient  déchiré  les  tissus,  et  la  difformité  était  la  môme  qu'avant 
l'opération.  Il  fut  plus  heureux  dans  une  autre  occasion  :  l'aiguille  anté- 
rieure déchira  les  parties;  les  deux  autres  amenèrent  une  réunion  par- 
faite,  et  le  canal  fut  en  partie  rétabli.  (Gaz.  méd.y  1857,  p.  156.)  Je  n'ai 
fait  cette  opération  qu'une  seule  fois,  et  je  n'ai  pas  réussi.  Pourtant, 
j'avais  pris  soin  d'approfondir  la  gouttière  au  moyen  d'une  incision  lon- 
gitudinale pratiquée  dans  le  gland,  afin  d'empêcher  que  les  points  de 
suture  ne  fussent  tiraillés  au  moment  du  passage  de  la  sonde  ;  le  cathé- 
térisme  avait  été  pratiqué  avec  beaucoup  de  soin  chaque  fois  que  le 
malade  avait  eu  besoin  d'uriner;  malgré  toutes  ces  précautions,  les  ai- 
guilles coupèrent  les  tissus  et  la  réunion  n'eut  pas  lieu. 

L'uréthroplastie  offrirait  plus  de  chances  de  succès.  On  pourrait 
prendre  im  lambeau  postérieur  aux  dépens  du  fourreau  de  la  verge,  ou 
encore  inciser  le  prépuce  sur  sa  face  dorsale  pour  ramener  et  réunir 
ses  deux  moitiés  au-dessous  du  gland.  Ces  divers  moyens  ont  été  em- 
ployés sans  succès.  C'est  que  dans  quelque  point  qu'on  choisisse  le  lam- 
beau, il  faut  toujours  le  greffer  sur  le  gland  dont  le  tissu  érectile,  facile 
à  déchirer,  se  prête  mal  à  ce  mode  d'opération. 

Dans  la  seconde  variété,  les  troubles  fonctionnels  sont  assez  grands 
pour  justifier  les  opérations  qui  ont  été  tentées  par  plusieurs  chirur- 
giens distingués  dans  ces  dernières  années.  Mais  il  faut  bien  avouer  que 
leurs  essais  ne  sont  guère  encourageants.  Il  n'y  aurait  pas  à  songer  à 
l'uréthrorrhaphie  ;  pratiquée  dans  une  étendue  aussi  considérable,  elle 
échouerait  nécessairement.  L'autoplastie  seule  pourrait  combler  une 
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perte  de  substaDce  qui  existe  depuis  le  glaud  jusqu'au  scroluni.  M.  Bouis- 
soD,  professeur  de  l'Écoie  de  Montpellier,  a  fait  cette  tentative,  et  l'ob- 
servation qu'il  a  publiée  est  assez  curieuse  pour  que  j'en  donne  Ici  un 
résumé  : 

Le  malade  était  âge  de  vingt-cinq  ans.  L'hypospadias  occupait  la  base 
de  la  verge.  Deux  incisions  antéro-postérieurcs  furent  pratiquées  sur  le 
scrotum  parallèlement  au  raphé,  h  partir  de  l'ouverture  de  l'hypospa- 
dias  jusqu'au  périnée.  Réunies  en  arrière  par  une  incision  transversale, 
ces  incisions  circonscrivaient  une  sorte  de  rpctangle  cutané  long  de 
6  centimètres  et  large  de  2  centimètres  et  demi,  qui  fut  disséqué  d'ar- 
rière en  avant,  de  fa^on  ù  pouvoir  être  renversé,  en  adhérant  par  son 
extrémité  au  voisinage  de  l'ouverture  de  l'hypospadias,  point  p.ir lequel 
ce  lambeau  devait  recevoir  ses  moyens  de  nutrition.  Il  résultait  de  ce 
renversement  que  la  languette  cutanée  du  scrotum  s'appliquait  par  sa 
face  épidermique  contre  la  face  inférieure  de  la  verge,  où  elle  était  des- 
tinée à  former  le  plancher  d'un  nouvel  urèlhre.  L'application  du  lam- 
beau dans  ce  sens  dispensait  de  clore  en  particulier  l'orifice  de  l'hypo- 
tpadias,  puisque  celui-ci  aboutissait  précisément  au-dessus  du  plancher 
de  l'urèthrc  artificiel,  qui  se  trouvait  en  réalité  être  la  continuation  de 
l'urètbrc  primitif.  Mais  le  lambeau  appliqué  par  sa  face  épidermique 
contre  la  face  inférieure  du  pénis  dépassait  la  longueur  de  celui-ci,  et 
Si  coupe  avait  été  calculée  de  manière  qu'en  repliant  la  languette  cu- 
tanée en  retour  vers  le  scrotum  on  affrontât  deux  surfaces  saignantes, 
en  même  temps  qu'on  obtiendrait  un  lambeau  redoublé  ayant  deux 
faces  épidermiques  libres,  un  bord  antérieur  naturellement  formé  par 
le  repli  du  lambeau,  et,  en  somme,  un  tissu  assez  épais  pour  former  une 

paroi  uréthralc  résistante Un  nombre  suffisant  de  points  de  suture 

servit  à  assurer  le  contact  régulier  des  parties.  Tout  se  passa  bien 
d'abord,  mais,  le  troisième  jour,  le  lambeau  devint  violacé  et  flétri  ;  le 
quatrième  jour,  il  était  morlilié  et  l'opération,  quoique  parfaitement 
faite,  avait  complètement  échoué. 

Du  reste,  il  était  difficile  qu'un  lambeau  long  de  6  centimètres  et 
lai^e  de  2  seulement  à  sa  base,  fût  assez  pourvu  de  vaisseaux  pour 
vivre.  Je  crois  qu'on  se  placerait  dans  de  meilleures  conditions  en  pra- 
tiquant l'opération  en  plusieurs  fois.  On  commencerait  par  tailler  sur  le 
scrotum  un  large  lambeau  qu'on  porlcrail,  par  glissement,  jusqu'au  mi- 
lieu de  la  verge.  Dans  ce  premier  temps,  on  n'aurait  fait  que  reporter 
en  avant  l'hypospadias.  La  dilTormité  ne  serait  qu'amoindrie,  mais, 
plus  tard,  on  pourrait  compléter  le  canal  dans  sa  portion  antérieure  au 
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moyen  du  procédé  de  M.  AUiot  ou  de  tout  autre  qu'on  jugerait  plus 
convenable  suivant  la  disposition  des  parties. 

Courbure  de  la  verge.  —  L'hypospadias  est  assez  souvent  compliqué 
d'autres  vices  de  conformation  portant  sur  les  organes  génitaux  ou  sur 
Tappareil  urinairc.  Tels  sont  Tatrophie  de  tout  Tappareil  génital^  Tab- 
sence  des  corps  caverneux,  la  monorchidie,  la  bifidité  du  gland^  la  sé- 
paration du  scrotum  et  toutes  les  anomalies  qui  ont  fait  croire^  pendant 
un  temps,  à  rbcrmaphrodisme.  Ces  difformités  ne  sont  point  du  ressort 
de  la  chirurgie  et  ne  doivent  pas  nous  occuper  ici.  Je  ferai  pourtant  une 
exception  pour  Tune  d'elles  :  c'est  la  courbure  de  la  verge.  Cette  com- 
plication est  fréquente,  et  suivant  que  la  courbure  est  plus  forte  et 
qu'elle  comprend  une  plus  grande  longueur  du  pénis,  elle  gêne  l'émis- 
sion des  urines  dont  elle  dévie  le  jet  et  devient  un  obstacle  à  l'acte  de 
la  génération.  J'en  décrirai  deux  variétés  :  l'une  appartient  à  l'hypospa- 
dias du  gland  et  l'autre  à  l'hypospadias  de  la  base  de  la  verge. 

Première  variété.  —  Celle-ci  est  la  plus  commune.  Quand  la  courbure 
ne  porte  que  sur  le  gland,  elle  esf  rarement  assez  prononcée  pour  con- 
stituer une  difformité  de  quelque  importance.  Mais  quelquefois  la  peau 
du  scrotum  s'étend  jusqu'à  l'hypospadias  sous  la  forme  d'un  éperon 
aplati  latéralement,  ayant  sa  base  en  arrière  et  sa  pointe  en  avant.  Ce 
repli  cutané,  toujours  moins  long  que  la  verge,  la  courbe  nécessaire- 
ment en  bas,  surtout  au  moment  de  l'érection.  J.  L.  Petit  rapporte  qu'il 
fut  consulté  par  un  étranger  qui  avait  la  verge  si  courbée,  que  la  peau 
du  scrotum  lui  servait  d'enveloppe  dans  toute  sa  partie  inférieure.  Le 
gland  était  la  seule  partie  saillante  lors  de  l'érection  ou  plutôt  lors  du 
gonflement  des  corps  caverneux  et  du  gland.  L'ouverture  de  l'urèthre 
était  placée  à  l'endroit  de  la  fosse  naviculaire,  de  manière  que  quand  il 
rendait  son  urine,  elle  sortait  en  nappe  et  mouillait  tout  le  scrotum. 
{GEuvr.  posth,^  vol.  II,  p.  ii29.) 

M.  Bouisson  a  publié  un  fait  semblable  dont  je  signalerai  seulement 
les  principales  circonstances.  Le  malade  était  âgé  de  vingt-quatre  ans.  Il 
avait  un  hypospadias  balanique.  Le  pénis  dirigé  et  maintenu  en  bas  était 
comme  confondu  avec  le  scrotum  ;  il  lui  était  moins  uni  sur  la  partie 
moyenne.  Son  fourreau  était  complet,  mais  réuni  inférieùrement  à  la 
peau  du  scrotum,  dont  les  deux  feuillets  adossés  formaient  une  sorte  de 
cloison  triangulaire  qui  s'étendait  des  bourses  jusqu'à  l'hypospadias.  La 
miction  et  l'érection  étaient  gênées.  Cette  dernière  était  surtout  entra- 
vée par  le  poids  du  scrotum  et  des  testicules  qui  se  trouvaient  entraînés 
en  avant.  Cependant,  le  pénis  se  développait  avec  plénitude  et  régularité 
et  n'offrait  aucune  incurvation  comparable  à  celle  qu'on  observe  dans 
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quelques  cas  dliypospadias.  — M.  Bouisson  fit  ici  Tapplication  heureuse 
d'un  procédé  assez  simple  employé  pour  séparer  les  doigts  palmés. 
Avec  des  ciseaux  droits  il  divisa  en  travers  la  membrane  cutanée;  puis, 
releTant  la  verge  du  côté  du  ventre,  il  changea  la  direction  de  la  plaie 
qui,  de  transversale  qu'elle  était^  devint  longitudinale.  Les  bords  en 
furent  réunis  par  des  points  de  suture  entrecoupés  et,  le  douzième  jour, 
la  guérison  était  complète  [Tribut  à  la  ckirurg.,  t.  II,  p.  537). 

Le  premier  malade  dont  j*ai  parlé,  avait  été  également  opérée  malgré 
ravis  de  J.  L.  Petit,  qui,  attribuant  la  courbure  de  la  verge  à  d'autres 
causes  qu'à  la  bride  scrotale,  regardait  la  section  de  cette  dernière 
comme  inutile.  Ce  fut  en  effet  ce  qui  arriva.  Le  pénis  ne  put  être  redressé. 

Ces  résultats  opposés  s'expliquent  facilement  par  la  disposition  diffé- 
rente des  parties  chez  les  deux  malades.  Sur  celui  de  M.  Bouisson,  les 
corps  caverneux  n'étaient  point  déformés.  Ils  pouvaient  se  développer 
avec  plénitude  et  régularité.  En  un  mot,  l'érection  avait  lieu,  mais  elle 
était  gênée  par  la  présence  d'une  bride  cutanée.  Celle-ci  divisée,  la 
verge  devait  reprendre  sa  direction  normale.  Sur  celui  de  J.  L.  Petit, 
les  altérations  étaient  plus  profondes.  Elles  intéressaient  le  corps  même 
de  la  verge,  dont  le  gland  seul  était  saillant  au  moment  de  l'érection; 
la  section  de  la  bride  scrotale  n'était  plus  qu'accessoire  et  ne  pouvait, 
en  rien,  corriger  la  difformité.  Là  est  tout  le  secret  du  traitement.  Si  la 
courbure  de  la  verge  est  due  uniquement  à  la  traction  opérée  par  une 
bride  cutanée,  il  sufSt  de  faire  disparaître  cet  obstacle  mécanique  pour 
rétablir  l'état  régulier  des  parties;  si,  au  contraire,  elle  est  produite 
par  un  vice  de  structure  de  la  verge,  la  section  de  la  bride  scrotale  est 
inutile. 

Mais  il  peut  arriver  ici  ce  qu'on  observe  chaque  jour  sur  d'autres 
points  du  corps  dans  les  rétractions  des  tissus  blancs.  Dans  quelques 
cas,  la  bride  cutanée  sera  la  cause  primitive  et  unique  de  la  difformité  ; 
mais  les  tissus  fibreux  qui  forment  la  charpente  des  corps  caverneux, 
s'acconmiodant  à  cette  courbure  vicieuse,  deviendront  plus  tard  l'ob- 
stacle le  plus  sérieux  au  redressement  de  la  verge.  Si  le  fait  que  j'énonce 
est  vrai,  sa  conséquence  naturelle  c'est  qu'il  faut  pratiquer  l'opération 
aussitôt  que  possible.  Car  dans  les  premiers  temps  de  la  vie,  elle  pré'- 
sentcra  des  chances  de  succès  qu'on  ne  retrouverait  plus  chez  les  ma-  ^ 
lades  arrivés  à  l'âge  adulte. 

Deuxième  variété,  —  Ici,  Thypospadias  occupe  un  point  asse^  rappro- 
ché du  scrotum,  et  la  verge  est  courbée  par  en  bas  dans  toute  sa  lon- 
gueur. Tantôt  la  courbure  est  peu  prononcée,  tantôt  elle  est  portée  à 
on  tel  degré  que  les  parties  génitales  sont  entièrement  défigurées. 
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Faudacq,  chirurgien  de  Namiir,  a  vu  un  enfant  qui  rendait  ses  urines 
par  un  hypospadias  si  dilaté,  qu'il  ressemblait  à  une  espèce  de  vuWe. 
Toute  la  partie  qui  répondait  à  l'endroit  où  est  naturellement  le  canal 
de  Turèthre  paraissait  ligamenteuse;  elle  était  si  courte  et  bridait  si 
bien  la  verge,  que  le  gland  venait  toucher  sa  racine.  Enfin,  la  verge  était 
si  défigurée  et  monstrueuse,  qu'elle  ressemblait  à  un  petit  escargot. 
(Arnaud,  Mém.  de  ckirurg.y  1768,  t.  I,  p.  288.) 

Au  premier  abord,  il  semble  que  la  courbure  du  pénis  dépend  uni- 
quement du  cordon  ligamenteux  qui  remplace  l'urèthre  ou  qui  est 
formé  de  ses  débris.  Mais  une  observation  très-détaillée  rapportée  par 
J.  L.  Petit  montre,  à  n'en  pas  douter,  que  la  rétraction  des  tissus  fibreux 
qui  entrent  dans  la  composition  des  corps  caverneux  ont  également 
part  à  la  difformité. 

J'ai  eu  occasion,  dit-il,  de  me  convaincre  de  la  réalisation  de  ce  fait 
sur  le  cadavre  d'un  enfant  qu'on  m'avait  fait  voir  le  jour  môme  de  sa 
naissance,  et  auquel  je  ne  voulus  faire  aucune  opération  :  on  me  l'avait 
amené  plusieurs  fois  pendant  le  cours  de  sa  vie,  espérant  que  je  pour- 
rais trouver  quelque  moyen  de  le  guérir  de  l'hypospadias  accompagné 
d'une  courbure  pareille  à  celle  dont  il  s'agit  Je  le  renvoyais  toujours 
sans  lui  rien  faire,  disant  aux  père  et  mère  que  cette  difformité  était 
irréparable.  Cet  enfant  mourut  d'une  fluxion  de  poitrine  à  l'âge  de  dix 
ou  douze  ans  ;  je  demandai  d'en  faire  l'ouverture,  ne  voulant  pas  échap- 
per cette  occasion  de  satisfaire  ma  curiosité. 

Je  découvris  d'abord  l'un  des  corps  caverneux  :  j'y  fis  ouverture  ;  j'y 
passai  un  tuyau  dans  lequel  je  soufflai,  la  verge  se  gonfla,  se  courba  en 
dessous;  et  pour  la  conserver  dans  celte  figure,  je  fis  une  ligature,  au 
moyen  de  laquelle  je  retins  l'air,  puis  je  disséquai  la  verge,  et  je  trouvai 
que  tout  l'urèthre  était  fort  court;  qu'il  était,  pour  ainsi  dire,  ligamen- 
teux, et  incapable  de  s'étendre,  n'ayant  aucun  tissu  cellulaire.  Je  le 
séparai  des  deux  corps  caverneux  fort  exactement,  mais  avec  beaucoup 
de  peine  :  malgré  cette  séparation,  les  corps  caverneux  ne  s'allongèrent 
que  fort  peu,  la  verge  resta  courbe,  ce  qui  me  fit  juger  que  la  mauvaise 
conformation  de  l'urèthre  n'était  pas  la  seule  cause  de  la  courbure,  et 
que  le  dessous  des  corps  caverneux  y  avait  quelque  part.  Pour  examiner 
,1a  chose  à  loisir  j'emportai  les  pièces  chez  moi.  Ayant  séparé  les  corps 
caverneux  de  toute  autre  partie,  j'observai  que,  en  les  tirant  par  les 
deux  bouts,  je  ne  pouvais  les  allonger,  et,  les  soufflant  de  nouveau  par 
la  première  ouverture  que  j'avais  faite,  ils  reprenaient  la  figure  courbe, 
ce  que  j'attribuai  d'abord  à  une  bande  ligamenteuse  qui  régnait  à  l'en- 
droit où  j'avais  séparé  Turèthre.  Je  séparai  de  cette  bande  tout  ce  que  je 
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pus  sans  ouvrir  les  corps  caverneux  ;  je  coupai  même  transversalement 
les  fibres  que  je  n'avais  pu  enlever;  malgré  tout  cela^  et  malgré  l'air  que 
je  soofBai  avec  force,  les  corps  caverneux  conservèrent  toujours  leur 
courbure.  Les  ayant  soufflés  pour  la  dernière  fois,  j'y  retins  l'air  par  une 
ligature,  et  les  fis  sécher  :  quelque  temps  après,  je  les  coupai  l'un  longi- 
tudinalement,  l'autre  par  tronçons  ;  je  reconnus  que  la  figure  courbe 
qu'ils  avaient  toujours  conservée  dépendait  de  ce  que  leurs  cellules 
Paient  presque  bouchées  dans  la  partie  cave  de  la  courbure,  et  que,  par 
degrés,  elle  s'élargissait  jusqu'à  la  partie  convexe  où  étaient  les  plus 
grandes,  soit  que  ces  cellules  aient  été  ainsi  dès  la  première  conforma- 
tion^ on  que,  ayant  toujours  été  gênées  par  l'urëthre  et  par  la  bande 
ligamenteuse,  elles  soient  restées  petites,  n'ayant  pas  eu  la  facilité  de 
s'étendre  comme  les  autres.  —  De  tout  ceci,  je  conclus  que  la  courbure 
de  la  vei^  qui  vient  de  naissance  est  une  maladie  incurable.  {Œtwr. 
]pottk.y  t.  n,  p.  433  et  suiv.) 

On  ne  saurait  contester  les  altérations  anatomiques  constatées  par 
J.  L.  Petit.  Son  observation  eût  été  complète  s'il  eût  ajouté,  comme  cela 
existait  probablement,  que  l'enveloppe  des  corps  caverneux,  et  leur 
cloison,  participaient  à  la  rétraction  de  la  verge.  Du  reste,  son  opi- 
nion sur  rinutilité  d'une  opération,  loin  d'en  être  modifiée,  n'en  eût  été 
que  plus  absolue.  Elle  a  été  adoptée  par  Sabatier,  Boyer,  Dupuytren,  et 
est  devenue  générale.  Cependant,  M.  Bouisson,  dans  ces  dernières 
années,  tout  en  reconnaissant  combien  étaient  profondes  les  altérations 
auxquelles  étaient  dues  la  courbure  du  pénis,  a  pensé  qu'une  opération 
pourrait  encore  être  tentée  avec  succès. 

En  1856,  un  jeune  homme  de  >1ngt-deux  ans,  ayant  un  hypospadias  à 
la  base  de  la  verge  avec  courbure  de  cet  organe,  nnt  lui  demander  de 
le  débarrasser  de  cette  dernière  difformité.  Le  chirurgien  de  Montpel- 
lier coupa,  à  deux  reprises,  la  bande  fibreuse  qui  bridait  Je  pénis.  A 
chaque  fois,  il  n'obtint  qu'un  peu  d'allongement  du  membre,  et  la  cour- 
bure se  reproduisit  avec  la  cicatrisation  de  l'incision.  C'est  alors  qu'il 
eut  recours  au  procédé  qu'il  décrit  ainsi  :  —  «  Du  pli  à  la  peau  de  la 
fatice  inférieure  de  la  verge  fut  piqué  d'un  seul  côté  avec  la  pointe  d'une 
lancette,  et  un  ténotome  convexe  fut  engagé  par  cette  ouverture  de 
manière  à  pouvoir  attaquer  par  pression  toute  la  face  inférieure  de  la 
vei^e,  préalablement  relevée  sur  les  pubis.  La  pression  de  l'instrument, 
-aidée  d'un  léger  mouvement  transversal,  divisa  l'enveloppe  fibreuse  des 
corps  caxemeux,  à  peu  près  vers  le  milieu  de  l'espace  compris  entre  le 
gland  et  l'ouverture  anormale  de  Turèthre.  Un  petit  bruit  comparable  à 

celui  des  tissus  que  l'on  divise  dans  la  ténotomie  se  fit  entendre,  et  la 
voiLLEim.  I.  ~  36 
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verge  s'allongea  visiblement.  On  sentait  néanmoins  encore  un  obstacle 
profond.  J'inclinai,  alors,  en  haut  la  pointe  du  ténotome,  de  manière  à 
l'engager  entre  les  deux  corps  caverneux;  puis,  retournant  l'instrument 
pour  attaquer  verticalement  la  cloison,  j'incisai  celle-ci  dans  l'épaisseur 
même  de  la  verge,  et  le  redressement  devint  aussitôt  complet.  »  —  Au- 
cun accident  ne  suivit  l'opération.  La  verge  fut  redressée  ;  les  érections 
cessèrent  d'être  douloureuses  et  la  copulation  fut  possible.  {Trib  à  la 
çhirurg.y  t.  II,  p.  544.)  i 

Je  rends  pleine  justice  à  l'ingénieuse  idée  qu'a  eue  M.  Bouisson  de  se 
servir  de  la  méthode  sous-cutanée  à  laquelle  il  a  dû  de  n'avoir  aucun 
accident.  Son  opération  doit  être  considérée  comme  un  véritable  pro- 
grès. Il  ne  faudrait  pourtant  pas  croire  qu'elle  serait  applicable  avec 
succès  à  tous  les  cas  de  courbure  de  la  verge.  Chez  le  malade  qu'il  a 
traité,  la  difformité  n'était  pas  très-étendue.  Le  dessin  qu'il  en  a  donné 
montre  que  la  verge  était  droite  dans  les  deux  tiers  de  sa  longueur^  et 
que  la  courbure  n'occupait  qu'un  espace  assez  limité.  Mais  dans  les  cas 
où  la  difformité  est  très-grande  et  porte  sur  toute  la  longueur  du 
membre  comme  dans  celui  de  Faudacq,  on  peut  se  demander  si  des 
incisions  sous-cutané£s,  pratiquées  dans  un  seul  point,  seraient  suffi- 
santes ;  si  des  incisions  multiples,  nécessairement  profondes  et  suifies 
de  cicatrices,  permettraient  encore  des  érections  faciles;  si  l'on  n'expo- 
serait pas  le  malade  à  des  dangers  sérieux,  et  cela  pour  permettre  un 
coït  sans  fécondation  possible. 

2°   POCHES  l'RINEUSES  CONGÉNITALES. 

Le  vice  de  conformation  décrit  sous  la  dénomination  de  dilatation  à 
Vurèthre  est  extrêmement  rare.  M.  le  docteur  Guyon,  dans  son  excel- 
lente thèse  d'agrégation,  n'a  pu  en  réunir  que  deux  cas  :  un  lui  a  été 
communiqué  par  M.  le  docteur  Angers^  et  l'autre  appartient  à  M.  Hen- 
driksz  (d'Amsterdam).  Ils  ne  sont  point  suffisants  pour  permettre  d'éta- 
blir l'histoire  de  cette  difformité.  Je  devrai  donc  me  borner  à  rapporter 
ces  faits  curieux,  en  m'efforçant  d'en  tirer  quelques  notions  sur  leur  na- 
ture et  des  indications  thérapeutiques. 

Dans  la  première  observation  il  s'agit  d'un  enfant  de  trois  ans,  très- 
peu  développé,  portant  au-dessous  de  la  verge  un  appendice  cutané, 
épais^  irrégulier,  ayant  environ  4  centimètres  et  demi.  Il  est  formé  par 
une  poche  qui,  dans  son  état  de  vacuité^  est  aplatie  latéralement  et 
présente  plusieurs  plis  verticaux.  Au  toucher^  ses  parois  semblent  plos 


VICES  DE  CORFORMATION  DE  LT'RÊTBRE. 


face  dorstle. 

iuité.  PIÎB  verticaux  hnaét  par  la  rroneemest  de 


hc.  85.  - 

A.  Pénis  légèrement  courbé  sui 

B.  Scrotum. 

C.  Pocbe  urineuK  .i  Vêlai  de 

Fie.  K6.   —  Vue  de  la  même  pachediktée  par  l'urine. 

A.  Pénis. 

B.  Scrotum. 

C.  Jet  de  l'urine. 

P.  Poche  dilatée.  On  distingue 


(t)  Cet  deux  figure!  Mnl  emprunléeE  à  la  Uiése  de 
■)■  ow  permettre  de  le*  reproiluire. 


Lmificalions  va^culaires  nombreuses- 
collègue,  H.  Gujon,  qui  a  bien 
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épaisses  que  si  elles  n'étaient  constituées  que  par  deux  feuillets  de  peau 
adossés. 

La  verge  a  son  volume  normal  ;  sa  face  dorsale  présente,  dans  le  sens 
de  sa  longueur,  une  concavité  très-marquée.  Le  méat  urinaire  est  à  l'état 
normal.  On  peut,  avec  un  stylet,  suivre  très-facilement  et  jusqu'au  col 
de  la  vessie  la  paroi  supérieure  de  l'urèthre,  tandis  qu'en  suivant  la  paroi 
inférieure,  on  arrive  manifestement  dans  une  cavité  assez  grande.  La 
même  exploration  répétée  avec  un  stylet  dont  l'extrémité  est  recourbée 
permet  de  s'assurer  qu'il  n'existe  pas  de  valvule  en  avant  de  la  disten- 
sion. 

Au  moment  de  la  miction,  la  poche  se  gonfle  peu  à  peu,  et  acquiert  le 
volume  d'un  gros  œuf  de  poule.  Alors  elle  est  unie  à  sa  surface,  réni- 
tente  et  d'une  transparence  parfaite.  L'urine  en  sortant  de  la  vessie 
commence  par  s'épancher  dans  la  poche,  et,  quand  elle  l'a  remplie,  elle 
s'échappe  par  le  méat  en  formant  un  jet  unique  et  de  volume  ordinaire. 
Vers  la  fin  de  la  miction,  le  jet  diminue  et  s'arrêle.  La  poche  reste 
grosse  ;  elle  mesure  encore  6  centimètres  d'avant  en  arrière  et  U  dans 
le  sens  vertical.  Elle  ne  se  vide  point  d'elle-même,  mais,  en  la  pres- 
sant entre  les  doigts,  on  la  débarrasse  de  l'urine  qu'elle  contient  et  on  la 
ramène  à  son  volume  habituel.  L'enfant  est  né  avec  cette  difformité. 
(M.  Guyon,  Thèse  sur  les  vices  de  conformation  de  Vurèthre^  1863,  p.  104.) 

Je  citerai  textuellement  la  seconde  observation;  elle  présente  im 
intérêt  plus  grand,  car  le  malade  a  été  opéré  et  guéri. 

Le  jeune  garçon  était  âgé  de  huit  ans. 

L'extrémité  inférieure  du  pénis  présente  un  appendice  flasque,  très- 
plissé^  de  la  forme  d'une  bourse^  partant  de  derrière  la  fosse  naviculaire 
et  se  prolongeant  en  ligne  courbe  jusqu'à  l'arcade  du  pubis.  L'urine  était 
expulsée  facilement  de  la  vessie,  mais  arrivée  dans  la  bourse^  elle  la  dis- 
tendait peu  à  peu  à  l'instar  d'un  ballon  par  l'action  d'un  gaz,  et  en  for- 
mait une  véritable  tumeur  externe,  laquelle  avait  assez  de  capacité  pour 
contenir  toute  l'urine.  Ainsi  distendue,  cette  bourse  uréthrale  ne  se  vi- 
dait point  spontanément  et  conservait  toute  l'urine  ;  le  méat  urinaire  ce- 
pendant existait  et  était  libre,  ainsi  qu'on  s'en  est  assuré  à  l'aide  d'une 
bougie.  Cette  impossibilité  d'émettre  les  urines  a  fait  penser  à  M.  Hen- 
driksz  qu'il  devait  y  avoir,  vers  le  méat,  un  repli  valvulaire  de  la  mu- 
queuse dirigé  contre  cette  ouverture,  derrière  la  fosse  naviculaire,  le- 
quel repli  s'opposait  à  la  sortie  du  liquide. 

Pour  vider  cette  bourse,  l'enfant  était  obligé  d'y  porter  les  deui 
mains^  de  la  comprimer  et  de  la  serrer  assez  fortement.  Si  l'on  injectait 
de  l'eau  par  le  méat,  la  bourse  était  distendue  également  et  formait  une 
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Imiieor  très-transparente.  L'exploration  à  l'aide  d'une  sonde  a  fait  con- 
staler  la  présence  de  la  paroi  supérieure  de  l'urèthre  qui  paraissait  à  l'é- 
lai  normaly  mais  à  la  partie  inférieure,  il  manquait  une  partie  remarquable 
iesuitianee  depuis  l'arcade  du  pubis  jusqu'à  la  fosse  naoiculaire^  et  c'était 
Im  mwrte  de  rappendice  en  question.  Bl  Hendriksz  a  pensé  pouvoir  guérir 
eette  infirmité  à  l'aide  de  l'opération  suivante  : 

Ayant  placé  le  malade  comme  pour  l'opération  de  la  pierre,  il  a  com- 
nenoé  par  injecter  de  l'eau  tiède  dans  le  sac,  afin  de  le  distendre  autant 
que  possible  ;  il  a  ensuite  introduit  un  cathéter  dans  l'urèthre,  relevé 
le  pénis  vers  l'abdomen,  et  compris  la  tumeur  entre  deux  incisions  semi- 
dlîptiqnes,  depuis  le  gland  jusqu'à  l'autre  bout  de  la  saillie  et  en  sui- 
lant  la  ligne  médiane.  Après  que  la  peau  a  été  divisée,  il  a  mis  à  décou- 
Terl  la  membrane  propre  de  la  bourse,  laquelle  était  très-mince  et 
paraissait  formée  par  la  paroi  correspondante  de  l'urèthre  allongée, 
éfasée,  et  dont  les  fibres  étaient  séparées.  Il  a  divisé  également  cette 
dernière  membrane,  ce  qui  a  donné  issue  à  l'eau  qu'elle  contenait,  et 
laissé  à  découvert  le  cathéter  qui  longeait  la  paroi  supérieure.  Le  chi- 
nnrgien  a  pu  connaître  alors  que  la  muqueuse  uréthrale  formait  deux 
plis  valvulaires  vers  l'orifice  antérieur  et  vers  l'orifice  postérieur  du 
sac  ;  aussi  a-t-il  prolongé  les  incisions  vers  les  deux  valvules  qu'il  a  dé* 
truites.  L'opérateur  a  disséqué  ensuite  et  détaché  de  quelques  lignes  la 
membrane  uréthrale  des  téguments  externes  afin  de  réunir  ces  parties 
séparément,  en  conservant  seulement  de  chacune  de  ces  membranes  ce 
qui  était  nécessaire  pour  obtenir,  par  leur  réunion  respective,  un  canal 
artificiel  cylindrique.  Les  deux  côtés  de  la  membrane  uréthrale  ont  été 
réimis  moyennant  quinze  points  de  suture  à  points  séparés.  Des  deux 
chefs  de  chacun  de  ces  points  on  en  a  coupé  un  près  du  nœud,  l'autre 
a  été  laissé  assez  long  pour  pendre  en  dehors.  La  plaie  cutanée  a  été 
réunie  à  son  tour  moyennant  sept  points  de  suture  entortillée  ;  entre  ces 
points  pendaient  les  fils  de  la  suture  de  la  muqueuse.  L'exécution  de 
cette  opération  a  été  assez  difficile  à  cause  de  l'indocilité  du  malade.  On 
a  enveloppé  le  pénis  de  compresses  et  d'un  léger  bandage,  on  a  laissé 
one  sonde  en  permanence  autant  que  le  malade  a  pu  la  supporter  ;  par 
la  suite  on  l'a  sondé  à  mesure  qu'il  en  avait  besoin,  en  faisant  glisser 
la  sonde  toujours  le  long  de  la  paroi  supérieure  ;  quelquefois  on  la  lais, 
sût  en  permanence  pendant  quelques  heures.  Le  résultat  a  été  très- 
heureux,  seulement,  huit  semaines  après»  il  existait  une  petite  fistule 
par  laquelle  il  sortait  quelques  gouttes  d'urine  au  moment  où  le  patient 
vidait  sa  vessie.  Le  quatrième  jour  on  a  enlevé  six  des  points  noués  du 
fond  et  quatre  des  points  entortillés.  Le  seizième  jour  le  malade  urinait 
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tout  seul  et  librement  déjà.  La  petite  fistule  a  guéri  consécutivement  à 
l'aide  de  la  cautérisation.  (Rognetta,  Ann,  de  thérap.,  etc«,  t.  I,  p.  346.) 

Dans  ces  deux  observations,  on  trouve  un  fait  très^important  et  sur 
lequel  je  ne  saurais  trop  appeler  Tattention  :  c'est  qu'aucun  des  enfants 
n'avait  de  phimosis,  d'atrésie  du  méat  urinaire  ou  de  rétrécissement 
Rien,  en  un  mot,  ne  s'opposait  à  la  sortie  des  urines  de  manière  à  ezpli« 
quer  la  dilatation  du  canal.  M.  Hendriksz  a  dit,  il  est  vrai,  qu'il  avait 
rencontré  une  valvule  en  avant  et  arrière  de  la  poche.  Hais  ce  qu'il  ap- 
pelle une  valvule  n'était  autre  chose  qu'une  sorte  d'éperon  formé  par 
les  parois  de  l'urètbre  que  la  poche  débordait  en  dessous  ;  et  la  preuve, 
c'est  que  cet  éperon  existait  en  arrière.comme  en  avant  :  la  poche,  qui 
était  considérable,  se  remplissait  avant  que  l'urine  s'échappât  en  dehors 
et  cela  devait  être,  mais  il  suffisait  de  la  presser  sur  les  côtés  pour  la 
vider;  enfin,  ce  qui  montre  qu'un  obstacle  matériel  ne  s'opposait  pas 
directement  à  la  miction,  c'est  que  l'enfant  n'avait  pas  de  rétention  et 
qu'il  était  arrivé  à  l'âge  de  huit  ans  sans  avoir  été  obligé  de  réclamer 
les  secours  d'un  chirurgien.  —  Chez  le  petit  malade  de  M.  Laugier,  l'u- 
rine sortait  en  jet  dès  que  la  poche  était  remplie.  L'examen  de  l'urètbre, 
pratiqué  très-soigneusement  avec  un  stylet  dont  le  bout  avait  été  légère- 
ment recourbé,  n'a  permis  de  reconnaître  aucune  valvule. 

A^  quelle  cause  faut^il  donc  attribuer  la  formation  de  la  poche  ori- 
neuse?  —  Dans  mon  opinioti,  il  s'agit,  ici,  d'un  vice  de  conformation, 
d'un  arrêt  de  développement,  d'une  affection  primitive  et  non  secon- 
daire ;  et,  pour  dire  ma  pensée  tout  entière,  il  n'y  a  pas  une  dilatation 
de  Turèthre,  car  l'urèthre  n'existe  pas  au  niveau  de  la  poche  urineuse. 
Ainsi  les  parois  de  la  tumeur  sont  si  minces  qu'elles  offrent  une  trans- 
parence parfaite.  M.  Hendriksz,  au  moment  où  il  opéra  son  malade, 
trouva  une  peau  très-fine  doublée  uniquement  d'une  muqueuse.  Il  ne 
dit  pas  un  mot  du  tissu  spongieux  qui,  en  effets  n'existe  pas  dans  ces  cas. 
Ces  prétendues  dilatations  du  canal  ne  sont  donc  qu'un  vice  de  confor- 
mation très-rapproché  de  l'hypospadias.  L'arrêt  de  développement  a 
porté  sur  la  paroi  inférieure  de  l'urètbre,  mais  les  téguments  ont  été 
épargnés,  autrement  on  aurait  eu  un  hypospadias  complet 

J'avais  besoin  d'établir  ce  fait  dont  l'importance  est  très-grande  au 
point  de  vue  thérapeutique,  car  c'est  de  lui  que  ressort  le  traitement 
des  poches  urineuses  congénitales. 

Nous  avons  déjà  vu  que  chez  les  jeunes  enfants,  ayant  une  de  ces 
poches  développée  accidentellement  à  la  suite  d'une  difficulté  d'uriner 
produite  par  un  calcul,  il  suffisait,  après  avoir  extrait  le  corps  étranger. 
de  placer  dans  la  vessie  une  sonde  à  demeure,  pour  voir  le  canal  re- 
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prendre  ses  dimensions  normales.  Ici,  les  parois  de  la  pophe  réduites  à 
une  peau  très-fine,  doublées  seulement  d'une  muijueuse  et  dépourvues 
des  fibres  musculaires  propres  h  l'urèthre,  ne  jouissent  que  d'une  ré- 
Irsctîlité  trop  faible  pour  revenir  sur  elles-mâmcs  au  point  d'effacer  la 
cavité  dn  canal.  L'emploi  des  sondes  à  demeure  oe  donnerait  donc  au- 
cun bon  résultai. 

On  pourrait  songer  encore  à  oblilérer  la  [lOche.  en  enflammant  sa 
Hirfoce  muqueuse  et  en  tenant  ses  parois  appliquées  latéralement 
l'uDe  contre  l'autre,  h  t'aide  de  quelque  moyen  mécanique,  de  façon 
qu'elles  se  soudent.  En  effet,  on  effacerait  la  cavité  de  la  poche,  mais  il 
resterait  un  appendice  cutané  assez  considérable  pour  gSner,  plus  tard, 
la  copulation. 

La  conduite  suivie  par  M.  Hendriksz  me  semble  la  meilleure  :  après 
avoir  introduit  un  cathéler  dans  l'urMhre,  il  fit  sur  la  pocbe  et,  dans  le 
sens  de  sa  longueur,  deux  incisions  courbes  se  regardant  par  leur  con- 
cavité, excisa  la  portion  de  peau  comprise  entre  ces  lignes  et  réunit  les 
bords  de  la  plaie  par  des  points  do  suture.  — Cependant,  je  dois  noter 
quelques  détails  de  l'opération  que  je  ne  puis  approuver.  La  poche 
une  fois  ouverte,  M.  Hendriksz  dédoubla  les  lèvres  de  la  plaie  dans 
l'étendue  de  quelques  millimètres,  réunit  les  bords  de  la  muqueuse 
par  quinze  points  de  suture  il  points  séparés,  et  les  bords  de  la  peau 
par  sept  points  de  suture  entortillée.  Les  fils  de  la  première  suture 
passaient  par  les  intervalles  que  laissaient  entre  eux  les  points  de  la 
seconde.  —  On  ne  voit  pas  la  raison  de  cette  double  suture.  Quand  on 
songe  à  la  finesse  de  la  membrane  muqueuse,  il  est  impossible  de  croire 
qu'on  ait  pu  en  réunir  cxactemanl  les  bords;  et  les  fils,  qui  passaient 
entre  chaque  point  de  la  suture  pratiquée  sur  la  peau,  ne  pouvaient  ser- 
vir qu'i"!  empêcher  la  réunion  de  ses  bords.  Éndemraent,  il  vaudrait 
mieux,  dansun  cas  semblable,  ne  pas  dédoubler  les  lèvres  des  lambeaux, 
et  les  réunir  dans  toute  leur  épaisseur. 

On  pourrait  encore  employer  un  des  procédés  que  j'ai  exposés  en 
parlant  des  fisiules  urinaires,  aviver  les  lambeaux,  soit  par  leur  face 
muqueuse,  soit  par  leur  face  cutanée,  et  chercher  à  les  réunir  par  un 
large  adoaetnejU  de  surfaces. 

3°  HÈTBÉGISSEKEnTS  CON&ÈMTAUX. 

I.e  méat  urinaire  a  des  dimen^ons  très-variables.  A  l'état  normal,  il 
laiase  passer  facilemeol  une  sonde  de  6  à  7  millimètres.  Chez  ({iielque^ 
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individus,  il  présente  une  longue  fente,  dont  il  suffit  d'écarter  les  bords 
pour  découvrir  la  plus  grande  piwiie  de  la  fosse  naviculaire;  chez  d'au- 
tres, il  est  beaucoup  moins  ouvert,  sans  toutefois  apporter  la  moindre 
gène  dans  la  miction.  Mais  lorsque  son  étroitesse  est  portée  au  point 
d'empêcher  la  libre  sortie  des  urines,  elle  constitue  une  véritable 
maladie. 

Ce  vice  de  conformation  est  assez  commun;  il  est  peu  de  chirurgiens 
des  hôpitaux  qui  n'aient  l'occasion  d'en  observer  quelques  cas,  chaque 
année.  Chez  les  enfants  nouveau-nés^  le  méat  est  quelquefois  réduit  à  un 
orifice  si  étroit  qu'il  ne  permet  pas  l'introduction  d'un  stylet  très-petit. 
Le  jet  de  l'urine  est,  alors,  si  fin,  qu'on  l'aperçoit  à  peine  et  qu'il  se 
perd  en  une  sorte  de  rosée.  Chez  les  adultes,  on  ne  rencontre  jamais 
cette  difformité  aussi  prononcée,  parce  que  les  sujets  qui  en  étaient 
atteints  ont  été  opérés  dans  les  premiers  temps  de  leur  existence. 

J'ai  trouvé  fréquemment  le  méat  très-étroit  sur  des  individus  ayant 
un  phimosis^  sans  que  je  puisse  m'expliquer  l'existence  simultanée  de 
ces  deux  difformités. 

Il  arrive  assez  souvent  qu'un  méat  urinaire^  naturellement  petit,  mais 
suffisant  pour  ne  point  gêner  la  sortie  des  urines,  s'enflamme  sous  l'in- 
fluence d'une  cause  quelconque  et  se  rétrécisse  à  un  très-haut  degré. 
Mais  il  ne  faudrait  pas  confondre  ces  rétrécissements  accidentels  avec 
les  étroitesses  congénitales. 

Quant  aux  rétrécissements  congénitaux  siégeant  sur  d'autres  points 
de  l'urèthre,  si  l'analogie  permet  de  les  admettre  comme  un  degré  des 
oblitérations  complètes,  si  quelques  faits  d'anatomie  pathologique 
viennent  encore  à  l'appui  de  cette  opinion,  il  faut  convenir  que  leur 
existence  n'a  pas  été  parfaitement  démontrée.  On  a  vu  des  enfants  qui^ 
sans  avoir  jamais  eu  de  maladie  du  canal,  urinaient  avec  une  grande 
difficulté  ;  mais  la  dysurie  pouvait  tenir  à  une  autre  cause  qu'à  un  rétré- 
cissement. Quant  aux  faits  observés  chez  des  adultes,  ils  ont  encore 
moins  de  valeur.  On  peut  en  juger  par  les  observations  suivantes,  qui 
ont  été  rapportées  comme  étant  les  plus  probantes. 

a  M.  Philips  raconte  qu'un  homme,  de  trente-quatre  ans,  était  atteint 
d'un  rétrécissement  congénital  siégeant  à  la  terminaison  du  bulbe.  A 
l'âge  de  huit  ans,  il  commença  à  se  plaindre  d'envies  fréquentes  d'uriner^ 
et  il  laissait  couler  de  Turine  dans  ses  vêtements.  A  l'école,  on  lui  avait 
donné  une  permission  permanente  d'aller  uriner.  —  Il  fut  inutilement 
soumis  à  différents  traitements.  —  A  quinze  ans^  le  cathétérisme  prati- 
qué avec  une  sonde  d'argent  fit  reconnaître  un  rétrécissement  du  canal. 
Ayant  agi  avec  violence,  le  médecin  brisa  la  sonde  dans  l'urèthre*  Quel- 
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ques  jours  après,  de  petites  bougies  flexibles  furent  introduites  et  le 
malade  en  éprouva  une  amélioration  temporaire.  Les  accidents  revinrent 
et  durèrent  jusqu'en  1852,  époque  où  M.  Nélaton  fut  consulté.  Un 
rétrécissement  très-étroit,  placé  à  l'extrémité  du  bulbe,  fut  de  nouveau 
reocHmo.  L'urine,  sans  projection,  coulait  par  regorgement.  Le  rétré* 
cissement  fut  dilaté  par  quelques  bougies  élastiques,  bientôt  remplacées 
par  des  cathéters  d'étain^  jusqu'à  9  millimètres  de  diamètre.  Cette  gros- 
seur des  instruments  fut  difficilement  supportée,  et  Ton  dut  avoir  re- 
cours au  chloroforme  pour  en  continuer  l'usage.  Il  en  résulta  des  acci- 
dents généraux  et  du  délire.  Le  traitement  fut  interrompu. — Le  malade 
sortit  de  l'hôpital,  et^  pendant  cinq  ans,  fiit  peu  gêné  par  son  rétrécis- 
sement. —  £n  1857,  les  symptômes  du  rétrécissement  forcèrent  de  nou- 
veau le  malade  à  demander  des  soins  à  M.  Nélaton  qui,  ayant  une  pre- 
mière fois  amélioré  l'état  du  malade  par  la  dilatation,  ne  crut  pas  devoir 
employer  une  autre  méthode.  —  Cependant,  après  un  grand  nombre 
d'introductions  de  cathéters  de  métal,  le  canal  se  rétrécissait  rapide- 
ment et,  en  peu  d'heures,  le  résultat  acquis  était  perdu.  M.  Nélaton 
conseilla  de  faire  l'uréthrotomie  qui  fut  exécutée  par  M.  Richard  avec 
l'instrument  de  M.  Charrière.  —  Ce  malade  fut  tenu  en  observation  pen- 
dant quelques  semaines,  et  enfin  il  sortit  de  l'hôpital  pouvant  introduire 
avec  facilité  des  sondes  de  8  millimètres.  »  {Traitenu  des  malad.  des  voies 
urtii.,  p.  21 U). 

Je  n'aurais  point  parlé  de  cette  observation  si  elle  n'avait  été  repro- 
duite par  quelques  auteurs  comme  un  cas  de  rétrécissement  congénital. 
Or,  le  malade  ne  s'est  plaint  pour  la  première  fois  d'une  diflSculté 

d'uriner  qu'àTàgede  huit  ans Jusqu'à  cette  époque,  il  aurait  donc 

eu  un  rétrécissement  sans  s'en  apercevoir!  —  A  trente-quatre  ans,  il  est 
examiné  par  M.  Nélaton  qui  trouve,  en  efiet,  un  rétrécissement;  mais 
n'est-il  pas  plus  naturel  d'attribuer  cette  maladie  aux  singulières  manœu- 
vres du  chirurgien  qui,  en  le  sondant  dix-neuf  ans  auparavant,  avait  été 
jusqu'à  briser  la  sonde  dans  l'urèthre  ? 

M.  Syme  (d'Edimbourg)  parle  d'un  homme  de  vingt-deux  ans,  at- 
teint d'un  rétrécissement  considérable,  ne  permettant  pas  l'introduc- 
tion de  la  plus  petite  bougie,  et  n'admettant  qu'un  mince  stylet  dont  la 
pointe  était  plus  petite  que  ceux  en  usage,  et  cela  avec  difficulté.  Le 
rétrécissement  se  trouvait  à  2  pouces  et  demi  de  l'orifice  de  l'urèthre; 
au  même  point  existait  un  épaississement  du  canal.  Trois  ans  aupara* 
vaut,  une  fistule  s'était  produite  au  périnée,  à  la  suite  d'un  abcès  qui 
s'était  montré  après  un  traitement  par  la  dilatation.  —  Le  malade  a 
toujours  eu  une  grande  difficulté  dans  la  miction.  —  A  l'âge  de  sept  ans. 
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rétention  complète,  se  compliquant  plus  tard  d'incontinence.  —  A  dix- 
neuf  ans,  seconde  rétention  complète,  à  la  suite  de  laquelle  se  forma 
Tabcès.  Quand  le  malade  fut  observé  par  M.  Syme  (6  août  1861),  près* 
que  toute  Turine  passait  par  la  fistule.  —  La  dilatation  fat  infruc* 
tueusement  essayée,  et  il  fallut  revenir  par  trois  fois  à  l'uréthrotomie 
avant  d'obtenir  la  guérison.  (M.  Guyon,  Thèse  ntr  les  vice$  de  eonfcmu  de 
rurèthre,  1865.) 

Dans  ce  cas,  quelle  autre  preuve  a-t-on  d'un  rétrécissement  congénital 
qu'une  assurance  du  malade  disant  qu'il  a  toujouri  mal  uriné  ?  Il  est 
examiné  pour  la  première  fois,  à  vingt^leux  aàs,  par  M.  Syme,  et  cela 
quand  il  porte,  depuis  trois  ans,  une  fistule  urinaire. 

J'ai  eu  également  dans  mon  service  un  nommé  Minel,  employé  de 
la  douane ,  âgé  de  trente  ans  ;  il  était  entré  à  l'hôpital  pour  être 
traité  d'une  uréthrite  chronique.  Il  racontait  qu'avant  cette  maladie  il 
n'avait  jamais  eu  d'accidents  vénériens,  mais  que^  toute  sa  vie,  il  avait 
eu  un  jet  d'urine  si  petit,  qu'il  mettait  un  temps  considérable  à  uriner 
toutes  les  fois  qu'il  voulait  vider  sa  vessie.  Son  uréthrite  guérie,  comme 
il  se  plaignait  toujours  d'uriner  difficilement,  je  pratiquai  le  cathété- 
risme,  et  la  première  sonde  que  j'introduisis  avait.7  millimètres.— -Si  ce 
malade  avait  eu  un  rétrécissement,  ce  qui  n'eût  pas  été  surprenant  avec 
son  uréthrite  chronique,  on  aurait  pu,  d'après  son  dire,  regarder  cette 
altération  comme  étant  congénitale. 

Les  faits  d'anatomie  pathologique  eux-mêmes  ne  sont  que  d'un  mé- 
diocre secours  pour  élucider  cette  question.  M.  Guyon  a  emprunté  à 
M.  Budd  un  cas  où  l'urèthre  présentait  sur  sa  paroi  supérieure,  immé- 
diatement en  arrière  du  bulbe,  une  sorte  de  repli  membraneux  ou  de 
valvule  analogue  aux  valvules  des  veines  ou  aux  valvules  semi-lunaires 
du  cœur.  Ce  repli  devait,  pendant  la  vie,  empêcher  l'urine  de  sortir  de 
la  vessie  sans  mettre  obstacle  à  l'introduction  d'un  cathéter.  Au-devant 
de  la  valvule,  l'urèthre  était  tout  à  fait  sain  {loc,  cit.,  p.  34).  —  Cepen- 
dant le  malade  avait  seize  ans  et,  pendant  tout  ce  temps,  il  avait  pu 
uriner.  Dire,  par  l'examen  [de  la  disposition  de  la  valvule,  que  celle-ci 
devait  empêcher  l'urine  de  sortir  de  la  vessie,  ce  n'est  pas  apporter  une 
preuve  bien  concluante.  M.  Guyon,  après  avoir  cité  plusieurs  auteurs 
qui,  en  faisant  des  autopsies^  ont  rencontré  des  valvules  de  l'urèthre,  a 
soin  d'ajouter  que  ces  observateurs  n'ont  noté  aucun  trouble  dans  les 
fonctions  ou  dans  la  forme  du  canal.  Le  même  fait  s'est  présenté  pour 
un  malade  sur  lequel  M.  Jarjavay  a  trouvé  une  valvule  circulaire,  tout  à 
fait  semblable  à  un  iris,  quoique  sa  petite  circonférence  n'eut  que 
3  millimètres. 
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Cette  particularité  s'explique  assez  bien  par  la  disposition  des  valvules. 
Presque  toujours  elles  siègent  sur  le  pourtour  postérieur  deTorifice  des 
glandes  muqueuses,  et  M.  Jaijayay  a  noté  avec  raison  que  leur  bord  libre 
concave  était  dirigé  en  avant.  Alors  même  qu'elles  affectent  une  dispo* 
sition  inverse,  elles  sont  si  mobiles  et  si  extensibles  qu'elles  doivent 
céder  devant  le  flot  des  urines.  De  pins,  elles  n'occupent  qu'une  portion 
de  la  circonférence  de  i'urèthre,  et  il  ne  faut  pas  oublier  combien  les 
parois  du  canal  sont  dilatables  quand  son  tissu  spongieux  n'est  pas  en* 
flammé.  Je  possède  plusieurs  urètbres  sur  lesquels  on  voit  des  replis 
muqueux  très-développés;  j'ai  trouvé  ces  pièces  en  faisant  Tautopsie  de 
malades  qui  n'avaient  jamais  accusé  la  moindre  difficulté  dans  rémis- 
sion des  urines. 

Quand  on  songe  aux  causes  si  diverses  des  rétrécissements^  telles 
qu'une  contusion^  un  violent  tiraillement  de  la  verge^  des  excès  de  mas- 
turbation, etc.,  toutes  causes  que  les  malades  peuvent  avoir  ignorées 
ou  cachées^  on  ne  saurait  se  tenir  sur  une  trop  grande  réserve. 

Les  anciens  cherchaient  à  corriger  l'élroitesse  du  méat  urinaire  en 
introduisant  entre  ses  lèvres,  soit  un  clou  de  plomb,  soit  un  morceau 
de  moelle  de  sureau  comprimée  qui,  en  absorbant  les  humidités  de  l'u- 
rèthre,  se  gonflait  et  écartait  les  parois  du  canal.  Mais  la  dilatation  est 
impuissante  contre  ces  sortes  de  rétrécissements,  dont  l'élasticité  est  si 
grande  qu'ils  cèdent  et  reviennent  sur  eux-mêmes  très-promptement. 
Quand  elle  est  conduite  trop^rapidement  ou  portée  trop  loin,  elle  déter- 
mine une  inflammation  assez  vive  pour  qu'on  soit  obligé  de  l'interrom* 
pre;  l'étroitesse  du  méat  se  reproduit,  et  souvent  elle  est  plus  marquée 
qu'avant  d'avoir  été  traitée.  En  outre^  ce  moyen  est  long,  douloureux  et 
très*difficilement  supporté  par  les  malades. 

Il  vaut  mieux  employer  tout  de  suite  l'instrument  tranchant  et  débrider 
l'ouverture  du  méat.  Cette  petite  opération  est  d'une  exécution  facile 
et  prompte  ;  de  plus,  elle  est  exempte  de  dangers  :  —  Le  malade  étant 
couché  sur  le  dos,  le  chirui^en,  placé  à  sa  droite,  saisit  la  verge  par  sa 
face  dorsale,  avec  les  trois  derniers  doigts  de  la  main  gauche,  et,  avec 
le  pouce  et  l'index^  il  entr'ouvre  les  lèvres  du  méat  urinaire.  Avec  la 
main  droite^  il  introduit  dans  le  canal^  à  la  profondeur  de  2  centimè- 
tres, un  bistouri  boutonné,  très-étroit,  dont  le  tranchant  est  dirigé  en 
bas.  Alors,  abaissant  le  talon  de  l'instrument,  en  même  temps  qu'il  le 
retire,  il  pratique  sur  le  frein  ou  sur  un  de  ses  côtés,  une  incision  de  ft 
5  millimètres. 

Quand  le  méat  est  trop  étroit  pour  laisser  passer  un  bistouri  boutonné, 
il  faut  d'abord  introduire  dans  son  ouverture  un  stylet  très-fin,  conique 
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et  cannelé.  On  ne  doit  pas  craindre  de  le  pousser  avec  un  peu  de  force, 
parce  que  cette  violence  ne  dure  qu'un  instant.  Puis,  on  glisse  dans  la 
cannelure  de  Tinstrument  un  bistouri  pointu  :  dans  ce  mouvement  en 
avant,  on  incise  déjà  le  méat  et  Ton  complète  l'incision  en  retirant  le 
bistouri. 

On  a  imaginé  différents  instruments  pour  pratiquer  cette  petite  opé- 
ration. M.  Guersant  a  proposé  un  bistouri  à  lame  étroite  terminée  par  un 
stylet  très-fin  qui  sert  de  conducteur;  M.  Philips  emploie  un  bistouri 
courbe;  M.  Civiale  se  sert  d'un  petit  lithotome  qui  n'est  autre  que  le 
bistouri  de  Biénaise.  Tous  ces  instruments  sont  incommodes  et  peu 
faciles  à  manier.  Je  préfère  le  bistouri  boutonné  qui  est  dans  la  trousse 
de  tout  chirurgien.  Avec  sa  lame  droite^  on  a  mieux  conscience  de  l'in- 
cision que  l'on  pratique. 

Cette  opération  est  suivie  d'un  petit  écoulement  de  sang  qui  ne  prend 
jamais  les  proportions  d'une  véritable  hémorrhagie.  Il  s'arrête  ordinai- 
rement de  lui-môme;  dans  le  cas  contraire,  on  le  ferait  cesser  facile- 
ment en  enveloppant  la  verge  de  linges  imbibés  d'eau  fraîche. 

Généralement,  le  passage  de  l'urine  suffit  pour  empêcher  les  bords  de 
la  plaie  de  se  réunir.  C'est  ce  que  AUbucasis  avait  parfaitement  observé. 

« 

Mais  il  est  plus  prudent  d'introduire^  pendant  quelques  jours  et  à  une 
petite  profondeur,  dans  l'urèthre,  une  grosse  bougie  pour  forcer  les 
lèvres  de  la  plaie  à  se  cicatriser  isolément. 

Dans  quelques  cas  rares,  où  le  méat  est-dirigé  en  bas,  il  ne  faudrait 
pas  l'inciser  du  côté  du  frein,  parce  qu'on  produirait  une  sorte  d'hypo- 
spadias.  On  le  débriderait  du  côté  du  gland;  mais  on  aurait  grand  soin 
de  ne  pas  négliger  l'introduction  d'une  bougie,  car  l'incision  ayant  inté- 
ressé le  tissu  spongieux  du  gland,  il  se  forme  une  cicatrice  qui  jouit 
d'une  grande  force  de  rétraction. 

Quant  aux  rétrécissements  situés  sur  un  point  plus  éloigné  du  méat 
urinaire  et  qu'on  aurait  lieu  de  supposer  de  nature  congénitale,  leur 
traitement  ne  difi^ère  en  rien  de  celui  des  rétrécissements  ordinaires. 

Je  désigne,  sous  le  nom  (ïocclusion^  l'interruption  de  la  cavité  du  canal 
par  adhérences  de  là  muqueuse,  et,  sous  celui  A'oblUération^  la  fusion 
des  parois  de  l'urèthre  et  leur  transformation  en  un  cordon  fibreux. 

k""  OCCLUSION   DU  MÉAT  URINAIRE. 

Les  occlusions  peuvent  siéger  sur  tous  les  points  de  l'urèthre,  depuis 
son  extrémité  antérieure  jusqu'au  col  de  la  vessie,  et  occuper  une 
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portion  plus  oa  moins  grande  de  sa  longueur.  Cependant  elles  ont 
pour  siège  de  prédilection  le  méat  urinaire.  Quelquefois  la  muqueuse 
qui  recouvre  le  gland  se  continue  au-devant  du  méat  sans  présenter  ni 
cicatrice,  ni  dépression,  rien,  en  un  mot^  qui  indique  l'orifice  deFurèthre. 
Chez  un  enfant  nouveau-né  qui  me  fut  apporté  à  la  consultation  de 
l'hôpital  Lariboisière,  cette  membrane  était  si  mince  et  si  peu  tendue 
que  diaque  effort  de  l'enfant  pour  uriner  la  faisait  bomber  et  semblait 
prêt  à  la  rompre.  Je  n'ai  pas  vu  d'autre  cas  pareil.  Ordinairement,  l'ori- 
fice du  méat  étant  très-étroit,  la  muqueuse  qui  le  ferme  présente  un  dia- 
(Aragme  trop  petit  pour  être  soulevé  par  l'urine. 

Plus  fréquemment  le  méat  urinaire  est  parfaitement  formé  ;  on  peut 
y  introduire  un  stylet,  mais  celui-ci  est  brusquement  arrêté  à  la  dis- 
tance de  quelques  millimètres  et  tombe  dans  un  cul-de-sac. 

Nous  ne  possédons  que  très-peu  d'exemples  d'occlusion  occupant  les 
parties  profondes  du  canal,  ou  le  col  de  la  vessie.  M.  Duparque  en  a  cité 
un  cas  dans  les  Annales  d'obstétrique  (vol.  Il,  p.  \lk).  —  M.  le  docteur 
Gourdon  a  rapporté  une  observation  beaucoup  plus  curieuse  et  peut- 
être  unique  que  je  crois  devoir  donner  telle  qu'il  l'a  publiée. 

a  Madame  L...,  que  j'ai  accouchée  le  l*"*  décembre  i83&,  a  donné  le 
jour  à  un  enfant  du  sexe  masculin,  présentant  un  phénomène  qui,  en 
raison  de  sa  complication,  m'a  paru  digne  de  remarque. 

»  L'enfant  dont  il  s'agit,  venu  un  peu  avant  terme,  est  toutefois  bien 
proportionné  ;  mais  il  offre  un  vice  de  conformation  très-curieux  des 
parties  génitales,  la  couronne  du  gland  est  adhérente  à  la  portion  cor- 
respondante et  moyenne  du  prépuce;  celui-ci,  entièrement  relevé,  laisse 
le  gland  à  découvert,  ce  qui  donne  à  la  verge  l'apparence  d'un  membre 
circoncis. 

•  Le  dessous  du  pénis,  depuis  son  extrémité  jusqu'au  scrotum^  est  ré- 
tracté^ comme  s'il  était  le  siège  de  la  cicatrice  d'une  brûlure  au  troi- 
sième degré;  par  cette  disposition,  la  verge  se  trouve  contournée  sur 
elle-même,  d'arrière  en  avant  et  de  haut  en  bas,  de  telle  sorte  que  son 
extrémité  regarde  le  scrotum. 

»  Après  avoir  examiné  avec  soin  les  parties  de  l'enfant,  je  reconnus 
qu'une  membrane  légèrement  résistante  oblitérait  le  méat  urinaire. 
N'ayant  pas  sur  moi  ma  trousse^  je  pris  une  épingle  moyenne  à  tête 
ronde  et  polie,  et  avec  cette  partie  mousse,  je  rompis  par  une  simple 
compression^  la  membrane  obstruée.  Je  pénétrai  ensuite  dans  le  canal 
de  toute  la  longueur  de  mon  instrument  ;  mais  je  remarquai  avec  sur- 
prise, que  dans  un  espace  de  plusieurs  lignes  et  dans  la  portion  qui  ré- 
pond à  la  fosse  naviculaire,  l'urèthrc  était  tellement  mince,  qu'il  pa- 
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raissait  formé  par  la  seale  membrane  muqueuse  du  canal,  et  qu'à 
travers  ses  parois  je  distinguais  Tépingle,  comme  si  elle  eût  été  placée 
derrière  une  pelure  d'oignon.  Il  s'en  fallait  donc  de  peu  de  chose,  que 
l'enfant  ne  fût  hypospade  de  la  première  espèce. 

»  Rentré  chez  moi,  je  réfléchis  à  ce  fait,  et^  considérant  que^  non-seule- 
ment la  petite  membrane  que  je  venais  de  détruire,  n'était  pas  aupara- 
vant, comme  dans  les  cas  ordinaires^  distendue  par  l'urine,  mais  que 
pas  une  goutte  de  ce  liquide  ne  s'était  écoulée  après  sa  rupture  ;  je  pen- 
sai qu'il  y  avait  peut-être  un  autre  obstacle  plus  considérable  vers  le  col 
de  la  vessie,  ce  qui  pouvait  rendre  le  cas  très-grave.  Je  fis  tout  de  suite 
un  petit  cathéter,  avec  un  fil  métallique  d'un  diamètre  convenable,  et  le 
lendemain,  à  mon  lever,  je  me  rendis  auprès  de  l'enfant.  Les  parents, 
très-inquiets,  m'apprirent  qu'il  s'était  beaucoup  tourmenté  pendant 
toute  la  nuit  ;  je  lui  trouvai,  en  effets  le  pouls  fréquent  et  serré,  la  peau 
brûlante,  et  depuis  quatorze  heures  qu'il  était  né,  il  n'avait  pas  encore 
uriné. 

))  Je  le  fis  immédiatement  coucher  sur  les  genoux  de  la  garde  ;  je  lui 
fis  écarter  et  maintenir  les  cuisses  ;  puis,  saisissant  la  verge  entre  l'an- 
nulaire et  le  médius  ,  je  la  tendis  fortement  afin  d'effacer ,  autant 
que  possible,  son  vice  de  conformation  ;  j'introduisis  alors  le  cathé- 
ter préalablement  huilé,  en  observant  rigoureusement  les  préceptes  de 
l'art. 

»  Cet  instrument,  dont  j'avais  eu  soin  de  constater  la  longueur,  pénétia 
jusque  sur  le  col  de  la  vessie,  et  là  il  s'arrêta  net.  Je  le  tournai  vaine- 
ment dans  tous  les  sens  ;  il  me  fut  impossible  de  le  faire  cheminer  une 
ligne  de  plus.  L'ayant  retiré  et  huilé  de  nouveau,  je  le  réintroduisis  en 
redoublant  de  précautions.  N'ayant  pu  obtenir  un  meilleur  résultat, 
mais  persuadé  que  la  résistance  que  j'éprouvais  était  bien  réellement 
due  à  un  obstacle  anormal,  je  n'hésitai  pas  à  pousser  avec  force  ie  cathé- 
ter. Et  après  une  opposition  très-sensible,  j'arrivai  brusquement  dans 
la  vessie. 

)}  Je  retirai  vivement  le  cathéter,  l'urine  alors  sortit  en  abondance  et 
avec  une  telle  vigueur,  qu'elle  jaillissait  par  regorgement  à  plusieurs 
pieds  de  distance.  La  vessie  acheva  immédiatement  de  se  vider  d'elle- 
même  en  totalité.  Il  n'y  eut  ensuite  aucune  nécessité  de  recourir  à  un 
nouveau  cathétérisme  ou  à  l'emploi  des  bougies,  car  l'enfant  depuis  ce 
moment  n'a  cessé  d'uriner  à  plein  canal.»  {Journal  des  cùnnaùsances  mé- 
dico-chirurgicales, i83/!i). 

Les  occlusions  de  l'urèthre  sont  faciles  à  reconnaître.  Quand  il  ne  s'agit 
que  d'une  occlusion  du  méat  urinairc,  le  chirurgien  s'en  aperçoit  aussitôt 
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après  la  naissance  de  Tenfant  en  examinant,  comme  c'est  son  devoir, 
s'il  est  bien  conformé.  Lorsqu'elle  occupe  la  fosse  nayiculaire  ou  le  col 
de  la  vessie,  elle  échappera  à  son  premier  examen;  mais  son  attention 
sera  bientôt  éveillée  par  les  souffrances-  de  l'enfant  qui  fait  des  efforts 
pour  uriner  sans  en  venir  à  bout.  Alors  il  pratiquera  le  cathétérisme 
avec  un  stylet  d'argent  ou  une  sonde  de  très-petit  calibre,  et  il  s'assurera 
qae  i'urèthre  n'est  pas  libre. 

Dans  quelques  cas^  on  peut  apprécier  approximativement  l'étendue 
des  adhérences  de  la  muqueuse  en  mesurant  l'intervaile  qui  sépare  le 
point  où  le  stylet  est  arrêté  de  celui  où  Turéthre,  dilaté  par  les  urines, 
forme  an  relief. 

Le  diagnostic  est  moins  facile  si  l'occlusion  occupe  le  col  delà  vessie, 
car,  à  la  rigueur^  on  ne  saurait  assurer  que  la  rétention  ne  dépend  pas 
d'une  autre  cause,  et  que  l'impossibilité  d'introduire  une  sonde  dans  la 
vessie  ne  tient  pas  au  peu  d'adresse  du  chirurgien. 

L'occlusion  du  méat  urinaire  ne  réclame  qu'une  opération  très-simple. 
Avec  une  lancette  ou  un  bistouri  étroit,  on  divise  la  muqueuse  dans  le 
sens  de  Touverture  normale  et  le  coui*s  des  urines  se  trouve  rétabli. 

Quand  les  adhérences  de  la  muqueuses  existent  dans  toute  l'étendue 
du  gland,  la  manœuvre  est  très-délicate.  M.  le  docteur  Guyon  en  rapporte 
deux  cas  intéressants  qu'il  a  empruntés,  le  premier  à  Honerkopff  et  le 
second  à  Textor.  Voici  ces  faits  qui  ont  entre  eux  une  très-grande  res- 
semblance, surtout  par  leur  terminaison.  —  Le  21  septembre  1826,  naquit 
on  enfant  sur  lequel  la  sage-femme  remarqua  que  I'urèthre  n'offrait  au- 
cune ouverture.  Le  pénis  était  plus  long  que  d'ordinaire  et  de  la  grosseur 
du  petit  doigt.  On  voyait,  à  la  place  qu'occupe  l'orifice  uréthral,  un  léger 
sillon  dont  l'aspect  semblait  annoncer  l'existence  d'un  canal  situé  immé- 
diatement derrière  lui.  Cependant,  une  incision  pratiquée  sur  ce  sillon 
donna  lieu  à  une  perte  de  sang  considérable,  mais  ne  mit  pas  le  canal  à 
découvert.  A  tout  hasard  Honerkopff  enfonça  un  étroit  bistouri,  à  la 
profondeur  d'un  doigt  environ,  sans  cesser  d'éprouver  de  la  résistance. 
Les  parents  se  refusèrent  à  ce  qu'on  recommençât  de  nouvelles  tenta- 
tives, malgré  les  observations  du  médecin  qui  déclara  que  la  mort  de 
l'enfant  était  infaillible,  si  l'on  ne  parvenait  pas  à  rétablir  le  cours  de 
l'urine. 

I^  lendemain,  le  chirurgien  revint  accompagné  d'un  collègue;  mais 
leurs  sollicitations  restèrent  sans  succès.  Cependant  l'enfant  ne  semblait 
pas  souffrir  de  sa  position;  il  prenait  le  sein  et  dormait  tranquillement; 
on  ne  sentait  aucune  iluctuation  au-dessus  de  la  symphyse  pubienne. 
Honerkopff,  qui  s'attendait  à  ce  qu'on  vint  d'un  jour  à  l'autre  lui  annon- 
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cer  la  mort  de  cet  enfant,  fat  étonné  quand  on  lui  apprit  que  dans  la 
matinée  du  26^  on  avait  trouvé  ses  langes  mouillés 

La  nature  avait  achevé  l'opération;  Turine  coulait  sans  difficulté. 

On  apporta  au  docteur  Textor  un  enfant  de  deux  jours  présentant 
une  imperforation  de  Turèthre.  On  n'y  voyait  pas  d'ouverture,  mais  une 
petite  dépression  en  indiquait  la  place];  il  n'y  avait  point  de  distension 
produite  par  l'urine  placée  en  arrière.  —  Espérant  avoir  affaire  à  une 
obstruction  de  la  partie  antérieure  du  canal,  le  chirurgien  fit  une  incision 
à  la  place  du  méat,  mais  sans  rencontrer  l'urèthre,  sans  donner  issue  à 
l'urine.  Le  bistouri  fut  changé  pour  un  trocart  explorateur,  qui  traversa 
sans  succès  toute  la  longueur  du  gland.  On  enfonça  alors  le  trocart 
comme  un  cathéter  selon  la  direction  normale  du  conduit,  en  passant 
sous  la  symphyse,  probablement  jusqu'au  col  vésical.  Le  stylet  fut  retiré, 
on  passa  à  travers  la  canule  une  fine  sonde  sans  rencontrer  de  cavité 
norinale,  sans  donner  issue  à  l'urine.  Le  cas  fut  regardé  comme  déses- 
péré et  l'enfant  abandonné  à  son  sort.  Cependant,  après  quarante-huit 
heures,  une  miction  abondante  se  fit  par  ce  trajet  et  montra  que  les 
tentatives  avaient  été  heureuses. 

Chez  ces  deux  enfants,  l'occlusion  n'occupait  pas  une  grande  étendue^ 
et  cependant  ni  Honerkopff  ni  Textor  ne  purent  trouver  la  partie  posté- 
rieure de  l'urèthre.  Dans  mon  opinion,  leur  insuccès  tient  à  ce  qu'ils  se 
servirent  d'un  bistouri  dont  la  pointe  fine  s'égare  très-facilement  dans 
l'épaisseur  des  parties.  Ils  avaient  incisé  dans  la  direction  du  canal  et  s'en 
étaient  approchés  de  si  près  que  les  efforts  des  malades  rompirent  la 
faible  barrière  qui  restait.  Mais  à  moins  de  tomber  juste  dans  le  canal, 
ce  qui  est  très-difficile  avec  un  bistouri,  les  urines  ne  sortent  pas. 

J'ai  été  frappé  de  ce  fait  chez  deux  nouveau-nés,  les  seuls  du  sexe 
masculin  que  j'aie  opérés:  Dans  le  premier  c^s,  je  fis,  avec  un  bistouri  à 
lame  étroite,  une  ponction  d'un  centimètre  environ,  sans  pénétrer  le 
canal.  C'était  la  nuit  et  je  remis  au  lendemain  pour  continuer  mes 
recherches.  Quand  je  revins  de  bon  matin,  je  trouvai  le  petit  malade  en 
proie  à  de  vives  souffrances.  La  vessie  était  pleine;  de  temps  en  temps, 
on  sentait  l'urèthre  se  gonfier;  il  formait  un  cordon  qui  s'arrêtait  à  peu 
près  au  niveau  du  point  où  j'avais  porté  mon  incision  la  veille.  Muni  de 
tout  ce  qui  pouvait  m'être  nécessaire,  je  pris  une  petite  sonde  d'argent  et 
profitant  du  moment  où  l'urèthre  était  dilaté  par  l'urine,  j'y  enfonçai  de 
force  mon  instrument.  J'étais  arrivé  dans  le  canal. 

Dans  le  second  cas,  je  ne  me  servis  pas  d'un  instrument  tranchant. 
Un  enfant  né  depuis  quinze  heures  fut  apporté  à  ma  consultation.  Comme 
chez  le  premier,  la  vessie  formait  une  tumeur  au-dessus  du  pubis  et. 
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par  instants,  Turèthre  était  fortement  distendu  par  l'urine.  Je  fis  crier 
l'enfant,  et  dans  un  moment  où  la  dilatation  du  canal  était  bien  marquée, 
je  pratiquai  le  cathétérisme  forcé  avec  une  petite  sonde,  sans  rencontrer 
trop  de  résistance. 

C3iez  une  jeune  fille  pour  laquelle  m'avait  appelé  mon  collègue 
ei  ami  M.  le  docteur  Constantin  Paul,  je  n'agis  pas  autrement.  Ici,  je 
n'étais  pas  guidé  par  le  gonflement  du  canal;  mais  le  trajet  à  parcourir 
ne  pouvait  être  bien  long  et,  en  une  seconde,  j'arrivai  dans  la  vessie. 
n  s'écoula  à  peine  une  goutte  de  sang. 

Dans  un  cas  semblable  à  ceux  dont  j'ai  parlé  plus  haut,  Witehead, 
ayant  fait  inutilement  une  ponction,  prit  le  parti  d'établir  une  fistule  en 
arrière  du  gland  {Med.  Times^  sept.  1847).  —  Si  l'on  se  trouvait  dans  cette 
nécessité,  il  faudrait  profiter  de  l'ouverture  qu'on  viendrait  de  faire  pour 
y  introduire  un  trocart  et  perforer  le  gland  d'arrière  en  avant.  Le  cours 
de  l'urine  une  fois  assuré,  on  réunirait  tout  de  suite  la  première  plaie. 

Lorsque  l'occlusion  occupe  le  col  de  la  vessie,  il  faut  imiter  la  con- 
duite suivie  par  M.  le  docteur,  Gourdon.  Seulement,  au  lieu  d'un  stylet 
dont  l'extrémité  peut  s'égarer  facilement  dans  les  tissus,  je  conseillerai 
de  se  servir  d'une  petite  sonde  d'enfant  ordinaire.  C'est  le  cathétérisme 
forcé  avec  ses  inconvénients,  mais  cette  opération  est  parfaitement  jus- 
tifiée par  les  dangers  qni  menacent  la  vie  des  malades. 

S""  OBLITERATION   CONGÉNITALE  DE  l'URISTURE. 

Je  ne  dirai  qu'un  mot  des  oblitérations.  Ce  \ice  de  conformation 
occupe  ordinairement  une  portion  plus  ou  moins  étendue  du  canal  et 
quelquefois  le  canal  tout  entier.  Heureusement  il  est  assez  rare,  car 
il  est,  le  plus  souvent,  compliqué  d'autres  anomalies  qui  sont  au- 
dessus  des  ressources  de  l'art.  Dans  un  cas  observé  par  M.  Pigné 
(XXYin*  volume  des  Bulletins  de  la  Société  anaiomique)^  l'urèthre  était 
complètement  oblitéré;  l'anus  était  imperforé  et  la  vessie  communiquait 
avecle rectum. M.  Depaul,  dans  un  curieux  mémoire  (Gaz.  heU.^  p.  327), 
rapporte  plusieurs  faits  du  môme  genre.  Aucun  des  enfants  ayant  ce 
vice  de  conformation  ne  vécut.  Si  cependant  l'occlusion  siégeait  sur  la 
partie  antérieure  de  la  verge,  si  surtout  il  existait  en  même  temps  un 
hypospadias,  non-seulement  elle  ne  compromettrait  pas  la  vie,  mais  on 
pourrait  essayer  de  rétablir  le  cours  des  urines  en  pratiquant^  comme 
pour  certaines  occlusions  profondes^  le  cathétérisme  forcé.  Biais  on  ne 
devrait  pas  oublier  que  celte  opération  présente  bien  peu  de  chances 
de  succès. 
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G""  ÉPISPADIAS. 


Après  avoir  donné  le  nom  d'kypospadias  à  toute  ouverture  congénitale 
siégeant  sur  la  paroi  inférieure  de  Turèthre^  il  faudrait,  pour  être  con- 
séquent, désigner  sous  celui  à'épispadias  (de  InU  sur,  et  airoXov,  espace) 
la  môme  difformité  occupant  la  paroi  supérieure  du  canal.  Mais  les 
variétés  d'bypospadias  sont  si  différentes  les  unes  des  autres,  qu'on  avait 
été  forcé  d'adopter  une  définition  assez  large  pour  les  comprendre 
toutes.  L'épispadias^  au  contraire,  affectant  une  forme  qui  est  presque 
toujours  la  môme,  on  a  cru  pouvoir  en  donner  une  définition  plus  res- 
treinte et  qui  rappelât  son  origine.  De  là  une  confusion  qui  devait  né- 
cessairement résulter  de  la  diversité  des  opinions  sur  la  nature  de  ce 
vice  de  conformation. 

M.  Richet,  adoptant  les  idées  de  M.  Goste,  regarde  l'épispadias  et 
Texstrophie  de  vessie  comme  des  degrés  différents  du  même  vice  de 

conformation,  a Dans  Tépispadias,  dit-il,  on  trouve,  comme  dans 

Texstrophie  complète  de  la  vessie  dont  il  est  le  degré  le  moins  avancé, 
les  corps  caverneux  et  les  branches  ischio-pubiennes  non  réunis,  rurè- 
thre,  ouvert  par  sa  partie  supérieure,  dans  le  fond  de  la  gouttière  caver- 
neuse; mais  la  paroi  antérieure  de  Tabdomen  et  celle  de  la  vessie  exis- 
tent, seulement  cette  dernière  fait,  entre  Técartement  des  deux  pubis, 
une  hernie  plus  ou  moins  prononcée.  Entre  ces  deux  degrés,  on  ren- 
contre tous  les  intermédiaires o 

M.  A.  Richard  partage  l'opinion  de  M.  Richet^  et  l'exagérant  dans 
ses  conséquences,  fait  consister  Tépispadias  dans  une  fissure  des  corps 
caverneux. 

M.  Dolbeau  se  refuse  à  voir,  dans  Texstrophie  de  la  vessie,  la  division 
des  pubis,  etc...*»,  autre  chose  que  des  complications  de  Tépispadias,  et 
regarde  ce  dernier  vice  de  conformation  comme  une  fissure  de  la  paroi 
supérieure  de  Turèthre  dans  sa  portion  spongieuse. 

Laissant  de  côté  la  question  étiologique  et  me  plaçant  à  un  point  de 
vue  exclusivement  chirurgical,  je  crois  devoir  donner  une  définition 
plus  large  de  l'épispadias,  en  disant  que  ce  vice  de  cotiformation  consiste 
dans  une  division  longitudinale  plus  ou  moins  étendue  de  la  paroi 
supérieure  de  Turèthre. 

Il  est  de  notion  vulgaire  qu'on  rencontre  assez  fréqueminent  ensemble 
plusieurs  vices  de  conformation.  Mais,  dans  beaucoup  de  cas^  il  est 
impossible  de  dire  s'ils  dépendent  de  la  môme  cause,  si  l'un  est  la  con- 
séquence de  l'autre,  et  enfin  quels  sont  les  liens  qui  les  rattachent 
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entre  eux.  Noos  retrouvons  toutes  ces  di£Bcultés  dans  le  sujet  qui  nous 
occupe. 

En  consultant  le  petit  nombre  d'observations  d'épispadias  qui  ont 
été  publiées,  on  voit  que^  dans  la  plupart,  il  existait  un  déplacement  du 
canal.  Celui-ci,  au  moment  où  il  se  dégage  de  dessous  le  pubis,  se  porte 
sur  la  face  supérieure  des  corps  caverneux  qu'il  longe  dans  toute  leur 
longueur.  Cependant  ces  deux  difformités  ne  sont  pas  absolument 
inséparables. 

Ruysch  a  vu,  une  seule  fois  il  est  vrai,  l'urèthre  déplacé  de  cette  façon 
sans  complication  d'épispadias.  (Thesaur.  anat.  31,  Aessr.  2,  n*  22,  p.  16.) 

D'autre  part,  l'urèthre  peut  présenter  un  épispadias,  tout  en  occupant 
sa  place  ordinaire.  Mais  alors  les  corps  caverneux  sont  nécessairement 
séparés  l'un  de  l'autre.  M.  Barth  a  noté  cette  disposition  sur  un  jeune 
homme  de  dix-huit  ans.  (c.  Les  corps  caverneux,  dit-il,  sont  d'ailleurs 
peu  intimement  unis  l'un  à  l'autre,  et  presque  seulement  attachés  sur 
les  parties  latérales  de  la  gouttière  urétbrale,  de  sorte  que  l'épaisseur 
des  tissus  compris  entre  la  muqueuse  de  ce  demi-canal  et  la  face  infé- 
rieure de  la  verge,  ne  semble  formée  que  par  la  peau  et  la  paroi  de  ce 

canal  séparées  par  du  tissu  cellulaire »  (Bullet.de  l'Acad.  de  méd.^ 

t.  IX,  p.  81.) — Ici  la  séparation  complète  des  corps  caverneux  peut  être 
contestée  à  la  rigueur,  puisqu'elle  n'a  pas  été  démontrée  anatomiquc- 
ment  ;  mais  elle  est  décrite  d'une  manière  si  précise^  qu'il  est  difficile 
de  la  révoquer  en  doute.  En  tout  cas,  les  corps  caverneux  étaient  comme 
étalés  de  chaque  côté  de  l'urèthre;  les  tissus  placés  au-dessous  du  canal 
avaient  très-peu  d'épaisseur,  et  j'insiste  sur  ce  fait  dont  je  montrerai 
plus  loin  l'importance  pratique. 

Dans  l'épispadias,  l'ouverture  anormale  n'occupe  pas  un  point  varia-» 
ble  de  la  longueur  de  l'urèthre.  La  paroi  supérieure  du  canal  est  tou-> 
jours  divisée  à  partir  de  l'extrémité  du  gland,  et  la  fissure  se  prolonge 
plus  ou  moins  loin  en  arrière.  Presque  constamment  elle  s'étend  jus- 
qu'au-devant du  pubis.  Cependant  M.  Marchai  (de  Calvi)  a  rapporté  un 
cas  où  la  division  du  canal  n'allait  pas  au  delà  du  gland.  Ce  fait  est  si 
exceptionnel  que  je  crois  devoir  en  citer  les  principaux  détails.  —  Le 
malade  est  âgé  de  vingt  ans  et  très-robuste.  Dans  l'état  de  flaccidité  son 
pénis  est  court;  dans  l'état  d'érection,  il  prend  une  longueur  de  5  cen- 
timètres. La  face  supérieure  ou  dorsale  du  gland^  qui  est  en  même  temps 
antérieure,  est  divisée  dans  la  plus  grande  partie  de  sa  longueur.  Au 
milieu  existe  une  gouttière  large  et  profonde,  représentant  la  partie 
inférieure  de  la  portion  balanique  de  l'urèthre  et  se  continuant  en 
arrière  avec  la  portion  spongieuse  de  ce  canal  qui,  à  partir  de  là,  est 
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complète.  Sur  les  côtés  de  cette  gouttière  principale,  on  voit  deux  autres 
gouttières  beaucoup  plus  petites  que  la  première  dans  laquelle  elles 
s'abouchent  en  arrière.  —  Entre  la  gouttière  principale  et  les  deux  gout- 
tières latérales  se  trouvent  deux  éminences  longitudinales  simulant 
assez  bien  les  petites  lèvres  ou  nymphes.  —  En  dehors  des  gouttières 
latérales,  le  gland  forme  deux  autres  saillies  donnant  l'idée  des  grandes 
lèvres.  Toutes  ces  saillies  ne  paraissent  qu'en  étalant  le  gland  ;  quand 
celui-ci  est  abandonné  à  lui-môme,  elles  se  rapprochent,  et  des  lignes 
longitudinales  indiquent  seules  leur  séparation.  —  Le  malade  retient 
ses  urines  et  les  projette  à  un  mètre  environ  de  distance. 

Chez  les  enfants,  l'épispadias  se  présente  sous  un  aspect  tout  parti- 
culier. La  verge  étant  dans  un  état,  pour  ainsi  dire,  rudimcntairc,  on 
n'en  voit  que  le  gland  qui  est  appliqué  contre  le  pubis  et  relevé  de  ma- 
nière que  sa  face  inférieure  regarde  presque  directement  en  avant. 
Il  forme  une  tumeur  rose,  transversale,  coupée  en  deux  verticalement 
par  le  frein;  supérieurement,  il  n'est  pas  recouvert  par  le  prépuce  qui 
se  trouve  ramassé  au-dessous  de  lui. 

Si  Ton  abaisse  la  verge  vers  le  scrotum,  l'aspect  des  parties  change 
complètement.  Il  n'y  a  pas,  à  proprement  parler,  de  méat  urinaire.  Sur 
la  face  dorsale  du  pénis  il  existe  un  large  sillon,  qui  n'est  autre  chose 
que  Turèthre  dont  la  paroi  supérieure  est  divisée.  Cette  gouttière  est 
légèrement  concave;  elle  se  prolonge  jusqu'au-dessous  des  pubis  où 
elle  va  se  terminer  par  une  ouverture  ronde  surmontée  d'un  repli  cutané 
falciforme  à  concavité  antérieure.  Elle  est  tapissée  d'une  muqueuse 
ayant  tous  les  caractères  de  la  muqueuse  uréthrale.  Sur  les  côtés,  elle 
est  longée  par  deux  bourrelets  qui,  partant  de  l'extrémité  du  gland, 
se  prolongent  sur  la  partie  inférieure  de  l'abdomen  où  ils  présentent 
encore  un  certain  relief.  Ceux-ci  rappellent  assez  bien  la  disposition 
des  grandes  lèvres;  cela  joint  h  l'ouverture  uréthrale  placée  sous  le 
pubis  et  dans  laquelle  on  peut  engager  l'extrémité  du  petit  doigt, 
on  comprend  très-bien  comment  on  a  pu,  autrefois,  se  tromper  sur  le 
sexe  des  individus  affectés  d'épispadias. 

Chez  les  adultes,  la  verge  s'allonge  par  suite  du  développement  des 
corps  caverneux  et  s'élargit  ;  elle  est  encore  un  peu  relevée  vers  le  pubis 
sans  être  appliquée  contre  lui.  La  gouttière  uréthrale  est  moins  pro- 
fonde et  les  bourrelets  qui  l'accompagnent  sont  moins  saillants;  la 
muqueuse  qui  la  tapisse  est  plus  pâle,  moins  sensible  au  toucher;  le 
repli  cutané  falciforme  s'est  également  allongé,  et  enveloppe  la  racine 
du  pénis  d'un  commencement  de  fourreau. 

Tous  les  enfants  ont  une  incontinence  d'urine.  Cette  infirmité  tient 
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évidemment  à  ce  que  les  parties  postérieures  de  l'urèthre  ont  participé, 
dans  une  certaine  proportion,  au  vice  de  conformation  de  la  portion 
spongieuse  et  sont  altérées  dans  leur  structure.  Ce  qui  le  prouve,  c'est 
que  rincontinencc  ne  se  retrouve  chez  les  adultes  qu'autant  que  les 
pubis  sont  écartés,  comme  on  l'a  observé  plusieurs  fois,  et  notamment 
sur  un  jeune  Suédois  opéré  par  M.  Nélaton. 

Les  hommes  affectés  d'un  épispadias  de  la  portion  pénienne,  mais 
dont  la  portion  profonde  de  l'urèthre  est  bien  conformée,  non-seulement 
retiennent  leurs  urines,  mais  encore  peuvent  les  lancer  assez  loin. 
Quand  le  jet  est  divisé  ou  éparpillé,  cela  tient  ordinairement  aux  iné- 
galités de  l'ouverture  qui  termine  la  gouttière  uréthrale  en  arrière.  Le 
sperme,  au  contraire,  s'écoule  en  bavant,  et  il  ne  pouvait  en  être  autre- 
ment. C'est  un  liquide  plus  épais  que  l'urine;  il  n'est  point  projeté  en 
avant  par  un  organe  musculeux  comme  la  vessie,  et  les  contractions  du 
canal  nécessaires  à  l'éjaculation,  n'existent  plus.  Aussi  les  individus 
affectés  d'épispadias  sont-ils  généralement  impropres  à  la  fécondation. 

Jusque  vers  le  milieu  de  ce  siècle,  l'épispadias  avait  été  regardé 
comme  une  infirmité  incurable.  On  se  bornait  à  employer  quelques 
bandages  pour  remédier  à  'l'incontinence  d'urine,  et  encore  on  n'en 
retirait  qu'un  médiocre  profit. 

!•  Suture.  —  Dieffenbach  fut  le  premier  qui  essaya  de  guérir  cette 
infirmité  par  une  opération.  Son  malade  était  âgé  de  vingt  ans.  Il  com- 
mença par  aviver  les  bords  de  la  gouttière  en  les  incisant  obliquement 
de  dehors  en  dedans,  afin  d'avoir  une  surface  saignante  de  la  largeur 
d'un  tuyau  de  paille;  puis  il  les  réunit  avec  une  suture  entortillée,  dont 
cinq  points  furent  placés  sur  le  gland  et  cinq  autres  sur  le  reste  du  pé- 
nis. Mais  il  avait  eu  soin  de  ne  point  aviver  les  bords  de  l'ouverture 
sous-pubienne  afin  de  placer  dans  la  vessie  une  sonde  qui  détournât  le 
cours  des  urines.  Dès  le  second  jour,  la  verge  se  tuméfia  au  point  que 
les  tissus  enflammés  couvraient  les  épingles  et  les'fils.  On  enleva  quel- 
ques points  de  suture  le  deuxième  jour,  quelques  autres  le  troisième 
et  les  trois  derniers  le  quatrième.  L'urine  s'était  écoulée  en  dehors  de 
la  sonde,  et  celle-ci  avait  été  enlevée.  La  réunion  n'avait  été  obtenue 
qu'au  niveau  du  gland.  (Gaz.  médic,^  1837,  p.  150.) 

En  18/i8,  Blandin  tenta  une  opération  à  peu  près  semblable.  11  ariva 
les  bords  de  la  gouttière  au  niveau  du  gland,  et  les  réunit  par  trois  points 
de  suture  entrecoupée.  Il  se  proposait,  quand  la  réunion  aurait  été  obte- 
nue dans  cette  portion  du  pénis^  de  fermer  le  reste  de  la  gouttière  au 
moyen  d'une  autoplastie  par  glissement.  Mais,  à  la  suite  de  la  première 
opération,  des  accidents  locaux  et  généraux  se  développèrent  et  le  ma- 
1  ade  succomba. 
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Il  ressort  de  ces  faits  que  la  suture,  précédée  d'un  simple  avivement, 
est  une  méthode  de  traitement  insuffisante.  Il  suffit  de  tirer  en  travers 
la  gouttière  uréthrale  pour  voir  qu'elle  est  presque  complètement  dé- 
pourvue de  souplesse  et  qu'il  serait  impossible  d'en  affronter  les  bords 
sans  produire  un  tiraillement  qui  ne  manquerait  pas  de  déchirer  les 
tissus. 

C'est  là  ce  que  M.  Nélaton  a  parfaitement  jugé,  et  il  imagina  deux 
procédés  d'autoplastie  entièrement  nouveaux.  Quoique  le  premier  ait 
donné  un  bon  réultat,  il  ne  le  considère  que  comme  un  essai  ;  le  second 
est  plus  complet,  et  c'est  celui  auquel  il  s'est  arrêté.  Cependant  je  les 
donnerai  l'un  et  l'autre,  parce  qu'ils  se  tiennent  par  plus  d'un  point  et 
que,  dans  une  question  encore  si  neuve,  on  ne  doit  négliger  aucun 
moyen  thérapeutique. 

2°  Autoplastie, — Le  premier  malade  opéré  est  un  Suédois  âgé  de  vingt 
ans,  entré  à  l'hôpital  les  premiers  jours  de  1852.  Il  avait  un  épispadias 
compliqué  d'une  polyurie  avec  incontinence.  Les  deux  corps  caverneux 
étaient  étalés  en  une  large  surface;  la  gouttière  uràthrale^  tapissée  d'une 
muqueuse  rouge,  très-sensible  au  toucher,  se  terminait  en  arrière  en  un 
infundibulum  arrondi  au  niveau  du  bord  inférieur  du  ligament  interpu- 
bien. Chez  cet  homme,  en  effet,  les  pubis  étaient  écartés  l'un  de  l'autre 
d'environ  5  centimètres.  Au  fond  de  l'infundibulum,  mais  assez  profon- 
dément, s'ouvrait  Torifice  uréthro-vésical.  Pour  recevoir  les  urines,  le 
malade  était  garni,  pendant  le  jour,  d'un  appareil  spécial.  Pendant  la 
nuit,  il  était  obligé  de  plonger  tout  le  siège  dans  un  véritable  urinai. 
Cette  infirmité  est  portée  au  point  de  rendre  la  vie  insupportable. 

M.  Nélaton  pratiqua  l'opération  suivante.  Il  commence  par  tailler, 
au-devant  du  pubis  et  sur  la  ligne  médiane,  un  lambeau  de  peau  ayant 
la  forme  d'un  quadrilatère,  large  comme  la  verge,  un  peu  plus  long 
qu'elle  et  dont  le  côté  adhérent  correspond  au  bord  supérieur  de  l'ou- 
verture uréthrale.  Ensuite,  après  avoir  pratiqué  deux  incisions  longitu- 
dinales, à  l'union  de  la  peau  de  la  verge  avec  la  muqueuse  de  l'urèthre, 
et  les  avoir  réunies  en  avant  et  en  arrière  par  deux  autres  incisions 
transversales  plus  courtes,  il  dissèque  deux  lambeaux  latéraux  larges  de 
15  millimètres.  Cela  fait,  il  renverse  le  lambeau  abdominal  en  avant, 
et  sur  sa  face  sanglante,  il  ramène  les  deux  lambeaux  latéraux.  Le 
canal  se  trouve  ainsi  complété  par  trois  lambeaux  qui,  se  touchant  par 
de  larges  surfaces,  sont  dans  les  conditions  les  plus  favorables  pour  se 
réunir. 

Comme  on  pouvait  craindre  que  les  lambeaux  latéraux  ne  fussent 
trop  étroits  pour  se  joindre  facilement  par-dessus  le  lambeau  sus-pu- 


VICES  DE  CONFORMATION  DE  L'DRÈTHRE.  583 

.bien,  on  pratiqua  deux  incisions  longitudinales  en  dessous  de  la  verge 
afin  de  faciliter  leur  glissement.  Il  ne  restait  plus  qu'à  les  affronter,  ce 
qui  se  fit  très-facilement  au  moyen  de  trois  points  d'une  suture  entor- 
tillée. 

Les  épingles  furent  enlevées  le  troisième  jour.  Les  bords  des  lam- 
beaux latéraux  se  désunirent  un  peu,  mais  la  cicatrisation  n'en  conti- 
nua pas  moins  à  marcher  et,  au  bout  d'un  mois,  elle  était  complète. 

Il  fallut  encore  combattre  le  retrait  du  lambeau  abdominal  par  quel- 
ques incisions  pratiquées  sur  sa  base,  diminuer,  par  des  cautérisations 
avec  le  fer  rouge,  le  calibre  du  canal  qui  était  trop  large.  Mais,  en  fin 
de  compte,  le  malade  pouvait  conserver  ses  urines  quand  il  était  cou^ 
ché,  assis  et  même  debout,  à  la  condition  de  ne  point  faire  d'efforts. 

Le  véritable  écuei>  de  ce  procédé  est  dans  la  difficulté  d'affronter 
exactement  les  lambeaux  latéraux.  H.  Nélaton  Ta  très-bien  compris,  et 
il  chercha,  ailleurs  que  sur  les  côtés  de  la  verge,  un  point  où  il  pût 
tailler  une  pièce  de  peau  assez  large  pour  recouvrir  aisément  le  lam- 
beau abdominal. 

A  la  fin  de  la  même  année  où  il  avait  pratiqué  sa  première  opération, 
il  reçut  dans  son  service  un  enfant  de  onze  ans  affecté  d'épispadias, 
avec  incontinence  d'urine.  Il  le  guérit  en  employant  le  procédé  sui- 
vant, que  je  reproduis  tel  qu'il  Ta  lui-même  décrit.  —  «  Ce  procédé, 
dit-il,  se  distingue  essentiellement  du  précédent  par  l'usage  d'un  lam- 
beau scrotal  en  forme  de  pont,  sous  lequel  fut  introduite  la  verge, 
préalablement  recouverte  d'un  lambeau  abdominal,  comme  dans  le  cas 
précédent. 

))  Même  lambeau  abdominal  rabattu.  Pour  le  fixer,  nous  fîmes  de 
chaque  côté  de  la  verge  une  incision  longitudinale,  dont  les  lèvres 
furent  écartées  de  quelques  millimètres  par  une  petite  dissection.  A  la 
lèvre  supérieure,  trois  points  de  suture  rattachèrent  de  chaque  côté 
chaque  bord  correspondant  du  lambeau  prépubien.  Pour  doubler  la 
surface  cruentée  de  ce  lambeau,  l'épaissir,  le  consolider,  le  retenir, 
empêcher  son  retrait  de  s'interposer  entre  sa  cicatrisation  et  celle  de  sa 
plaie  prépubienne,  nous  prîmes  une  portion  du  scrotum;  une  bande  de 
la  peau  du  scrotum  circonscrite  par  deux  incisions,  une  supérieure, 
concave  en  haut  et  passant  dans  le  sillon  péno-scrotal  jusqu'au  niveau 
du  plan  dorsal  de  la  verge;  une  autre  inférieure,  concentrique  à  la 
première  et  naturellement  plus  grande.  Le  bistouri  détacha  facilement 
cette  bande  de  peau  qui,  par  ses  deux  extrémités,  tenait  au  reste  du 
scrotum.  Quand  ce  lambeau  scrotal  fut  bien  libre,  nous  le  portâmes  au- 
dessus  de  la  verge,  ou,  si  l'on  aime  mieux^  nous  fîmes  passer  la  verge 
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dans  Tanneau  que  formait  ce  lambeau  par  son  détachement  du  plan 
scrotal.  Ainsi  la  face  cruentée  du  lambeau  scrotal  vint  s'appliquer  sur 
la  face  cruentée  du  lambeau  abdomincii,  lequel  couvrait  déjà  la  gout- 
tière de  Turèthre. 

»  Nous  avions  donc,  comme  dans  la  première  observation,  la  nou- 
velle paroi  uréthrale  formée  de  deux  couches  de  téguments  ;  mais  ici 
pas  de  suture  médiane,  nui  tiraillement  à  combattre.  Le  lambeau  scro- 
tal est  assis  sur  la  verge  sans  la  pouvoir  quitter^  à  moins  qu'il  ne  meure, 
et  un  lambeau  autoplastique  ne  saurait  être  mieux  nourri.  La  grande 
circonférence  du  lambeau  scrotal  fut  fixée  de  chaque  côté,  par  trois 
épingles,  à  la  lèvre  inférieure  du  sillon  cruenté  longitudinal  de  la 
verge.  Le  milieu  de  cette  grande  circonférence  restait  libre  et  corres- 
pondait au  méat  urinaire  futur. 

»  Dans  la  première  opération,  nous  avons  poursuivi  l'application  des 
principes  suivants  :  adosser  de  larges  surfaces,  doubler  les  lambeaux 
pour  empêcher  la  cicatrisation  à  Tair  libre  de  leurs  surfaces  sanglantes; 
interposer  des  téguments  entre  ces  lambeaux  et  la  plaie  d'où  celui-ci 
est  détaché.  Ici,  dans  cette  zone  scrotale,  nous  voyons  paraître  un  nou- 
vel élément  d'autoplastie^  larges  ponts  mobiles  qu'on  déplace  sans  les 
forcer,  les  tirailler,  les  plier,  les  tordre  ;  vastes  sutures  vivantes  qui  ne 
peuvent  se  rompre  et  font  de  la  greffe  anaplastique  une  chose  obligée  et 
forcée,  à  moins  d'un  sphacèle  la  plupart  du  temps  impossible. 

))  Les  suites  de  cette  opération  furent  aussi  simples  que  celles  de  la 
première,  malgré  une  rougeole  qui  survint.  Une  petite  fistule  se  vit 
pendant  quelque  temps  à  l'un  des  angles  supérieurs  du  nouveau  tube 
uréthral;  quelques  cautérisations  parvinrent  à  la  fermer.  D'autres 
cautérisations  furent  destinées  à  rétrécir  le  calibre  intérieur  du  nouvel 
urèthre. 

»)  L'enfant  resta  cinq  mois  à  la  Clinique;  non-seulement  il  conservait 
l'urine  étant  couché  ou  assis,  mais,  dans  les  derniers  temps,  même  en 
se  promenant  dans  les  salles,  il  ne  salissait  plus  ses  vêtements.  11  partit 
sans  appareil.  » 

Chez  le  premier  malade,  l'incontinence  fut  corrigée  en  partie  ;  chez 
le  second,  elle  cessa  complètement.  Il  en  a  été  de  même  pour  plusieurs 
enfants  opérés  par  MM.  Dolbeau  et  Follin,  sans  qu'on  put  se  rendre 
compte  au  juste  de  ce  changement  dans  la  miction.  Il  est  acquis  aujour- 
d'hui que  l'épispadias  ne  doit  plus  être  considéré  comme  une  maladie 
incurable,  que  dans  les  cas  graves  l'autoplastie  peut  encore  modifi.cr 
l'état  des  parties  de  manière  à  permettre  l'applicatioji  d'un  appareil. 
L'opération  de  M.  Nélaton  constitue  donc  une  véritable  conquête. 
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Fk,  87. 
,  —  PriMédi  de  H.  MtltUMi. 


A.  Point  lur  lequel  on  *  liJllé  le  lambeau  al 

B.  Point  sur  lequel  On  a  taillé  le  lambeau  scretal. 
C   Partie  iatirieure  du  icrotnm. 

D.  Lambeau  ïcrotal  ineiié  dam  le  milieu  de  aa  bâte  pour  laiiaer  pauer  la  verfi 

E.  Parties  Utéralcs  adbÉieatei  du  lambeau  icrotal, 

F  P.  Burd  antérieur  et  lurface  laifaaole  du  lambeau  scrolal. 
G.  Bord»  atitèt  de  la  peau  de  la  terf  e, 
H.  Bord*  laignanli  du  larobeau  abdominal. 

K.  Surface  laignaate  du  lambeau  abdominal  nir  laquelle  doit  Être  appliquée  la  n 
le  du  lambeau  lerotaL 
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3*»  Formation  d'un  canal  nouveau,  —  Avant  d'examiner  cette  opération 
en  elle-même,  je  commencerai  par  exposer  les  circonstances  dans 
lesquelles  je  Tai  pratiquée. 

Le  21  juin  1861,  je  reçus  dans  mon  service  un  nommé  Grenny,  affecté 
d'un  épispadias  dont  il  avait  été  opéré,  un  an  avant,  par  M.  Foucher. 
Son  observation  a  été  rapportée  par  MM.  Dolbeau  et  Guyon.  Je  la  cite 
textuellement  à  cause  de  l'intérêt  qu'elle  présente  et  je  la  compléterai, 

« Ce  malade  entra  à  l'hôpital  Necker  le  30  mai  1860.  Il  est  d'une 

bonne  constitution  :  la  verge  est  courte  (7  centimètres)  mais  volumi- 
neuse.  Le  gland,  très-développé  et  assez  souple  pour  permettre  d'ap* 
précier  l'extrémité  antérieure  des  corps  caverneux  qui  viennent  s'en* 
gager  dans  son  épaisseur.  Cet  organe  est  fendu  sur  sa  face  supérieure. 

Les  corps  caverneux  sont  complètement  réunis  à  la  partie  intérieure 
de  la  verge  ;  ils  ne  laissent  entre  eux  qu'une  rainure  très-superficielle  : 
on  ne  sent  d'ailleurs  dans  ce  point  aucun  vestige  du  canal  de  l'iirètbre, 
comme  cela  s'observe  sur  un  pénis  normalement  conformé.  Le  frein  et 
le  prépuce  sont  courts,  mais  bien  formés  ;  ils  occupent  leur  situation 
habituelle. 

Sur  le  dos  de  la  verge,  on  observe  le  canal  de  l'urèthre  ouvert  dans 
toute  sa  longueur.  Cependant,  à  la  racine  de  la  verge,  et  dans  l'étendue 
d'un  centimètre  et  demi,  l'urèthre  offre  sa  paroi  supérieure  intacte,  et 
se  présente,  par  conséquent,  avec  tous  les  caractères  d*un  canal  com- 
plet. Cette  paroi  supérieure  est  appliquée  sur  l'inférieure  ;  elle  est  molle 
et  semble  constituée  seulement  par  la  peau  doublée  de  la  muqueuse. 

L'urèthre,  dans  la  partie  où  il  est  divisé,  a  la  forme  d'une  gouttière 
rougeâtre,  rétrécie  au  niveau  du  méat,  évasée  vers  la  fosse  naviculaire. 
Cette  gouttière,  longue  de  5  centimètres,  est  sur  le  dos  de  la  verge  ;  sa 
muqueuse,  qui  s'étale  au-dessus  des  corps  caverneux,  se  continue  in- 
sensiblement sur  les  parties  latérales  avec  la  peau  de  la  verge.  Il  y  a 
donc  manque  de  réunion  sur  la  ligne  médiane  de  la  portion  glandaire  et 
d'une  partie  de  la  portion  spongieuse  de  l'urèthre.  Au  fond  de  la  gout- 
tière, on  observe  l'orifice  de  plusieurs  lacunes  uréthrales. 

Le  scrotum  est  normal  et  renferme  deux  testicules  bien  conformés. 
Enfin  toute  la  région  est  couverte  de  poils  abondants. 

L'urine  est  conservée  dans  la  vessie  ;  son  émission  est  volontaire. 
Lorsque  le  liquide  est  projeté,  il  suit  toute  la  longueur  de  l'urèthre,  y 
compris  sa  portion  divisée.  Suivant  le  malade,  l'érection  et  la  copula- 
tion se  feraient  très-bien  ;  seulement  le  sperme  n'arriverait  pas  dans  le 
vagin,  ce  qui  doit  tenir  à  une  introduction  imparfaite  du  pénis,  qui 
présente  une  notable  brièveté. 
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Le  25  juin,  M.  Poucher  pratique  ropération  suivante  ;  mais,  avant  de 
la  décrire,  disons  en  deux  mots  quelles  étaient  les  intentions  de  notre 
collègue.  En  présence  d'une  malformation  qui  n'avait  d'autre  inconvé- 
nient que  de  constituer  une  difformité,  il  a  pensé  qu'on  pouvait  essayer 
de  reconstituer  la  paroi  supérieure  de  l'urèthre  dans  l'étendue  où  elle 
manquait;  mais  à  la  condition  d'employer  un  procédé  qui,  en  cas  d'in- 
succès, ne  produisit  pas  un  état  des  parties  plus  mauvais  que  celui  qui 
existait  avant  l'opération. 

L'opération  comprend  cinq  temps  principaux  : 

1^  Dissection  de  deux  lambeaux  latéraux  pris  aux  dépens  des  tégu- 
ments de  la  vei^e.  Pour  cela,  un  peu  en  dehors  de  l'union  de  la  peau 
avec  les  muqueuses,  on  pratique  deux  incisions  longitudinales  de  6  cen- 
timètres environ. 

2®  Les  deux  lèvres  de  chaque  incision  sont  disséquées  dans  une  éten- 
due suffisante,  et  l'on  obtient  ainsi^  de  chaque  côté,  un  lambeau  mu- 
queux  et  un  lambeau  cutané. 

3*  Suture  sur  la  ligne  médiane  de  deux  lambeaux  muqueux^  renversés 
de  dehors  en  dedans. 

U"*  Les  mêmes  fils  qui  ont  réuni  les  lambeaux  muqueux  sont  engagés 
dans  les  bords  des  lambeaux  cutanés^  et  ces  derniers  sont  suturés  sur 
la  ligne  médiane  en  môme  temps  qu'ils  viennent  doubler  les  lambeaux 
muqueux  avec  lesquels  ils  se  correspondent  par  des  surfaces  sai- 
gnantes. 

5"*  Toute  la  suture  faite  avec  des  fils  d'argent  est  fixée  sur  une  plaque 
de  plomb  au  moyen  des  tubes  de  Galli. 

Pour  éviter  les  tiraUlements,  M.  Foucher  pratique  deux  incisions 
latérales.  Sonde  à  demeure^  compresses  froides. 

26  juin.  —  La  sonde  cause  de  vives  douleurs.  Le  malade  se  charge 
de  l'introduire  au  moment  de  la  miction  ;  l'urine  passe  entre  l'instru- 
ment et  les  parois  du  canal;  tuméfaction  de  la  verge. 

27  juin.  —  Le  gonflement  et  les  douleurs  augmentent,  les  lambeaux 
sont  baignés  par  l'urine. 

28  juin.  —  Les  sutures  ont  manqué,  on  enlève  les  fils. 

7  juillet.  —  La  plaie  est  recouverte  de  boui^eons  charnus  et  se  cica- 
trise régulièrement. 

15  juillet.  —  Les  parties  sont  revenues  à  leur  état  primitif.  Le  malade 
n'a  rien  gagné,  mais  il  n'a  rien  perdu.  Il  quitte  l'hôpital  subitement...  o 

Quand  Grenny  fut  dans  mon  service^  je  l'observai  pendant  quelque 
temps  sans  lui  faire  subir  aucun  traitement.  J'hésitais  à  l'opérer^  puis- 
qu'il n'avait  pas  d'incontinence  et  que  la  copulation  était  possible  dans 
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une  certaine  mesure.  Cependant,  sur  sa  demande  réitérée,  je  me  déci- 
dai à  pratiquer  sur  la  face  dorsale  de  la  verge  une  incision  longitu- 
dinale de  U  millimètres  de  profondeur;  puis,  ayant  placé  une  sonde 
dans  cette  incision,  je  réunis  par-dessus  elle,  au  moyen  d'une  suture 
entortillée,  les  bords  de  la  gouttière  uréthrale  que  j'avais  préalablement 
avivés.  Dès  le  lendemain,  le  malade  avait  retiré  sa  sonde;  il  ne  pouvait, 
assurait-il,  la  garder  à  demeure  parce  qu'il  lui  était  resté  une  Irès- 
grandc  sensibilité  de  la  vessie,  depuis  la  première  opération.  Les  bords 
de  la  plaie  baignés  par  Turine  se  tuméfièrent,  et  j'enlevai  tout  de  suite 
les  points  de  suture,  car  il  ne  restait  aucune  chance  de  succès.  Les 
parties  revinrent  à  leur  premier  état. 

Deux  mois  après,  le  15  octobre,  Grenny  me  pria  de  nouveau  de 
l'opérer,  ce  que  je  fis  de  la  manière  suivante.  Le  malade  étant  couché 
sur  le  dos,  un  petit  gorgeret  fut  introduit  dans  l'ouverture  de  l'urèthre,  à 
une  profondeur  de  6  centimètres  environ.  Sa  gouttière  était  dirigée  en 
arrière.  Un  aide  devait  le  maintenir  solidement  dans  cette  position. 
Avec  la  main  gauche  portée  en  pronation,  je  saisis  le  pénis  sur  ses 
côtés  et  je  le  tendis  modérément  Ensuite,  avec  la  main  droite,  je  pris 
un  long  trocart  à  hydrocèle  et  je  l'enfonçai  sur  l'extrémité  du  gland,  en- 
tre les  deux  corps  caverneux,  de  manière  à  traverser  la  vei^e  dans  toute 
sa  longueur.  Quand  la  pointe  du  trocart  fut  arrivée  dans  la  gouttière  du 
gorgeret,  je  retirai  le  mandrin  en  laissant  la  canule  en  place.  Dans  la 
journée  et  la  nuit  suivante,  les  urines  sortirent  en  petite  quantité  par 
l'ancienne  ouverture  et  en  grande  partie  par  la  canule.  Celle-ci  est 
retirée  dès  le  lendemain  et  remplacée  par  une  sonde  de  6  millimètres 
un  tiers.  Cette  fois  encore,  le  malade  a  enlevé  la  sonde  dans  la  journée, 
à  cause  des  douleurs  vives  qu'il  éprouvait  dans  la  vessie.  11  urine  entiè- 
rement par  le  nouveau  canal,  quand  il  saisit  avec  les  doigts  la  verge  à 
sa  base  et  tient  acculés  latéralement  les  bords  de  l'ancienne  ouver- 
ture uréthrale.  Autrement,  l'urine  sort  moitié  par  cette  ouverture,  moi- 
tié par  le  nouveau  conduit. 

Grenny  sort  le  i"  février  1862  et  revient  le  19  mars.  Le  conduit  ne 
laisse  plus  passer  qu'une  bougie  de  5  millimètres.  J'agrandis  sa  cavité  en 
l'incisant  sur  sa  paroi  inférieure  et  dans  toute  son  étendue  avec  un 
uréthrotome  de  M.  Ricord.  Après  cette  opération,  je  place  k  demeure 
une  sonde  de  7  millimètres  un  tiers.  Sans  désemparer,  j'avive  le  pour- 
tour de  l'ouverlure  uréthrale  placée  au-devant  et  au-dessous  du  pubis, 
et  j'applique  trois  points  de  suture  entortillée.  Cette  fois,  le  malade  a 
gardé  la  sonde  quarante-huit  heures  et  ne  l'a  retirée  qu'un  peu  avant 
la  visite.  —  Les  urines  sortaient  facilement  par  le  nouveau  conduit.  — 
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Le  qualricme  jour^  un  des  points  de  sulure  commence  à  suppurer. 
Les  épingles  sont  enlevées;  la  réunion  est  parfaite  dans  deux  points; 
il  reste  intérieurement  un  pertuis  très-fin  par  lequel  s'échappe  un  petit 
filet  d'urine  au  moment  de  la  miction. 

Mon  intention  était  d'oblitérer  cette  fistule  étroite  en  la  touchant  avec 
le  fer  rouge;  mais  le  malade  s'y  refuse.  Il  donne  pour  raisons  qu'il  lui 
suffit  de  prendre  sa  verge  par  la  peau,  entre  les  doigts,  pour  que  toute 
l'urine  sorte  parle  conduit,  que  pendant  la  copulation,  le  sperme  coule 
lentement,  mais  ne  s'échappe  plus  par  la  fistule.  —  Grenny  quitta  l'hô- 
pital, promettant  de  se  servir  fréquemment  de  bougies.  Il  n'est  pas 
revenu,  et  toutes  mes  recherches  pour  le  retrouver  ont  élé  inutiles. 

On  ne  peut  considérer  le  cas  précédent  comme  un  succès  complet, 
car  il  restait  une  petite  fistule  ;  de  plus,  le  jnaladc  n'a  pas  été  revu,  et 
rien  n'assure  que  le  nouveau  canal  ne  se  soit  pas  rétréci,  surtout  si  l'on 
n'a  pas  pris  soin  de  faire  usage  des  bougies.  Cependant  l'opération  a  été 
des  plus  simples;  il  n'est  arrivé  aucun  accident  et  l'état  du  malade  a  été 
singulièrement  amélioré.  Il  est  môme  très-probable  que  la  guérison  efti 
été  entière,  si  le  malade  avait  voulu  se  soumettre  à  deux  ou  trois  cauté- 
risations. 

Le  procédé  de  M.  Nélaton  est  sans  contredit  le  meilleur  et  pour  ainsi 
dire  le  seul  qu'on  doive  employer  chez  les  enfants.  Le  pénis,  étant  tou- 
jours à  l'état  rudimentaire,  ne  présente  à  combler  qu'un  vide  peu  con- 
sidérable. Chez  les  adultes,  au  contraire,  il  est  nécessaire  de  tailler  de 
vastes  lambeaux,  et  l'étendue  de  la  perte  de  substance  que  l'on  Mi 
subir  aux  téguments  n'est  pas  exempte  de  dangers.  Pourtant  on  n'a  pas 
d'autres  ressources  quand  il  y  a  une  incontinence  d'urine,  infirmité 
dégoûtante  qu'il  faut  chercher  à  guérir  ou  à  pallier. 

Mais  si  le  malade  peut  retenir  ses  urines,  je  pense  qu'il  vaudrait 
mieux  établir  un  canal  artificiel.  Il  est  évident  que  cette  opération  ne 
conviendrait  qu'aux  cas  où,  comme  chez  Grenny,  les  corps  caverneux 
ne  sont  pas  disjoints. 
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